Transistor - Diode Cross Reference - H.P. Part Numbers to JEDEC Numbers 


Part Num. 
1820-0225 
1820-0240 
1820-0352 
1820-1804 
1821-0001 
1821-0002 
1821-0006 
1850-0062 
1850-0064 
1850-0075 
1850-0076 
1850-0093 
1850-0099 
1850-0126 
1850-0137 
1850-0150 
1850-0151 
1850-0154 
1850-0156 
1850-0170 
1850-0172 
1850-0173 
1850-0181 
1850-0194 
1850-0406 
1850-0441 
1851-0024 
1851-0025 
1851-0037 
1851-0041 
1853-0007 
1853-0008 
1853-0012 
1853-0013 
1853-001 4 
1853-0019 
1853-0023 
1853-0028 
1853-0031 
1853-0036 
1853-0043 
1853-0045 
1853-0051 
1853-0052 
1853-0053 
1853-0057 
1853-0058 
1853-0059 
1853-007 1 
1853-0072 
1853-0081 
1853-0083 
1853-0084 
1853-0086 
1853-0087 
1853-0089 
1853-0204 
1853-0205 
1853-0206 
1853-0212 
1853-0213 
1853-0217 
1853-0218 
1853-0221 
1853-0222 
1853-0223 
1853-0224 
1853-0234 
1853-0236 
1853-0244 
1853-0258 
1853-0264 
1853-0269 
1853-0271 


Mfg. 
03406 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
02237 
06632 
01921 
01979 
01698 
0357 1 
06632 
01921 
01979 
05840 
01698 
01979 
01979 
01698 
01698 
01698 
01698 
05840 
02783 
06632 
01698 
01698 
01698 
03334 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02634 
02237 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
02037 
03406 
01921 
02237 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02037 
01921 
01698 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 


JEDEC 
LM103-2.4 
CA3026 
CA3018 
MPQ6842 
CA3046 
CA3045 
SH6501PC 
2N404A 
2N1183 
2N779A 
2N2556 
2N1499A 
2N964 
2N2869 
2N976 
2N1358 
2N1309 
2N508A 
SA617 
2N1377 
2N2996 
2N1307 
2N2552 
2N1523 
2N1760 
2N779A 
2N388A 
2N1306 
2N1308 
2N2430 
2N3251 
2N3250 
2N2904A 
2N2904 
2N3304 
2N1131 
2N3703 
2N3634 
2N3789 
2N3906(SEL) 
MPS 6523 
2N4036 
2N4037 
2N3740 
2N5880 
3N91 
$32248 
2N3791 
2N3494 
2N4034 
2N4258 
$D4753 (SEL) 
2N4918 
2N5087 
40394 
2N4917 
2N4920 
2N2907 
2N4028 
2X5194 
2x4236 
MPS 404A 
NS65098 
ZN5416 
2N4919 
2N4902 
2N5415 
TIP42A 
2X5193 
MPS3640 
2N4035 
2N5401 
2N3809 
2N4403 


Part Num. 
1853-0276 
1853-0277 
1853-0281 
1853-0287 
1853-0290 
1853-0292 
1853-0293 
1853-0303 
1853-0305 
1853-0308 
1853-0310 
1853-031 1 
1853-031 4 
1853-0316 
1853-0318 
1853-0320 
1853-0322 
1853-0323 
1853-0326 
1853-0328 
1853-0332 
1853-0334 
1853-0336 
1853-0340 
1853-0341 
1853-0342 
1853-0344 
1853-0347 
1853-0348 
1853-0349 
1853-0350 
1853-0351 
1853-0353 
1853-0356 
1853-0360 
1853-0361 
1853-0363 
1853-0364 
1853-0365 
1853-0366 
1853-0367 
1853-0369 
1853-037 1 
1853-0372 
1853-0377 
1853-0378 
1853-0383 
1853-0387 
1853-0391 
1853-0392 
1853-0394 
1853-0395 
1853-0398 
1853-0399 
1853-0404 
1853-0405 
1853-0406 
1853-0407 
1853-0412 
1853-0413 
1853-041 4 
1853-0416 
1853-0417 
1853-0418 
1853-0419 
1853-0421 
1853-0422 
1853-0423 
1853-0424 
1853-0425 
1853-0428 
1853-0429 
1853-0430 
1853-0431 


Mfg. 
02037 
01921 
02682 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
13127 
02037 
02237 
01698 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
04550 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01698 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


JEDEC 
MM3906 
2N5954 
2N2907A 
2N3250 
JTX2907A 
2N3905 
2N5583 
2N5956 
2N5875 
MM4645 
2N4398 
2N3792 
2N2905A 
LS352 
MPS6562 
2N4032 
2N2946A 
2N4900 
MPS-U51 
2N621 1 
MJE1091 
MJE1090 
MPSA92 
2N5884 
MJE172 
40831 
2N5876 
MJE700 
MJ4645 
2N5333 
TIP-34 
2N6053 
MPS-U55 
TIP42 
2N3799 
2N6331 
X45H281 
MJE701 
2N6489 
BC321C-8 
MJE233 
MJE371K 
2N6107 
MJE5195 
TPS 


2N5986(SEL) 


2N6296 
MJJ2500 
2N6051 
2N3741 
MJE 2370 
MPS-A70 
MJE 210 
2N3467 
A5T 4260 
2N4209 
2N6476 
2N5880 
MPSA65 
2N6049 
2N6423 
MPS-A64 
MJE 253 
2N631 7 
2N4403 
2N4398 
2N4033 
MPS-U-60 
TIP-126 
2N5883 
2N5684 
2N3762 
2N4959 
TIP42C, 


Part Num. 
1853-0436 
1853-0437 
1853-0439 
1853-0440 
1853-0442 
1853-0447 
1853-0448 
1853-0449 
1853-0450 
1853-0451 
1853-0453 
1853-0454 
1853-0456 
1853-0457 
1853-0458 
1853-0462 
1853-0463 
1853-0464 
1853-0468 
1853-0469 
1853-0472 
1853-0476 
1853-0477 
1853-0478 
1853-0479 
1853-0487 
1853-0488 
1853-0489 
1853-0490 
1853-0493 
1853-0494 
1853-0497 
1853-0498 
1853-0501 
1853-0509 
1853-0516 
1853-0524 
1853-0525 
1853-0526 
1853-0527 
1853-0529 
1853-0536 
1853-0537 
1853-0539 
1853-0540 
1853-0542 
1853-0543 
1853-0544 
1853-0545 
1853-0547 
1853-0548 
1853-0550 
1853-0551 
1853-0552 
1853-0553 
1853-0557 
1853-0558 
1853-0559 
1853-0563 
1853-0565 
1853-0566 
1853-0567 
1853-0568 
1853-0571 
1853-0572 
1853-0573 
1853-0574 
1853-0576 
1853-0578 
1853-0580 
1853-0581 
1853-0583 
1853-0584 
1853-0585 


Mfg. 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
04550 
02037 
02037 
02037 
04550 
02037 
02237 
02037 
02037 
03334 
04550 
04550 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
01698 
03334 
10881 
02037 
02037 
00746 
03406 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
02037 
00039 
02037 
02037 
04507 
02037 
02037 


JEDEC 
MJE170 
2N6520 
2N6248. 
MM4018 
2N3867 
MJE253 
MPSH81 
MPS-U95 
MJE371K(SEL) 
2N3799 
TIP36A 
TIP106 
PN4888-5 
2N5400 
MJE251 
2N3635 
TIP-105 
TIP-149 
TIP-127 
2N6109 
D45H2 
MPS-U52 
2N3251A 
2N6490 
72006 
2N6609 
MPS4356 
MM4032 
TIP-107 
2N5415 
D45H5 
D45H1 1 
TIP145 
MJ11015 
TIP42A 
MMBTHS81 
MJ11021 
MMBT2907A 
2N6437 
BFQ-32 
MD1130 
MPS6534 
TIP32C 
HDS60 
2N5771 
2N6491 
TIP647 
BFQ51 
BCX18 
MJE2901T 
2N6420 
2SB737 
TN4030 
MPSW56 
A440 
BD416 
2N6554 
MPSW55 
2N3906(SEL) 
2N4403 
MMBTA55 
MMBT3906 
MMBT5087 
2N2907A(SEL) 
MPSA76 
2N6709 
2N3468 
2N5416(SEL) 
NE90115 
MMBT4403 
MMBT5401 
LT5239 
MJE5850 
2N5679 


Part Num. 
1853-0587 
1853-0588 
1853-0589 
1853-0590 
1853-0594 
1853-0595 
1853-0597 
1853-0599 
1853-0608 
1853-0609 
1853-0610 
1853-061 1 
1853-0612 
1853-0613 
1853-061 4 
1853-0616 
1853-0617 
1853-0620 
1853-0621 
1853-0622 
1853-0624 
1853-0625 
1853-0626 
1853-0629 
1853-0630 
1853-0631 
1853-0632 
1853-0633 
1853-0634 
1853-0635 
1853-0636 
1853-0637 
1853-0638 
1853-0639 
1853-0640 
1853-0641 
1853-0642 
1853-0643 
1853-0645 
1853-0650 
1853-0652 
1853-0654 
1853-0655 
1853-0657 
1853-0659 
1853-0660 
1853-0661 
1853-0662 
1853-0663 
1853-0664 
1853-0665 
1853-0666 
1853-0667 
1853-0668 
1853-0670 
1853-0672 
1853-0673 
1853-0674 
1853-0675 
1853-0684 
1853-0685 
1853-0686 
1853-0687 
1853-0688 
1853-0689 
1853-0690 
1853-0691 
1853-0692 
1853-0694 
1853-0697 
1853-0698 
1853-0699 
1853-0701 
1853-0703 
1853-0704 
1853-0705 
1853-0706 


Mfg. 

02037 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
03334 
02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
06354 
00039 
00039 
02037 
02037 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
02037 
03714 
03334 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
06338 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
05946 
02037 
00746 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
02037 
06121 
03334 
02037 
06121 
02037 
02037 
02037 


JEDEC 
MPS4250A 
25A1226 
MD4260 
2N4036 
2N3808 
D41D4 
2N4937 
BCF70 
MPSA55 
MXT2907A 
MXR5583 
BF569 
BFT93 
MXT3906 
2C3906 
BFT92 
2N6298, 
MMBR4957 
25A1302 
25A1227A 
25A1151 
MRF545 
MPS2907A 
25A1220 
25D1288 
25B965 
25A1227 
25A985 
MJE371K 
IT130-TO71 
25A812 
MMBT4260 
2N3638 
MPSH81 
2N491 7 
PN4250-18 
S$GS126 
MJD117 
MMBT4126 
2N4405 
MJE15031 
TIP32F 
MJD45H11 
MJE5852 
2N3906(SEL) 
MPSW51 
2N6124 
MPSH54 
MD6002 
PN4250 
2N3640RLRA1 
2N6667 
2N6107(SEL) 
TIPP115 
2N6213 
BFQ23C 
2N381 1 
25B1007 
2N3637 
mmBTA56 
2N4126 
2N4261 
BST16 
BSR3a 
MRF521 1 
BD140 
BCX53AH 
BC636 
TIP 147 
MTD127 
BFT93 
PKT4403 
MTD350 
BC415C 
MJD42C 
MMBR536 
MMBT3640 


Part Num. 
1853-0707 
1853-0708 
1853-0709 
1853-0710 
1853-0711 
1853-0712 
1853-0713 
1853-0716 
1853-0717 
1853-0718 
1853-6606 
1854-0005 
1854-0009 
1854-0010 
1854-001 1 
1854-0013 
1854-001 4 
1854-0021 
1854-0022 
1854-0026 
1854-0030 
1854-0032 
1854-0033 
1854-0039 
1854-0048 
1854-0053 
1854-0057 
1854-0062 
1854-0063 
1854-0066 
1854-0067 
1854-0071 
1854-0072 
1854-0079 
1854-0084 
1854-0086 
1854-0090 
1854-0092 
1854-0093 
1854-0094 
1854-0095 
1854-0098 
1854-0210 
1854-021 1 
1854-0213 
1854-021 4 
1854-0215 
1854-0216 
1854-0217 
1854-0218 
1854-0219 
1854-0220 
1854-0222 
1854-0224 
1854-0226 
1854-0233 
1854-0234 
1854-0238 
1854-0242 
1854-0246 
1854-0248 
1854-0252 
1854-0259 
1854-0260 
1854-0263 
1854-0264 
1854-0267 
1854-0270 
1854-0278 
1854-0281 
1854-0282 
1854-0286 
1854-0289 
1854-0296 
1854-0304 
1854-0307 
1854-0308 


Mfg. 
02037 
03406 
02037 
10646 
02037 
03334 
02037 
02037 
03334 
02037 
020'37 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
01973 
02237 
02037 
01973 
01921 
01921 
02037 
01973 
01921 
01921 
01973 
01921 
00746 
01921 
01921 
02037 
05840 
03334 
03406 
04550 
02037 
01921 
04550 
02037 
02037 
01698 
01921 
02037 
02921 
01921 
01973 
01973 
02037 
02037 
01921 
02634 
01921 
01921 
03406 
01921 
02037 
03191 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
02237 
01698 
01921 
03776 
01698 
02037 
02237 
03334 
01921 


JEDEC 


2N3906-STYLE 
2N4917-J252 


TIP36C 
25A1186 


NJD45H1 1-1 


BSR60 
MJ6503 
MPSA64-5 
BFT92R 
MRF5563 
2N3134 
2N708 
2N709 
2N834 
2NB35 
2N2218A 
2N2223 
2N918 
$17834 
2N335 
2N2369 
2N2221 
2N3391 
2N30535 
2N2857 
2N2218 
2N3855A 
2N1701 
2N3055 
2N2925 
2N2102 
CP4071 
2N3054 
2N3439 
2N3232 
DTS413 


2N3053LV 2449 


PH3563-5 
2N3415 
MPS3646 
40346 
2N3392 
2N2222 
2N2501 
2N2538 
2N1482 
2N3904 
2N3441 
2N3442 
2N3393 
2N3663 
2H3959 
MD2252 
40250 
2N4384 
2N3866 
2N3440 
2N3933 
2N3262 
SPS 233 
2N4044 
2N3713 
2N3766 
2N3227 
2N3019 
2N3715 
2N3013 
SPS 3627 
2N3302 
2N2194 
2N3583 
2N5217 
2N730 


MPS6543 (SEL) 


2N2483 


BCY 57/LV2345 


2N3553 


Part Num. Mfg. 


1854-031 1 
1854-0313 
1854-0315 
1854-0323 
1854-0324 
1854-0325 
1854-0345 
1854-0347 
1854-0349 
1854-0352 
1854-0357 
1854-0361 
1854-0363 
1854-0365 
1854-0368 
1854-0370 
1854-0378 
1854-0382 
1854-0383 
1854-0386 
1854-0388 
1854-0389 
1854-0392 
1854-0397 
1854-0398 
1854-0399 
1854-0409 
1854-041 1 
1854-0418 
1854-0431 
1854-0432 
1854-0435 
1854-0453 
1854-0456 
1854-0467 
1854-0472 
1854-0474 
1854-0476 
1854-0477 
1854-0478 
1854-0492 
1854-0514 
1854-0518 
1854-0519 
1854-0527 
1854-0529 
1854-0540 
1854-0547 
1854-0548 
1854-0556 
1854-0557 
1854-0560 
1854-0566 
1854-0570 
1854-0575 
1854-0576 
1854-0577 
1854-0580 
1854-058 1 
1854-0583 
1854-0585 
1854-0586 
1854-0587 
1854-0589 
1854-0590 
1854-0591 
1854-0593 
1854-0594 
1854-0596 
1854-0597 
1854-0600 
1854-061 1 
1854-0613 
1854-0617 
1854-0618 
1854-0619 
1854-0621 


01921 
01921 
01991 
01921 
02037 
01921 
02037 
62037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
01921 
02237 
03334 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01921 
02682 
02237 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
11699 
02037 
01698 
02237 
02037 
01698 
02037 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
03334 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
03285 
01698 


JEDEC 
2N4240 
2N3771 
2N3633 
2N2857 
2N3739 
293478 
295174 
2N4923 
2N2913 
2N2405 


$D2608 (SEL) 


2N4239 
2N5262 
2N4410 
2N5191 
2N5294 
2N5109 
2N4348 
40313 
2N5070 
SE5055 
2N4922 
2N5088 
2N4966 
2N5301 
2N4912 
2N5210 
2N2972 
2N3563 
2N5179 
2N3646 
A211 
2N5192 
TIP41A 
2N4401 
MPS-AI4 
2N5551 
2N3879 
2N2222A 
2N4046 
MPS3643 
MPS-U02 
2N5877 
2N3772 
2N2895 
CEN672 
MM8s066 
2N3725 
2N5963 
2N4237 
2K2432A 
MPS A12 
2N377 1 
2N5189 
MPS-A42 
2N6258 
2N6259 
M8601 
MJE800 
MPS-AI8 
MJE182 
2N5429 


MMT3960A 


MJ3772 
2N3054 
BFR90 
TIP-5A 
TIP-33 
2N5428 
2N5943 
2N4233A 
2N6055 
2N1701 
40852 
HJ3000 
AD814 
BF258 


Part Num. 
1854-0623 
1854-0624 
1854-0625 
1854-0626 
1854-0628 
1854-0632 
1854-0633 
1854-0634 
1854-0635 
1854-0637 
1854-0639 
1854-0640 
1854-0642 
1854-0643 
1854-0644 
1854-0646 
1854-0647 
1854-0648 
1854-0653 
1854-0654 
1854-0659 
1854-0662 
1854-0663 
1854-0665 
1854-0667 
1854-0669 
1854-0670 
1854-0671 
1854-0679 
1854-0682 
1854-0687 
1854-0690 
1854-0691 
1854-0692 
1854-0697 
1854-0698 
1854-0700 
1854-0701 
1854-0705 
1854-0707 
1854-0708 
1854-0712 
1854-0715 
1854-0716 
1854-0721 
1854-0723 
1854-0727 
1854-0730 
1854-0733 
1854-0735 
1854-0736 
1854-0737 
1854-0738 
1854-0739 
1854-0741 
1854-0743 
1854-0746 
1854-0747 
1854-0748 
1854-0749 
1854-0751 
1854-0752 
1854-0753 
1854-0754 
1854-0755 
1854-0756 
1854-0758 
1854-0761 
1854-0762 
1854-0763 
1854-0764 
1854-0765 
1854-0766 
1854-0767 
1854-0768 
1854-0769 
1854-0770 


Mfg. 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
04550 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
06023 
01921 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
06632 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
10674 
02037 
01921 
02180 
01921 
11021 
03334 
03334 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
05176 
02037 
02037 
02237 
02037 
07050 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01991 
01698 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02062 
02037 


JEDEC 
2N6306 
2N6308 
TIP-41 
MJE802 
MPS-H17 
BFRQ1 
MJE800 
MPS-UOI 
D44H5 
2N2219A 
RCP-703C 
MJE2801K 
MPS-AI7 
2N3585 
29C 
LM114AH 
MJE2102 
2N6300 
MJE521K 
MJE5192 
MJE180 
2N6296 
TIP140 
BUS11 
2N3053 
2N6057 
TIP110 
2N6282 
2N5885 
MJE5191 
2N3725A 
$7301 1 
MPS A18 
MJE223 
2N5886 
2N6294 
TIP140 
MJE2100 
DTS-02 
MJ4035 
2N5578 
MAT-01GH 
2N6354 
BFR90 
BFR95 
BFX89 
2N6474 
MPS6531 
2N3773 
MJE220 
MJE5657 
2N6477 
2N6261 
MJE200 
2N6338 
2N5878 
2N6339 
HP-4 
2N2896 
MJE2361-T 
2N5840 
MMCS2369 
MPS31 8-52-62 
MJE244 
2N6254 
2N6315 
2N5427 
2N2060 
2N5039 
TIP141 
MPS U-10 
2N6292 
2N5428 
2N6306 
MJE1661 
35821E 
2N3904 CHIP 


Part Num. 
1854-0771 
1854-0774 
1854-0780 
1854-0784 
1854-0785 
1854-0786 
1854-0787 
1854-0792 
1854-0794 
1854-0795 
1854-0798 
1854-0799 
1854-0802 
1854-0803 
1854-0804 
1854-0805 
1854-0806 
1854-0808 
1854-0809 
1854-0810 
1854-0813 
1854-0817 
1854-0819 
1854-0825 
1854-0826 
1854-0827 
1854-0828 
1854-0829 
1854-0830 
1854-0831 
1854-0832 
1854-0836 
1854-0837 
1854-0838 
1854-0839 
1854-0840 
1854-0842 
1854-0845 
1854-0847 
1854-0848 
1854-0849 
1854-0851 
1854-0860 
1854-0861 
1854-0862 
1854-0863 
1854-0864 
1854-0866 
1854-0868 
1854-0869 
1854-0871 
1854-0872 
1854-0873 
1854-0877 
1854-0878 
1854-0879 
1854-0880 
1854-0881 
1854-0883 
1854-0884 
1854-0886 
1854-0887 
1854-0889 
1854-0890 
1854-0891 
1854-0906 
1854-091 7 
1854-0920 
1854-0929 
1854-0940 
1854-0941 
1854-0942 
1854-0944 
1854-0946 
1854-0948 
1854-0957 
1854-0960 


Mfg. 

03406 
01921 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
03038 
02037 
01698 
02037 
02037 
04200 
02037 
02037 
02037 
02062 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
00039 
02062 
02062 
02062 
02062 
02037 
06592 
03287 
01921 
04550 
03799 
02037 
02062 
02037 
02037 
11981 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
06023 
02037 
01921 
02037 
02037 
06344 
02037 
03334 
02062 
00039 
0203? 
03714 
01698 


JEDEC 
2N4384 CHIP 
2N6056 
BUS-12A 
2N3866A 
2N6305 
2N2540 
2N6545 
2N2920 
MJE243 
MPSH10 
MPS-U45 
TIP41C 
MM5262 
TIP75B 
IR5062 
BD139 
TIP51 
MJE241 
2N2369A 
CT-058 
2N3501(SEL) 
MPS-U05 
MJE2801T 
HXTR-002 
{M-394BH 
MJE-3009 
TIP-122 
JAN 2N2222A 
L14394 
2N6429A 
2N4401 
MPS-U02 
2N6289 
TIP47 
2N6497 
TIP100 
2N3014 
MJ11012 
MJE12007 
2N6584 
MRFC515 
2N4428 
2$C02334 
QXTR-6999 
HXTR-5002 
HXTR-2101 
HXTR-6105 
MPS834 
EFR 36 
GX55220A 
2N6678 
D44H11 
X44VH570 
MPS-U07 
HXTR-5104 
MJE6043 
TIP140 
2N6290 
MM3904 
2N6488 
MJE3302 
MJ11016 
2N6499 
MRF904 
BUX82 
MJ12010 
2N6292 
MJE15030 
MMBT918 
2$C2429 (SEL) 
MJ12003 
BFQ34 
HXTR3101 
NE02135 
MJ10006 
IT120A-T071 
TIPL753A 


Part Num. Mfg. 


1854-0964 
1854-0965 
1854-0967 
1854-0968 
1854-0969 
1854-0970 
1854-097 1 
1854-0972 
1854-0973 
1854-0977 
1854-0978 
1854-0979 
1854-0980 
1854-098 1 
1854-0982 
1854-0983 
1854-0984 
1854-0985 
1854-0986 
1854-0987 
1854-0988 
1854-0989 
1854-0990 
1854-0991 
1854-0992 
1854-0993 
1854-0994 
1854-0996 
1854-0997 
1854-0998 
1854-0999 
1854-1002 
1854-1003 
1854-1004 
1854-1005 
1854-1006 
1854-1007 
1854-1008 
1854-1009 
1854-1010 
1854-1014 
1854-1015 
1854-1016 
1854-1018 
1854-1019 
1854-1020 
1854-1022 
1854-1023 
1854-1027 
1854-1028 
1854-1029 
1854-1032 
1854-1033 
1854-1035 
1854-1036 
1854-1037 
1854-1039 
1854-1040 
1854-1041 
1854-1042 
1854-1043 
1854-1044 
1854-1045 
1854-1046 
1854-1047 
1854-1048 
1854-1049 
1854-1050 
1854-1051 
1854-1052 
1854-1053 
1854-1054 
1854-1055 
1854-1056 
1854-1060 
1854-1061 
1854-1062 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02062 
02037 
02637 
62037 
04550 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
10881 
10881 
02037 
02037 
02037 
00746 
03714 
02037 
02037 
02037 
02037 
04550 
01921 
00039 
06354 
02037 
02037 
02037 
02031 
00039 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04507 
02037 
02062 
02037 
03334 
02037 
02037 
03406 
06354 
02037 
02037 
00039 
03334 
07050 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 


JEDEC 
MJ12004 
MJ8505 
7IP41C(SEL) 
SJ7076 
MJ12005 
TIP102 
2N6741 
BFRC90 
MPSso098 
MPS-A14 
GES3416 
MPS2369 
MFR961 
MPSs5l79 
TIP642 
MJ12005(SEL) 
MJ16002 (SEL) 
TIP142 
BFR92 
BCX20 
2K3737 
MJ15003 
MF630 
25D786 
ITS1015(SEL) 
MPSH10 
2N5I79(SEL) 
MJE13003 
MPSWO06 
D42C11N 
2N5320 
NE64535 
2SC2876 
BD415 
BU508A 
BU406 
2N5943(SEL) 
NE-41635 
NE21935 
MD918A 
MMBT6429 
MJ16012 
MD2369A 
2N3714 
BUW12A 
MMBC1321Q5 
MRF581 
TIP112 
MMBR931 
2N3904 
LT1839-1 
MRF581 
HXTR-3675 
MD1132 
BFR94 
MMBT3904 
2N4401 
2N5088 
2SC28T8 
MRF57|(SEL) 
2N5179(SEL) 
NE21935 
BFR92(SEL) 
MP312-78-69 
MRF587 
2K3904RLRA2 
BFR96 
BFROIA 
2N3772(SEL) 
MBT5550 
MMBT2222A 
BFQ19 

BM3 
MJ14000 
MJ13091 
2N3904 
2N5681 


Part Num. 
1854-1063 
1854-1064 
1854-1066 
1854-1067 
1854-1069 
1854-1071 
1854-1083 
1854-1084 
1854-1085 
1854-1086 
1854-1089 
1854-1091 
1854-1092 
1854-1093 
1854-1094 
1854-1095 
1854-1100 
1854-1101 
1854-1102 
1854-1107 
1854-1108 
1854-1109 
1854-1110 
1854-1111 
1854-1112 
1854-1113 
1854-1114 
1854-1115 
1854-1117 
1854-1118 
1854-1119 
1854-1120 
1854-1121 
1854-1122 
1854-1123 
1854-1124 
1854-1125 
1854-1126 
1854-1127 
1854-1128 
1854-1129 
1854-1132 
1854-1133 
1854-1134 
1854-1136 
1854-1137 
1854-1138 
1854-1139 
1854-1140 
1854-1141 
1854-1142 
1854-1143 
1854-1144 
1854-1145 
1854-1147 
1854-1148 
1854-1149 
1854-1150 
1854-1157 
1854-1158 
1854-1159 
1854-1161 
1854-1164 
1854-1165 
1854-1166 
1854-1167 
1854-1168 
1854-1169 
1854-1170 
1854-1172 
1854-1173 
1854-1175 
1854-1177 
1854-1178 
1854-1179 
1854-1180 
1854-1181 


Mfg. 

02037 
02037 
00039 
03291 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
00039 
00039 
02037 
02062 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02180 
03406 
00039 
00039 
00039 
02037 
00039 
06354 
00039 
00039 
03334 
02037 
02037 
02062 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
00746 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03291 
02037 
03171 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04200 
02180 


JEDEC 
BFY90 
MPSW0O1 
NE73416D 


AT-41435-5 


TIP50 
MJ16018 
MBR5I79 
2N3904 
2K5239 
D40D4 
NE85633 
NE02133L 
MRF962 


HXTR-3102 


MXT2222A 


MMBT2369 


MXR5943 
MXT3904 
MMBTH24 
MRF965 
MMBR901 
MAT-02FH 
2N3904 
NE68135 
2SC2718 
2SC2987A 
MRF544 
2SC2690 
2SC03281 
2SC2987 
2SC2275 
A400(SEL) 
BD435 
2N6837 
HXTE-102 
2N3771 
MRF5711L 
2N4401 
MJE521K 
TIP122 
2N5836 
2SC1623 
2N6259 
NJE13005 
2SD786 


MMBT5088T 1 
MMBT4124T1 


MPSH10 
MPS6543 
MPS3646 
MP571 
MRF580A 
AT-41400 
2N6340 
2N3441 
MMBTH10 
MRF870 
BCW65C 
BU426 
SGSIF444 
MRF604 
MJE15030 
A3604 
BU807 
BUW11A 


MPSA44RLRAI 
MRF531(SEL) 


TIP31F 


NEL2301-53 


MJD47 
MJD44H1 1 
MRF586 


2N3904 (SEL) 


MRF91 1 


MPSA18RLRAt 


2N3417 
MAT-O2EH 


Part Num. 
1854-1182 
1854-1183 
1854-1184 
1854-1186 
1854-1187 
1854-1188 
1854-1189 
1854-1190 
1854-1196 
1854-1199 
1854-1200 
1854-1201 
1854-1202 
1854-1203 
1854-1204 
1854-1206 
1854-1207 
1854-1208 
1854-1209 
1854-1215 
1854-1217 
1854-1218 
1854-1219 
1854-1221 
1854-1222 
1854-1223 
1854-1225 
1854-1226 
1854-1227 
1854-1228 
1854-1231 
1854-1232 
1854-1233 
1854-1234 
1854-1236 
1854-1237 
1854-1238 
1854-1243 
1854-1245 
1854-1246 
1854-1247 
1854-1248 
1854-1251 
1854-1252 
1854-1253 
1854-1254 
1854-1255 
1855-0001 
1855-0005 
1855-0010 
1855-0020 
1855-0021 
1855-0027 
1855-0038 
1855-0052 
1855-0053 
1855-0056 
1855-0065 
1855-007 1 
1855-0077 
1855-0096 
1855-0098 
1855-0099 
1855-0206 
1855-0205 
1855-0207 
1855-0208 
1855-0213 
1855-0215 
1855-0224 
1855-0232 
1855-0235 
1855-0241 
1855-0244 
1855-0250 
1855-0251 
1855-0255 


Mfg. 
03334 
03334 
02037 
02037 
00746 
03406 
02062 
02037 
01590 
03406 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
03334 
02037 
03334 
03291 
02037 
06121 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
03334 
02037 
03406 
02062 
03334 
02037 
02037 
03334 
02037 
02180 
02037 
02037 
03334 
02037 
01973 
02763 
04550 
02037 
01973 
04550 
02763 
02237 
03406 
02237 
01698 
02569 
01973 
02037 
03714 
02037 
02883 
02883 
03406 
02883 
03406 
09283 
01698 
02883 
02037 
02910 
03406 
01698 
02037 
02037 


JEDEC 
BUS12 
BUSI1A 
MRF581 (MOD) 
2N4264 
2SD1378 
MMBT4401 
QXTR-7037 
MJD112 
SL360G 
LM394BN 
MMBTAO6 
MMBR5031 
MPSA27 
BST39 
MJE5740 
BSR43 
2N5088 
BCX56BH 
AT-60586 
MJD122 
BFRO3A 
PXT4401 
MJH16010A 
MRF021 1 
MJH16012 
MJE8501 
MRF581A 
MRF9411 
MPS2222 
MRF839 
MKBR920 
2N3904-STYLE D 
TIP35C 
BFQ65 
MJD44H1 1-1 
D40N1 
HXTR-3001 
BFR93R 
2N2221A 
MMBR571 
BFR92R 
MMBT5551L 
SSM-2210S 
MPS3866 
MRF5943 
BU505 
MM3007 
2N1671A 
2N3436 
2N2646 
SFE793 
2N1671B 
2N2647 
2N3922 
2N4360 
NS1D5292SF52064 
2N4342 
2N4891 
2N5544 
2N1671C 
2N5485 (SEL) 
{T1700 
2N4853 
E111 
VCR3P 
2N3955 
2N4117 
2N5912 
SD211DE (SEL) 
2N3824 
2N5565 
U310 (SEL) 
SD215 
2N4857 
3N215 
2N6659 
2N5486 


Part Num. Mfg. 


1855-0256 
1855-0257 
1855-0258 
1855-0259 
1855-0263 
1855-0265 
1855-0268 
1855-0269 
1855-0272 
1855-0274 
1855-0275 
1855-0276 
1855-0277 
1855-0278 
1855-0279 
1855-0280 
1855-0283 
1855-0285 
1855-0286 
1855-0288 
1855-0289 
1855-0292 
1855-0293 
1855-0297 
1855-0298 
1855-0301 
1855-0305 
1855-0306 
1855-0309 
1855-0314 
1855-0322 
1855-0323 
1855-0327 
1855-0332 
1855-0341 
1855-0346 
1855-037 1 
1855-0379 
1855-0380 
1855-0386 
1855-0387 
1855-0390 
1855-0393 
1855-0395 
1855-0396 
1855-0398 
1855-0400 
1855-0402 
1855-0406 
1855-0413 
1855-041 4 
1855-0420 
1855-0421 
1855-0423 
1855-0424 
1855-0425 
1855-0427 
1855-0430 
1855-0431 
1855-0432 
1855-0434 
1855-0436 
1855-0437 
1855-0440 
1855-0442 
1855-0445 
1855-0446 
1855-0454 
1855-0461 
1855-0463 
1855-0478 
1855-0480 
1855-0484 
1855-0488 
1855-0489 
1855-0490 
1855-0492 


02037 
03406 
03406 
03406 
02883 
02883 
02883 
02910 
02037 
02883 
02883 
02037 
02037 
03714 
03714 
02883 
02763 
01698 
02883 
02883 
02883 
03406 
02883 
03406 
02883 
02883 
02883 
01921 
02037 
04550 
03334 
03714 
01698 
01921 
02883 
04550 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03714 
01698 
02883 
03714 
02883 
02883 
02883 
03714 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
03406 
02883 
03714 
03714 
02883 
03714 
03406 
03406 
09283 
01973 
02883 
02883 
03038 
03038 
03406 
02037 
02037 
03038 
03038 
03714 
02037 
03038 


JEDEC 


2N4416A CHIP 


2N5247 
2N5949 
2N5397 
VMP-1 
VCR2N 
J309 
$D214 
MFE3004 
E232 
VN66AFD 
2N4416A 
2N5268 
2N5116 
3N190 
E107 
2N5396 
2N5246 
2N3966 
2N5556 
J177 
2N5432 
2N6658 
2N2608 
J2472 
2N5198 
2N4117A 
3N128 
2N4352 
2N6027 
2N5105 
3N172 
2N4416 
3N138 
2N4338 
2N6028 
2N4092 
2N5474 
2N4351 
2N4392 
2N3993 
2N3382 
2N3330 
FN2645 
3N190 
2N5519 
2N5905 
2N5115 
17110 
2N5116 
2N4393 
2N4391 
2N5114 
VN1IOKN 
J108 
J304 
M100 
2N4351 


1VN5001 ANF 


3N163 
IT500 
U1897E 
J270 
$D213 
ITS4066 
J107 

J112 
IRF431 
IRF520 
2N4119A 
MTM15N50 
MBF4416L 
IRF9130 
IRF610 


1VN5201 TNF 
MTH10N10 (SEL) 


IRF530 


Part Num. 
1855-0493 
1855-0494 
1855-0495 
1855-0497 
1855-0498 
1855-0499 
1855-0500 
1855-0502 
1855-0504 
1855-0507 
1855-0508 
1855-0509 
1855-0510 
1855-0512 
1855-0515 
1855-0517 
1855-0518 
1855-0519 
1855-0520 
1855-0521 
1855-0522 
1855-0523 
1855-0524 
1855-0525 
1855-0526 
1855-0527 
1855-0529 
1855-0530 
1855-0531 
1855-0534 
1855-0535 
1855-0536 
1855-0539 
1855-0540 
1855-0542 
1855-0545 
1855-0546 
1855-0548 
1855-0549 
1855-0550 
1855-0551 
1855-0553 
1855-0554 
1855-0555 
1855-0556 
1855-0557 
1855-0560 
1855-0561 
1855-0562 
1855-0563 
1855-0565 
1855-0567 
1855-0568 
1855-0569 
1855-0570 
1855-0571 
1855-0572 
1855-0573 
1855-0574 
1855-0575 
1855-0580 
1855-0581 
1855-0582 
1855-0585 
1855-0586 
1855-0587 
1855-0588 
1855-0589 
1855-0590 
1855-0591 
1855-0592 
1855-0593 
1855-0594 
1855-0595 
1855-0598 
1855-0606 
1855-0607 


Mfg. 

03038 
03038 
02037 
02037 
03406 
03038 
03038 
03038 
03038 
03285 
03038 
03038 
03038 
01921 
07050 
03038 
03038 
02883 
03038 
03038 
03038 
06121 
03038 
02883 
02883 
02037 
03406 
02883 
03038 
01921 
03714 
03038 
06121 
03406 
02037 
02883 
07221 
06121 
03038 
02883 
03038 
06121 
03406 
02883 
02883 
09283 
02883 
03038 
03038 
02037 
01921 
03038 
06121 
00039 
00039 
00039 
03038 
02883 
02883 
02883 
02883 
03038 
02883 
02883 
03038 
03038 
03038 
03038 
02037 
02883 
03038 
02037 
02037 
01921 
02883 
02037 
02037 


JEDEC 
IRF9530 
IRF130 
M10N35 
MTP2N90 
2N5397 
IRF9531 
IRFD9120 
IRFD110 
IRF630 
2N5912 
IRF150 
IRF9520 
IRF830 
RCA9212A 
MP833-1004 
IRF9532 
IRFD110 
U311 
IRFD113 
IRFF210 
IRFD9120 
BUZ 15 
IRF640 
VNO300M 
VP0300M 
MTM2P50 
PF5101 (SEL) 
U310 
IRF120 
40673 
IT1750 
IRF440 
BUZ24 
2N5115 (SEL) 
MTP12NO06 
VN10KE 
VNO104N3 
BUZ71A 
IRF512 
VPO300L (SEL) 
IRFD420 
BUZ10 
J304 (SEL) 
VNO300L 
VN2222L 
SD306 (SEL) 
VN10LE 
IRF510 
IRF250 
MTP12N20 
RFP10N12 
IRFD9123 
BUZ71A 
NE71000 
2SK523 
2$K533 
IRF523 
U440 

J175 
2N6660 
IRF123 
IRF521 
VNO300M 
VQ1001P 
IRF523 
IRF9521 
IRF9513 
IRF513 
IRF540 (SEL) 
VQ1000J 
IRF533 
MTN12No6 
MPF960 
RFL1NO8L 
VN2222LL 
MTP5N40 
MTP4N50 


Part Num. 
1855-0608 
1855-0614 
1855-0617 
1855-0618 
1855-0619 
1855-0620 
1855-0621 
1855-0622 
1855-0623 
1855-0625 
1855-0629 
1855-0630 
1855-0631 
1855-0632 
1855-0635 
1855-0636 
1855-0637 
1855-0639 
1855-0640 
1855-0641 
1855-0645 
1855-0646 
1855-0647 
1855-0649 
1855-0650 
1855-0651 
1855-0653 
1855-0659 
1855-0660 
1855-0661 
1855-0663 
1855-0664 
1855-0665 
1855-0666 
1855-0667 
1855-0668 
1855-0669 
1855-0670 
1855-067 1 
1855-0672 
1855-0673 
1855-0674 
1855-0675 
1855-0676 
1855-0677 
1855-0678 
1855-0679 
1855-0680 
1855-0681 
1855-0682 
1855-0683 
1855-0684 
1855-0686 
1855-0687 
1855-0688 
1855-0689 
1855-0690 
1855-0691 
1855-0693 
1855-0694 
1855-0695 
1855-0696 
1855-0697 
1855-0705 
1855-0708 
1855-0709 
1855-0711 
1855-0712 
1855-0714 
1855-0715 
1855-0719 
1855-0720 
1855-0721 
1855-0722 
1855-0723 
1855-0724 
1855-0725 


Mfg. 

02037 
02883 
01921 
02037 
01921 
02883 
01921 
03038 
01921 
03714 
01921 
02883 
03038 
02037 
02883 
00039 
00039 
02883 
03334 
03038 
03334 
03938 
62883 
07221 
02883 
02037 
02883 
02883 
02037 
03714 
10743 
02037 
01921 
03334 
02883 
02883 
02883 
02037 
06121 
01921 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
03334 
02037 
02037 
03038 
03038 
02883 
02883 
02037 
02037 
02037 
02037 
04550 
03406 
03038 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02883 
03038 
03038 
03799 
02037 
03799 
03291 
02037 
02883 
02883 
02883 
02037 


JEDEC 
MTP3N60 
2N6659 
RFP8P08 
IRF140 
RFL1NO8L 
VQ1006P 
RFP6P08 
IRP521 
RFP5P12 
IT110 
RFP15NO5L 
2N4391 
IRF740 
2N4860 
U401 
NE71084-06 
NE800199 
U443 
BFT46 
IRF612 
BUZ11 
IRF131 
SD210DE 
VP1204N2 
VQ2001P 
MFQ960C 
2N4391 (CHIP) 
DN2094 
MTP15NO5E 
2N5911/D 
1GG2-4032 
MTP1N100 
RFP2N12L 
BF980 
2N7000 
BS170 
2N5912CHP 
IRF540 
BUZ10H 
RFM10N12 
MTP10N25 
RFP10P15 
MPF6660 
RFP10N15 
RFP12N08 
RFP2NO8L 
BUK456-800A 
MMBF4391 
MMBFU310 
IRFP450 
IRFZ22 
VNO610L 
VPO300L (SEL) 
SPF938 
2N5245 
2N5461 
2N5245 (SEL) 
IRFP250 
F54011A 
IRFZ40 
MMBF4393 (SEL) 
BS170 
MTM60N06 
MTM3N35 
RFP4NO6L 
IRFD120 
IRFD9210 
IRFD210 
HMF-0620 
MMBF4393 
HMF-0310-100 
AT-8160 
2N5266 
VP1008B 
SD214DE 
VN66AD 
MTP3055E 


Part Num. Mfg. 

1855-0726 03038 
1855-0727 02037 
1855-0729 02883 
1855-0731 03406 
1855-0732 03038 
1855-0733 02883 
1855-0734 02883 
1855-0735 03038 
1855-0739 02883 
1855-0744 05946 
1855-0746 03406 
1855-0747 02037 
1855-0748 03038 
1855-0749 03038 
1855-0750 06121 
1855-0751 02883 
1855-0752 03406 
1855-0753 03406 
1855-0754 02037 
1855-0755 03038 
1855-0756 03038 
1855-0758 03038 
1855-0759 03038 
1855-0760 07221 
1855-0761 06121 
1855-0763 02037 
1855-0764 02037 
1855-0766 06121 
1855-0767 02037 
1855-0768 06121 
1855-0769 00039 
1855-0770 00039 
1855-0773 03038 
1855-0774 03038 
1855-0775 03038 
1855-0776 02037 
1855-0777 03038 
1855-0778 02037 
1855-0779 06121 
1855-0781 03038 
1855-0782 02037 
1855-0783 02037 
1855-0784 02037 
1855-0785 02883 
1855-0786 03038 
1855-0787 02037 
1855-0788 02883 
1855-0789 02037 
1855-0792 03038 
1855-0793 02883 
1855-0794 00039 
1855-0795 00039 
1855-0797 03038 
1855-0798 02883 
1855-0799 02037 
1855-0800 02037 
1855-0801 02037 
1855-0802 03038 
1855-0804 02037 
1855-0806 00039 
1855-0807 03334 
1855-0808 03291 
1855-0810 03038 
1855-0811 03038 
1855-0812 03038 
1855-0814 02037 
1855-0815 03038 
1855-0818 02037 
1855-0821 03799 
1855-0822 03038 
1855-0823 02883 
1855-0825 02883 
1855-0828 02037 
1855-0829 02037 
1855-0831 02037 
1855-0832 03038 
1855-0833 03038 


JEDEC 
IRF9Z20 
2N7000 
IRFD123 
MMBFJ175 
IRFR110 
SST177 
2N7002 
IRC530 
M5911 
BST82 
MMBFJ176 
SPF819-2 
IRFR9020 
IRFR210 
BSS123 
VNO808M 
MMBF4392 
MMBF5459 
MFE930 
IRFP140 
IRFP9140 
IRFR9120 
IRFR120 
VN1204N2 
BSS87 
MTP12P05 
MMBFJ310T1 
BUZ90 
MTH8N60 
BSS84 
NE72084 
NE71084-08 
IRFRO10 
IRFR9210 
IRFO45 
MTD5NO5-1 
IRFBE20 
MTD4P05-1 
BSS88 
IRFBE20-003 
MTD10NO5E-1 
MTP1ON15L 
MTD4P06-1 
SST5461 
IRFBC42-003 
MTH13N50 
U431 
2N3994 
IRFP150 
J2976 TR-6 
NE720-00 (SEL) 
NE710-00 20-50MA 
IRFF9131 
TP0610T 
MMBF4416 
MTD30559L 
MTD2955 
IRFAC32 
MTH25P06 
2SK680-T1 
BF511 
ATF-20135 
IRFR9010 
IRFRO20 
IRF9Z30 
MTM2N50 
IRLZ34 
MTP20P06 
RFP2NO08L-6261 
CPY203E 
SST5912 
SST215 
MMBF5460L 
2N4392 
MTP3055EL 
IRFD9020 
IRFPF40 


Part Num. 
1855-1260 
1858-0004 
1858-0008 
1858-0009 
1858-0010 
1858-0021 
1858-0022 
1858-0023 
1858-0032 
1858-0034 
1858-0036 
1858-0037 
1858-0040 
1858-0045 
1858-0046 
1858-0047 
1858-0048 
1858-0052 
1858-0055 
1858-0057 
1858-0058 
1858-006 1 
1858-0062 
1858-0063 
1858-0064 
1858-0065 
1858-0066 
1858-0067 
1858-0069 
1858-007 1 
1858-0072 
1858-0073 
1858-0074 
1858-0075 
1858-0076 
1858-0077 
1858-008 1 
1858-0082 
1858-0083 
1858-0084 
1858-0085 
1858-0086 
1858-0087 
1858-0088 
1858-0089 
1858-0090 
1858-0091 
1858-0092 
1858-0094 
1858-0095 
1858-0096 
1858-0097 
1858-0099 
1858-0100 
1858-0101 
1858-0102 
1858-0104 
1858-0105 
1858-0106 
1858-0107 
1858-0108 
1858-0109 
1858-0110 
1858-0111 
1858-0112 
1858-0113 
1858-0114 
1858-0115 
1858-0116 
1858-0117 
1858-0118 
1858-0120 
1858-0121 
1858-0122 
1858-0123 
1858-0124 
1858-0125 


Mfg. 

02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
03793 
01921 
01921 
02037 
03285 
04200 
01921 
03406 
01921 
04200 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
04200 
02037 
01921 
01921 
04200 
03714 
04200 
04200 
02037 
04200 
04200 
02037 
02037 
02037 
02037 
0381 1 
04200 
04200 
04200 
04200 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
00046 
01921 
04200 
04200 
02037 
01590 
02037 
02910 
07221 
02037 
02037 
04200 
12010 
02180 
02037 
02037 
02037 
02037 
12010 
02883 
08709 
01921 
02037 
04200, 
02037 
03406 
04200 
00039 


JEDEC 
MTD10NO5E 
CA3049 
SPQ526K 
MHQ2221 
MPQ2906 
CA3083 
SG382IN 
CA3081E 
CA3146E 
MPQ3725 
AD821 (SPEC) 
ULN2082A 
CA3127E 
LM3018AH 
CA3097E 
ULN-2003A 
CA3082E 
SPQ1678 
MPQ2369 
CA3082F 
MPQ3906 
ULN-2004A 
MPQ3762 
CA3102E 
CA3045H 
ULN-2815A-2 
1H401A 
ULN-2033A 
ULN-2803A 
MPQ3798 
ULN-2813A 
ULN-2805A 
MPQ6100 
MPQ3546 
MPQ2907P 
MPQ2222P 
C7254: 
ULN-2804A 
TPQ6002 
ULN-2804A 
UDN2580A 
MPQ6700 
MPQ3904 
MPQ7091 
MC1411 
MPQ6002 
MPQ2484 
MPQ3799 
MHQ918 
PIC900C 
CA3183E 
ULN-2023A 
ULN-2003A(SEL) 
MPQ2369 
SL2364C 
MPQ6426 
ULN2003D 
VNO106K6 
MPQ7051 
MPQ7041 
ULQ2804A 
FT5755M 
MATO4FP 
MPQ3799-2 
MMPQ2222A 
MMPQ2907A 
MMPQ-3906 
FT5754M 
VQ1001J 
PU4220 
CA3096E 
MMPQ3904 
ULQ-2823A 
MMPQ3799 
LM3046m 
ULN-2062M 
UPA104G 


Part Num. 
1858-0126 
1858-0127 
1858-0128 
1858-0129 
1858-0130 
1858-0131 
1858-0133 
1858-0135 
1858-0136 
1858-0138 
1858-0139 
1858-0140 
1858-0142 
1858-0143 
1858-0144 
1858-0145 
1858-0146 
1858-0147 
1900-0040 
1900-0042 
1900-0001 
1900-0004 
1900-0006 
1900-0007 
1900-0010 
1900-001 1 
1900-0012 
1900-0015 
1900-0016 
1900-001 7 
1900-0018 
1900-0019 
1900-0020 
1900-0025 
1900-0030 
1900-0031 
1900-0032 
1900-0034 
1900-0035 
1900-0036 
1900-0037 
1900-0039 
1900-0041 
1900-0043 
1900-0045 
1900-0046 
1900-0047 
1900-0048 
1900-0050 
1900-0053 
1900-0054 
1900-0056 
1900-0057 
1900-0059 
1900-0060 
1900-006 1 
1900-0062 
1900-0065 
1900-0066 
1900-0068 
1900-0069 
1900-0070 
1900-007 1 
1900-0072 
1900-0074 
1900-0075 
1900-0076 
1900-0077 
1900-0078 
1900-0079 
1900-0080 
1900-0082 
1900-0083 
1900-0084 
1900-0085 
(SEL) 

1900-0087 


Mfg. 

00039 
04200 
04200 
02037 
02883 
02037 
04550 
04550 
00039 
02180 
02037 
04550 
04550 
02037 
03799 
03406 
03799 
04200 
02788 
04507 
02788 
02865 
02788 
02788 
01250 
02788 
01250 
02788 
02865 
02865 
02788 
02788 
01250 
02062 
02865 
02865 
02865 
04507 
02062 
04507 
02037 
02037 
02788 
04507 
02788 
02865 
05695 
08852 
08852 
02865 
08852 
02865 
02062 
02865 
02062 
02865 
02865 
02062 
02062 
02865 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
08852 
02062 
02062 
02062 
02062 
08852 
08852 
02062 
08852 
08852 


02062 


JEDEC 
UPA102G 
TPQA56 
TPQ5551 
MMPQ6001 
VQ3001 J 
MC3346D 
CA3227E 
CA3127M 
UPA103G 
MATO4EY 
MMPQ6700 
CA3246E 
CA3083E 
MPQ2369 
CA3227E 
LM3146M 
CA3246M 
ULN2003L 
MA-4E402L 
A5X1046 
1N21B 
1N76 
1N416B 
{N26SP 
1N21BMR 
1N416BM 
1N23B 
1N415C 
1N4603 
{N21E 
1N23C 
1N831 
1N76A 
5082-0049 
DME6569 
DMJ4705 (SEL) 
DSG 6474-44 
A4X665 
HSCH-5510 
A5S092 (SEL) 
MMBD101L 
MMBD352 
MA-40035 
A2X2118 
MA4P485 
CLA3132-86 
MA-4P203-287 
MX1735 
MMD830-E20 
DDC4565D 
MSS-40,155-E20 
DDC4582D . 
5082-0001 (SEL) 
DMJ4768 
5082-0009 
DMF5835A 
DME6553 
HSCH-6332 
5082-0030 
CSB7201-01 
5082-2826 (SEL) 
HSCH-5512 
HSCH-531 2 
HSMS2820 
HSMS2810 
MSS-30,254-B20 
HSCH-5336 (SEL) 
QSCH-5872 
HSMS-2800 
5082-2830 
MMD830-E20 (SEL) 
MX-2844 
5082-2831 
MX-2860 
MSS40,141-B10 


5082-2831 


Part Num. Mfg. 
1900-0088 02062 
1900-0089 02062 
1900-0091 02062 
1900-0092 04507 
1900-0093 02062 
1900-0095 08852 
1900-0096 02062 
1900-0099 02062 
1900-0100 02062 
1900-0201 02788 
1900-0202 02062 
1900-0203 08852 
1900-0205 02062 
1900-0206 02062 
1900-0207 08852 
1900-0211 08852 
1900-0213 02062 
1900-0216 02062 
1900-0217 02062 
1900-0220 02062 
1900-0221 02062 
1900-0223 08852 
1900-0224 02062 
1900-0226 08852 
1900-0227 08852 
1900-0228 O2D62 
1900-0231 02062 
1900-0232 08852 
1900-0233 04078 
1900-0234 08852 
1900-0235 02062 
1900-0236 08852 
1900-0239 02062 
1900-0240 02062 
1900-0241 08852 
1900-0245 02062 
1900-0246 02865 
801 
1900-0247 
1900-0249 
1900-0250 
1900-0251 
1901-0001 
1901-0002 
1901-0004 
1901-0010 
1901-0013 
1901-0019 
1901-0022 
1901-0025 
1901-0032 
1901-0033 
1901-0038 
1901-0039 
1901-0040 
1901-0041 
1901-0044 
1901-0048 
1901-0050 
1901-0053 
1901-0057 
1901-0058 
1901-0060 
1901-0071 
1901-0081 
1901-0096 
1901-122T 
1901-0126 
1901-0129 
1901-0131 
1901-0132 
1901-0138 
1901-0144 
1901-0151 
1901-0164 
1901-0169 
1901-0179 


08852 
02062 
02037 
02062 
03171 
01921 
03038 
04550 
01991 
02086 
03334 
00046 
02037 
00046 
02237 
04486 
00046 
00046 
00046 
02037 
00046 
00046 
02037 
01991 
02037 
02763 
00046 
02237 
02237 
01921 
01698 
04550 
01698 
01991 
03447 
05131 
02037 
02062 
02237 


JEDEC 
5082-2794 
5082-2800 (SEL) 
HSMS-281 2 
A2S832 
5082-0001 
MX3141 
HSMP-3830-T30 
5082-3140 
HSMP3800 
MA4P550 
HSMS-2825 
MX3785 
HSMS-2808 
HSCH-5330 
MxX3993 
MSS-40,455-B40 
QSMS-0038 
HSMS2824 
HSMS-2822 
HSMS-2813 
HSMS-2818-#8 
M2xX1282 
HSMS-2823 
M4X1055 
MS$50-248-B20 
5082-3141 
5082-2279 
M2X1527 

1N5711 
M2X1569 
QSCH-5362 
M2X1577 
HSMS-281 4 #731 
HSMS-0003 
M2X1625 
HSMS-2805 
CSB7002-05-150- 


M5X1365 
HPND-4028 
MBD201 
HSCH-9101 
H13-0302-5 
1N1200A 
1N1084 
1N540 
1N253 
1N1344 
BA220 
1N645 
1N3209 
1N645 
1N3064 
1N4150 
1N4148 
1N4607 
1N4148 
1N3210 
1N4150 
1N5395 
1N2525 
1N628 
1N1116 
1N625 
1N4148 
FDH-400 
BAS16 
1N1763 
1N647 
1N1764 
1N660 
1N1581 
1N662 
1N2242 
1N4721 
5082-0007 
FD777 


Part Num. 
1901-0189 
1901-0305 
1901-0306 
1901-0307 
1901-0308 
1901-0309 
1901-0310 
1901-031 1 
1901-0312 
1901-0313 
1901-0314 
1901-0315 
1901-0316 
1901-0317 
1901-0318 
1901-0319 
1901-0320 
1901-0321 
1901-0325 
1901-0327 
1901-0328 
1901-0329 
1901-0330 
1901-0343 
1901-0346 
1901-0356 
1901-0358 
1901-0365 
1901-0370 
1901-0376 
1901-0383 
1901-0385 
1901-0398 
1901-0406 
1901-0409 
1901-0410 
1901-041 1 
1901-0412 
1901-0413 
1901-0414 
1901-0421 
1901-0423 
1901-0424 
1901-0426 
1901-0431 
1901-0457 
1901-0460 
1901-0461 
1901-0463 
1901-0478 
1901-0490 
1901-0492 
1901-0493 
1901-0494 
1901-0495 
1901-0496 
1901-0497 
1901-0498 
1901-0499 
1901-0500 
1901-051 1 
1901-0517 
1901-0518 
1901-0519 
1901-0525 
1901-0526 
1901-0531 
1901-0532 
1901-0536 
1901-0537 
1901-0538 
1901-0545 
1901-0551 
1901-0552 
1901-0557 
1901-0591 
1901-0592 


Mfg. 
02062 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01921 
06121 
02086 
02086 
02086 
02086 
02086 
02086 
02688 
01973 
01973 
04550 
01973 
02037 
02037 
00046 
02037 
02037 
01973 
00046 
04583 
02062 
04583 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02062 
01973 
00046 
01973 
01973 
02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06563 
02062 
02062 
00046 
04504 
02664 
04507 
01973 
02688 
00046 
02037 
02062 
02037 
02037 
01921 
05131 
02037 


JEDEC 


QSRD-4653 


1N2158 
1N2158R 
1N3289 
1N3289R 
1N1347A 
1N250C 
1N3260R 
1N3262 
1N3262R 
1N1206A 
1N1183A 
1N1183AR 
1N1184A 
1N1184AR 
1N1186AR 
1N1187A 
1N1187AR 
R3270 
A14B 
A14D 
A14M 
A14N 
1N3491R 
1N3209R 
1N647 
MSD6101 
MDA920A5 
1N4530 
1N3595 
1N2565 
5082-5507 
1N2148 
1N3491 
1N4719 
1N4720 
MR1033A 
1N4722 
MR1035A 
1N4723 
1N3208 
1N3212 
1N3492 
1N3494 
1N3662 


QSRD-4652 


STB523-A 
1N4148 
1N4156 
1N3958 
Gl250-3 
1N5002 
1N4725 
1N5003 
MR1120 
MR1121 
MR1122 
MR1123 
MR1124 
MR1125 
1N3889R 
5082-541 4 
5082-5509 
1N3070 


KBPC25005P-1 1 


SCAJ1 
A2S097 
A14P 
D1561CE 
1N645 
MSD6150 
5082-2805 
MR1126 
MR1128 
CA3019 
ED6240 
MR1121R 


Part Num. 
1901-0620 
1901-0625 
1901-0630 
1901-0638 
1901-0639 
1901-0646 
1901-0655 
1901-0660 
1901-0661 
1901-0662 
1901-0663 
1901-0669 
1901-0671 
1901-0672 
1901-0673 
1901-0674 
1901-0678 
1901-0684 
1901-0685 
1901-0686 
1901-0690 
1901-0691 
1901-0692 
1901-0693 
1901-0696 
1901-0699 
1901-0701 
1901-0703 
1901-0704 
1901-0710 
1901-0717 
1901-0719 
1901-0726 
1901-0729 
1901-0730 
1901-0731 
1901-0732 
1901-0734 
1901-0738 
1901-0739 
1901-0742 
1901-0743 
1901-0747 
1901-0750 
1901-0751 
1901-0752 
1901-0754 
1901-0756 
1901-0758 
1901-0759 
1901-0760 
1901-0763 
1901-0765 
1901-0767 
1901-0768 
1901-0774 
1901-0775 
1901-0776 
1901-0777 
1901-0781 
1901-0782 
1901-0786 
1901-0787 
1901-0788 
1901-0789 
1901-0790 
1901-0791 
1901-0792 
1901-0802 
1901-0824 
1901-0826 
1901-0831 
1901-0833 
1901-0834 
1901-0835 
1901-0837 
1901-0838 


Mfg. 

00046 
02037 
02037 
02037 
02062 
02664 
02688 
02688 
02037 
02037 
02619 
02664 
02037 
02037 
01973 
02664 
02037 
02037 
02037 
02688 
01973 
01973 
02037 
02037 
04550 
02664 
00046 
04486 
02086 
01698 
02037 
02037 
02037 
02688 
02688 
04486 
02237 
02037 
02158 
02158 
01921 
01698 
02062 
02664 
02664 
02664 
04550 
02037 
02037 
02713 
02037 
05131 
03627 
02037 
05088 
02037 
02037 
02062 
02062 
02037 
02037 
02664 
02037 
02037 
02037 
00046 
02037 
02688 
02062 
02037 
02062 
02037 
01691 
02037 
01698 
03698 
01921 


JEDEC 
1N4607 
MR2004S 
MR1123R 
MDA970A2 
5082-3080 
S2F 
D583CG 
D471AR 
MBD5550A 
MR751 
NS3000 
S4F 
1N3900 
1N3890 
A15A 
3SF 1 
1N3899R 
1N3890R 
MR822RL 
D505AC 
A114A 
A115A 
MR852 
1N4934 
A114D 
3LO05 
STB567 
ITT600 
1N4002 
1N914 
1N3891 
MR854 
1N5823 
R3710 
$3710 
1N4004G 
1N4007 
1N5818 
50L200 
G6R110H 
1N3563 
1N4004 
5082-5232 
1N5553 
1N5554 
1N3644 
A15F 
1N3881 
1N5283 
1N5406 
MBI-101 
RP1000B 
1N5812 
MR754 
H617 
1N3891R 
1N5000 
QPND-471 1 
QPND-4965 
MR754 
1N5821 
1N6074 
MR756 
MR752 
MR850 
1N5418 
1N3889 
SD41 
QSRD-4728 
MR2004SR 
QPND-4746 
1N4937 
1R6096 
1N5827 
BY205-400 
BY205-100 
1N5393 


Part Num. Mfg. 


1901-0839 
1901-0841 
1901-0842 
1901-0843 
1901-0844 
1901-0845 
1901-0846 
1901-0847 
1901-0848 
1901-0849 
1901-0858 
1901-0859 
1901-0860 
1901-0866 
1901-0868 
1901-0869 
1901-0870 
1901-0875 
1901-0877 
1901-0878 
1901-0879 
1901-088 1 
1901-0882 
1901-0883 
1901-0885 
1901-0887 
1901-0888 
1901-0889 
1901-0890 
1901-0892 
1901-0893 
1901-0894 
1901-0895 
1901-0896 
1901-0904 
1901-0905 
1901-0912 
1901-0917 
1901-0920 
1901-0921 
1901-0947 
1901-0952 
1901-0953 
1901-0954 
1901-0960 
1901-0961 
1901-0968 
1901-0970 
1901-0974 
1901-0975 
1901-0976 
1901-0977 
1901-0978 
1901-0979 
1901-098 1 
1901-0982 
1901-0983 
1901-0984 
1901-0985 
1901-0986 
1901-0987 
1901-0988 
1901-0990 
1901-0995 
1901-0996 
1901-0997 
1901-0998 
1901-0999 
1901-1000 
1901-1015 
1901-1034 
1901-1035 
1901-1052 
1901-1065 
1901-1067 
1901-1068 
1901-1078 


02037 
02062 
02883 
02037 
02037 
05088 
02037 
02713 
05088 
02713 
03334 
03038 
02037 
01973 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
02664 
01973 
02062 
05088 
02062 
02037 
03334 
00046 
02037 
02037 
03038 
04507 
01973 
02062 
05131 
00046 
04550 
02037 
03287 
02062 
03038 
02062 
00046 
00046 
02037 
05088 
00046 
11981 
02037 
05088 
02037 
05088 
08852 
02037 
00046 
02526 
02526 
02526 
00046 
02865 
02037 
01921 
02664 
06078 
05098 
02062 
02713 
02664 
04486 
02037 
01698 
01973 
02037 
04550 
02713 
02237 
02062 
02037 


JEDEC 
MR510 
HSCH-1001 
PADS 
1N5002R 
MPN3401 
VG-2X 
1N5284 
RGP-10M 
V334X 
1N4007 
BYW29-50 
40HQ030 
MBR-3535 
MPD200 
1N5817 
1N5297 
MR502 
5082-3900 
MBR340P 
SMFR30K 
A115M 
5082-0001 
V336X 
HSCH-3486 
MR1-1400 
BYP59-300 
1N3912 
MR508 
1N3893 
20FQ040 
DSR5500X 
1N4608 
QSCH1186 
RC60 
UES804 
DE111 
MBR3545 
1.5KE15A 
5082-2755 
80SQ030 
QPND-4414 
115802 
UES601R 
1N5285 
VSK71 
UES803R 
A15BX107 
MM115 
H2745-9 
MPN3500 
VSK540 
MX1098 

MF 12400 
T1D778 
1N5653A 
{N5651A 
{N5641A 
VX30 

DDC 4565-96 
MBR1060 
RUR810 
3SF2 
16MQ40 (SEL) 
TG-10 
QSCH1187 
RGP15M 
SPRO 
S$D103C 
MF 1504 
1N4531 
MPD400 
MR881R 
1N4154 
1N4936 
FDH444 
5082-5541 
MBD5300 


Part Num. 

1901-1080 
1901-1081 

1901-1085 
1901-1086 
1901-1087 
1901-1091 

1901-1092 
1901-1095 
1901-1097 
1901-1098 
1901-1100 
1901-1101 

1901-1102 
1901-1103 
1901-1105 
1901-1106 
1901-1107 
1901-1108 
1901-1109 
1901-1110 
1901-1111 

1901-1112 
1901-1113 
1901-1114 
1901-1116 
1901-1117 
1901-1118 
1901-1119 
1901-1121 

1901-1122 
1901-1123 
1901-1126 
1901-1127 
1901-1128 
1901-1129 
1901-1130 
1901-1131 

1901-1132 
1901-1133 
1901-1134 
1901-1135 
1901-1136 
1901-1137 
1901-1138 
1901-1140 
1901-1141 

1901-1142 
1901-1143 
1901-1144 
1901-1145 
1901-1147 
1901-1148 
1901-1149 
1901-1150 
1901-1151 

1901-1152 
1901-1153 
1901-1154 
1901-1156 
1901-1157 
1901-1160 
1901-1161 

1901-1162 
1901-1163 
1901-1164 
1901-1165 
1901-1166 
1901-1169 
1901-1172 
1901-1173 
1901-1176 
1901-1180 
1901-1181 

1901-1183 
1901-1188 
1901-1189 
1901-1192 


Mfg. 
02037 
02037 
02062 
02037 
02037 
04550 
04550 
02037 
02062 
02763 
01691 
02237 
02062 
02664 
05088 
09914 
04507 
09914 
09914 
09914 
09914 
03334 
01921 
10881 
04507 
00746 
06002 
02062 
02037 
02037 
02713 
10881 
00046 
02037 
02037 
02037 
02062 
02865 
04550 
03334 
02713 
03038 
02037 
07766 
02713 
03334 
02037 
02713 
02037 
02037 
02713 
02037 
02713 
03334 
03334 
02037 
03038 
02526 
00046 
05088 
03334 
02037 
04486 
02713 
03334 
-02713 
00039 
02037 
04550 
02037 
02062 
02037 
02883 
03334 
02037 
02037 
02037 


JEDEC 
1N5817(RE1AXED) 
MR501 
5082-2835 
MR820 
MR856 
A115F 
A114A 
MBR1540 
5082-5580 
1N4150 
SD-41 
1N4148-1 
HSCH-5316 
1N5623 
VB10X 
UES-1106 
A2X1501 
UES1305 
UES1306 
UES1105 
UES1303 
BYV27-150 
RUR610 
BAL 74 
DSR3700X 
1$S135 
BYV27-100 
5082-3042 
MR2406 
MR862R 
1N5408 
BYW80-100 
UES803 
{N5819RL 
M0105 
MUR860 
5082-2810 
A4S021 (SEL) 
1N5626 
BA483 
GP30B 
10TQ045 
MR2406F 
BYV95C 
FES8GT 
BYV27-200 
NMBD6050 
FE16F 
BAV70 
MBAW56 
EGP30B 
MR818 
UF4004 
BAS19 
BAT17 
NBR1645 
16MQ60(SEL) 
$10925 
USD945 
VHE1404 
BZX75-C2V1 
MLL4003T1 
LL4148 
SB560 
RAV10 (SEL) 
SB160 
1$S153 
MURC115 
1N5061 
MBR745 
QPND-4313 
MBV3401 
JPAD20 
BAT85 
MR758 
MM1510 
MMBV3401 


Part Num. 
1901-1193 
1901-1194 
1901-1195 
1901-1196 
1901-1197 
1901-1198 
1901-1200 
1901-1203 
1901-1204 
1901-1205 
1901-1206 
1901-1207 
1901-1208 
1901-1209 
1901-1210 
1901-1211 
1901-1213 
1901-1214 
1901-1215 
1901-1215 
1901-1216 
1901-1218 
1901-1220 
1901-1223 
1901-1224 
1901-1228 
1901-1230 
1901-1232 
1901-1233 
1901-1237 
1901-1239 
1901-1244 
1901-1246 
1901-1247 
1901-1248 
1901-1249 
1901-1251 
1901-1252 
1901-1253 
1901-1254 
1901-1255 
1901-1256 
1901-1257 
1901-1260 
1901-1261 
1901-1263 
1901-1264 
1901-1265 
1901-1266 
1901-1267 
1901-1268 
1901-1269 
1901-1272 
1901-1273 
1901-1274 
1901-1275 
1901-1276 
1901-1277 
1901-1278 
1901-1279 
1901-1280 
1901-1281 
1901-1282 
1901-1283 
1901-1284 
1901-1285 
1901-1287 
1901-1288 
1901-1289 
1901-1292 
1901-1293 
1901-1294 
1901-1295 
1901-1296 
1901-1297 
1901-1298 
1901-1299 


Mfg. 

02062 
02062 
00046 
02037 
05088 
03334 
02237 
02037 
02037 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
02037 
02037 
04507 
12928 
02037 
00046 
05088 
03334 
03334 
02037 
03334 
02062 
02037 
02713 
02037 
02037 
03334 
02062 
02037 
03334 
05088 
04200 
03334 
11708 
04550 
02037 
02037 
04504 
02237 
03287 
06121 
03287 
02883 
03038 
02037 
03334 
02037 
04504 
04504 
03287 
03287 
11699 
03334 
03334 
02037 
04504 
02037 
02037 
03287 
02037 
11699 
03287 
02062 
02037 
03334 
02037 
03287 
00746 
02037 
02037 
05027 


JEDEC 
5082-0830 
QSCH-3825 
1N3595 
MZ2361 
H1651-12 
BYD33D 
1N4448 
1N4003 
MBRLO30-T1 
1.5KE39 
1.5KE39C 
1.5KE120C 
MPTE-15 
MPTE-15C 
LCE7.0 
5KP5.0A 
MBD501 
MUR160 
DSR3800X 
VHE550 
MUR415 
USD840 
VSK530 
BTV36C 
SAV74 (SEL) 
MBD914XT1 
BYV26C (SEL) 
5082-1006 
MRR4100 
RGP15-15 
MUR410 
MUR140 
BYD33M 
HSMS-0002 
1N4937 (SEL) 
BYV36E 
H1601-1.5 
TMPD4150 
BA482 
BAR42 
DE131 
MR826 
MBRD320 
GP10Y 
FDS01501 
SAB 10 
BAS 40-05 
SMCJ15C 
SSTPAD200 
50SQ080 
MBRD330 
BAV23S 
BYW29-200AC 
FE6B 
UF5406 
SMBJ13CA 
SMBJ5.0A 
CEN611 
BZV861V4 
BAT83 
1N4006 
RGL41D 
SA13C 
MBRD350 
5KP75A 
IC914 
CEN662 
SA13A 
5082-1001 
1N6267A 
BYW29-150 
MR2401 
SMCJ5.0 
1N4606 
MBRO30 
MPN3404 RLRA 
12691 1-001 


Part Num. Mfg. 

1901-1300 02037 
1901-1302 02037 
1901-1303 0203 1 
1901-1304 02037 
1901-1305 06121 
1901-1306 02037 
1901-1307 02037 
1901-1308 03334 
1901-1309 05131 
1901-1311 04504 
1901-1312 0328T 
1901-1313 04504 
1901-1314 03799 
1901-1315 03287 
1901-1316 03038 
1901-1317 02062 
1901-1318 02037 
1901-1319 02037 
1901-1320 03334 
1901-1322 03287 
1901-1323 03287 
1901-1325 04504 
1901-1326 05027 
1901-1327 02037 
1901-1328 02037 
1901-1329 02158 
1901-1330 02037 
1901-1331 02037 
1901-1332 02037 
1901-1333 02037 
1901-1334 03287 
1901-1335 02037 
1901-1336 03038 
1901-1337 03287 
1901-1338 03287 
1901-1339 03287 
1901-1340 03406 
1901-1341 03287 
1901-1343 02037 
1901-1344 03334 
1901-1345 06121 
1901-1346 03287 
1901-2299 02037 
1902-0003 02037 
1902-0018 02037 
1902-0021 02037 
1902-0028 02037 
1902-0030 02037 
1902-0033 01991 
1902-0035 02037 
1902-0039 06563 
1902-0041 02237 
1902-0082 02037 
1902-0085 02037 
1902-0086 02688 
1902-0088 02037 
1902-0089 02037 
1902-0095 02037 
1902-0121 02763 
1902-0156 02037 
1902-0173 02037 
1902-0178 02037 
1902-0245 02037 
1902-0517 02037 
1902-0522 02037 
1902-0526 02037 
1902-0528 02037 
1902-0549 02037 
1902-0570 02688 
1902-0584 02037 
1902-0625 02037 
1902-0627 02037 
1902-0631 02037 
1902-0632 02037 
1902-0640 02037 
1902-0643 02037 
1902-0645 02037 


JEDEC 
MUR880E 
MUR1560 
NBR340 
P6KE7.5CA 
BAS40 
MUR120RL 
1.5KE160A 
BY505 
RHC10-12 
RPR4-D-10 
SMBG6.5C 
UF4007 
RUR810 
DA15CN 
40HF1100S05 
HPND-0001 
MUR1100E 
1N6278A 
BAT54 
SMBJ6.0 
SMBJ15C 
CG75L 
FP1047A 
P6KE18A 
SA15A 
10L200 
1N6291AC 
1N6280AC 
MBRS14C1T3 
1N391 1 
SMCJ15A 
MURS140T3 
11DQ10 
SA5.0A 
SA12 
SMCJ12.0 
1N914B 
SMBJ22A 
MMBD501 
BAS45 
BAW788 
SMCJ43CA 
MUR460 
1N754 
1N941 
1N2992RB 
1N2999A 
1N3028B 
1N823 
1N3008B 
1N1597A 
1N751A 
1N1596A 
1N4750A 
N1513 
1N3003B 
1N3004B 
1N746 
CD36191 
1N2986B 
$Z30016-0176 
1N3004RA 
1N4099 
$2Z11213-48 
1N5340B 
1N5305 
1N5524D 
1N5365A 
DZ70302N 
SZG30590 
1N829 
1N5312 
1N5351B 
1N5354B 
1N5847A 
1N2979B 
1N2997RB 


Part Num. 
1902-0680 
1902-0686 
1902-0692 
1902-0692 
1902-0761 
1902-0772 
1902-0777 
1902-0785 
1902-0786 
1902-0787 
1902-0788 
1902-0791 
1902-0793 
1902-0795 
1902-0796 
1902-0903 
1902-0905 
1902-0906 
1902-0907 
1902-0909 
1902-0910 
1902-0916 
1902-0918 
1902-0919 
1902-0920 
1902-0924 
1902-0925 
1902-0927 
1902-0931 
1902-0933 
1902-0934 
1902-0939 
1902-0941 
1902-0945 
1902-0960 
1902-0973 
1902-0976 
1902-0977 
1902-0980 
1902-098 1 
1902-0982 
1902-0983 
1902-0986 
1902-0987 
1902-0990 
1902-0991 
1902-0993 
1902-0994 
1902-0995 
1902-0996 
1902-0998 
1902-1000 
1902-1172 
1902-1199 
1902-1205 
1902-1217 
1902-1226 
1902-1232 
1902-1259 
1902-1260 
1902-1278 
1902-1286 
1902-1288 
1902-1291 
1902-1292 
1902-1295 
1902-1297 
1902-1322 
1902-1323 
1902-1332 
1902-1338 
1902-1340 
1902-1342 
1902-1345 
1902-1346 
1902-1352 
1902-1356 


Mfg. 
02037 
02037 
02688 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02688 
04507 
04507 
04507 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02526 
03287 
02037 
02037 
02037 
02526 
02037 
0203T 
02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
02037 
02803 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06563 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
02037 
02688 
04200 
02634 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04507 
02037 


JEDEC 
1N827 
1N825 
DT790107A 
1N750A 
1N821 
1N935 
1N825 
1N936 
1N937 
1N938 
1N3154 
1N942 
1N944 
1N992B 
1N989B 
CH4106-25-1% 
LVA56A 
LVA43A 
LVA68A 
1N2792A 
1N2984RB 
M2Z5556 
5M17ZS2 
5M182ZS2 
1N5345B 
1N5927 
1KC4740A 
1N5349 
1M1202S5 
1N5370B 
1N5380B 
1N5908 
1CTE-12 
$Z0035-3RL 
$2Z30635-18RL 
1N825 
1.5S5E18C 
1N5352 
5M302ZS2 
5M23ZS2 
5M282ZS2 
1N4621 
1N6270A 
1N2991 
MZC5.6B2 
1N4577 
1.5KE7.5C 
.4M8.221 
1N5373B 
1N5336B 
1N3001B 
1N5366B 
1N4103 
1N1604A 
1N2979RB 
1N3998RA 
1N3996A 
1N3997RA 
1N5357B 
1N5525C 
1N5348B 
1N5342B 
1N5358B 
1N5338B 
1N5372B 
CL4720 
1N4561A 
CH4627-25-1% 
1N5857B 
1N5851B 
1N4557A 
1N5355B 
1N4742A 
1N5365B 
1N5355B 
LVA 456A 
1N4753ARL 


Part Num. 
1902-1374 
1902-1380 
1902-1384 
1902-1385 
1902-1387 
1902-1388 
1902-1391 
1902-1392 
1902-1394 
1902-1396 
1902-1397 
1902-1398 
1902-1399 
1902-1400 
1902-1401 
1902-1402 
1902-1404 
1902-1405 
1902-1406 
1902-1407 
1902-1408 
1902-1409 
1902-1410 
1902-1411 
1902-1423 
1902-1424 
1902-1425 
1902-1426 
1902-1427 
1902-1430 
1902-1431 
1902-1432 
1902-1434 
1902-1436 
1902-1437 
1902-1438 
1902-1439 
1902-1440 
1902-1441 
1902-1442 
1902-1443 
1902-1444 
1902-1445 
1902-1446 
1902-1447 
1902-1448 
1902-1449 
1902-1450 
1902-1451 
1902-1452 
1902-1453 
1902-1454 
1902-1455 
1902-1456 
1902-1457 
1902-1458 
1902-1459 
1902-1460 
1902-1461 
1902-1462 
1902-1463 
1902-1464 
1902-1465 
1902-1466 
1902-1467 
1902-1468 
1902-1469 
1902-1470 
1902-1471 
1902-1472 
1902-1473 
1902-1474 
1902-1475 
1902-1476 
1902-1477 
1902-1478 
1902-1479 


Mfg. 
02037 
11708 
02037 
02664 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
03406 
04507 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
G2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


JEDEC 
BZX83A5V1 
1N5341B 
1N5525C 
SX43 
1N5524C 
1N4697 
1N4683 
1N5256(SEL) 
1N5378B 
1N5335B 
1N6273A 
1N821D 
1N5248 (SEL) 
1N5244 (SEL) 
1N2835A 
1N5373A 
1.5KE18CA 
1N751A (SEL) 
LM103-3.0 
1N4626 
1N5243(SEL) 
1N2989B 
1N6283A 
1N4574A 
1N5338A 
BZX84C5V6 
1N5359B 
1N5230(SEL) 
1N2805A 
4M6.2ZZ10 
1N4690 
1N5381B 
{N3998RA 
MMBZ5232B 
MMBZ5241B 
1N5944B 
{N2835RA 
1N5274A 
MLL5221 
MLL5223 
MLL5225 
MLL5226 
MLL5227 
MLL5228 
MLL5229 
MLL5230 
MLL5231 
MLL5232 
MLL5234 
MLL5235 
MLL5236 
MLL5237 
MLL5239B 
MLL5240 
MLL5241 
MLL5242 
MLL5243 
MLL5245 
MLL5246 
MLL5248 
MLL5250 
MLL5251 
MLL5252 
MLL5254 
MLL5256 
MLL5257 
MLL5258 
MLL5259 
MLL5260 
MLL5261 
MLL5262 
MLL5263 
MLL5265 
MLL5266 
MLL5267 
MLL5268 
MLL5270 


Part Num. Mfg. 


1902-1480 
1902-1481 
1902-1482 
1902-1486 
1902-1487 
1902-1488 
1902-1489 
1902-1490 
1902-1491 
1902-1492 
1902-1493 
1902-1495 
1902-1498 
1902-1501 
1902-1505 
1902-1506 
1902-1507 
1902-1509 
1902-1510 
1902-1512 
1902-1515 
1902-1516 
1902-1518 
1902-1519 
1902-1522 
1902-1523 
1902-1524 
1902-1529 
1902-1534 
1902-1535 
1902-1536 
1902-1537 
1902-1541 
1902-1542 
1902-1543 
1902-1544 
1902-1547 
1902-1548 
1902-1549 
1902-1550 
1902-1554 
1902-1555 
1902-1556 
1902-1558 
1902-1559 
1902-1562 
1902-1563 
1902-1564 
1902-1565 
1902-1566 
1902-1567 
1902-1568 
1902-1570 
1902-1571 
1902-1572 
1902-1574 
1902-1575 
1902-1576 
1902-1577 
1902-1578 
1902-1579 
1902-1580 
1902-1581 
1902-1582 
1902-1583 
1902-1586 
1902-1587 
1902-1588 
1902-1589 
1902-1590 
1902-1591 
1902-1592 
1902-1593 
1902-1594 
1902-1595 
1902-3129 
1906-0006 


02037 
02713 
02713 
02037 
03334 
04486 
04486 
04486 
04486 
04486 
02037 
02688 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
03287 
11708 
02037 
11708 
03287 
02037 
02037 
03287 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
05942 
02037 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
04078 
02037 
02037 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
10818 
05088 


JEDEC 
MZC4.7A10 
1N5953B 
1N5954B 
1N5388B 
BZX84-C12 
LL4747A 
LL4744A 
LL4740A 
LL4733A 
LL4742A 
1N5949B 
1N5987D 
195362B 
MmBZ5231 
MZT4554B 
1N5993B 
1N6021B 
1N5333BRL 
1N5367B 
BZX84C7V5 
1N5334BRL 
1N6377 
1N5334D 
BZX84-C3V9 
SA100CA 
BOZW50-56B 
MMBZ5230 
1.5KE250CA 
SAI1A 
MMBZ5257B 
1N5368B 
1.5KE91C 
BZX84C3V3 
BZX84C6V2 
BZX84C3V6 
BZX84C10 
MZC10A5 
BZX84-B13 
BZX84-B18 
BZX84-B20 
1N964B (SEL) 
MMBZ5232B 
BAS17 
BZX84C1 1 
MMBZ5237BT1 
BZX84-B4V3 
BZX84-B2V7 
BZX84-C24 
BZX84-C4V7 
1N5228 (SEL) 
MMBZ5234B 
BZV49-C12 
BZX84-C2Vv4 
{N4551A 
BZX84-C15 
BZX84C6V8 
{N5348BRL 
1N5263H 
{N4761A 
1N3337A 
1N5253B 
BZX84C75 
MZC6.2A5 
BZV47C5V6 
1SMB5918B 
MZC12A5 
P14LL5231B 
BZX84-B24 
BZX84-B75 
BZX84-C43 
BZX847-B30 
BZX84C5V1 
$Z2628RL 
1N751D 
BZX84-C68 
BZXB7V5 
VE48 


Part Num. 
1906-0007 
1906-0008 
1906-0016 
1906-001 7 
1906-0026 
1906-0027 
1906-0028 
1906-0032 
1906-0035 
1906-0039 
1906-0040 
1906-0042 
1906-0043 
1906-0049 
1906-0051 
1906-0052 
1906-0055 
1906-0058 
1906-0067 
1906-0069 
1906-007 1 
1906-0072 
1906-0074 
1906-0076 
1906-0077 
1906-0078 
1906-0079 
1906-0082 
1906-0085 
1906-0088 
1906-0090 
1906-0092 
1906-0093 
1906-0094 
1906-0096 
1906-0200 
1906-0201 
1906-0202 
1906-0203 
1906-0204 
1906-0205 
1906-0210 
1906-0212 
1906-0213 
1906-021 4 
1906-0216 
1906-0217 
1906-0219 
1906-0221 
1906-0222 
1906-0224 
1906-0225 
1906-0227 
1906-0229 
1906-0231 
1906-0233 
1906-0234 
1906-0236 
1906-0238 
1906-0239 
1906-0242 
1906-0244 
1906-0250 
1906-0252 
1906-0254 
1906-0255 
1906-0256 
1906-0257 
1906-0258 
1906-0259 
1906-0262 
1906-0263 
1906-0264 
1906-0265 
1906-0266 
1906-0267 
1906-0268 


Mfg. 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
00046 
02664 
02664 
02037 
04504 
02037 
11699 
05088 
02664 
02037 
05088 
04504 
02664 
02664 
02237 
04504 
12928 
12928 
05088 
02062 
05088 
05088 
00046 
04200 
02037 
02037 
02037 
02883 
02713 
01698 
05131 
02062 
05088 
02062 
02037 
01698 
01698 
05088 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03038 
02537 
02037 
05088 
02713 
02062 
05088 
05088 
01691 
05088 
02865 
03038 
02062 
00046 
02713 
02713 
02237 
02037 
00046 
00046 
05088 
05088 
00046 
02037 
02037 
03714 


JEDEC 
MDA2502 
MDA2500 
MDA2506 
MDA 990-3 
MMD7000 
MDA922-6 
MDA922-3 
MDA980-3 
673-2 
SCPA2 
SCDA2 
MSD 6156 
KBPC1202P- 1 
MDA980-6 
CBR1F-010 
VH148 
SCAJ4 
MDA990-2 
R754 
DFO4M 
SCPAO5F 
SCBA2F 
FSA3157P 
RWO04M 
VH-448X 
VJ448xX 
VJ148X 
5082-2826 
VJ848TT 
R712E 
698-1 
ND946 
MDA3501 
MDA-104 
MDA202G 
DPAD 100 
KBU4G 
T1D130 
PK10 
5082-2804 
VK248 
5082-2830 
MDA3504 
TIR101B 
TIR201B 
VL447 
MDA3506 
MDA208 
MDA3506 
MDA2504 
MDA2506 
250JB4L 
NSR8142 
MC1107P 
R712 
KBFO6 
5082-2370 
R712A 
VSK3040T 
SD-241 
R711XE 
D5848 
95-442 
5082-2272 
UES2602R 
KBPC606 
W02M 
FSA2619P 
MDA970A2 
SES5603CR 
UES 2402 
VSK12 
VKP 248 
USD 745C 
MDA3502 
MBF13035CT 
1D101 


Part Num. 
1906-0269 
1906-0270 
1906-027 1 
1906-0272 
1906-0274 
1906-0275 
1906-0276 
1906-0277 
1906-0278 
1906-0279 
1906-0281 
1906-0282 
1906-0283 
1906-0284 
1906-0285 
1906-0286 
1906-0289 
1906-0290 
1906-0291 
1906-0292 
1906-0293 
1906-0294 
1906-0295 
1906-0296 
1906-0298 
1906-0299 
1906-0300 
1906-0301 
1906-0303 
1906-0304 
1906-0305 
1906-0306 
1906-0307 
1906-0308 
1906-0309 
1906-0312 
1906-0315 
1906-0320 
1906-0321 
1906-0324 
1906-0325 
1906-0329 
1906-0331 
1906-0332 
1906-0334 
1906-0335 
1906-0336 
1906-0337 
1906-0338 
1906-0339 
1906-0343 
1906-0344 
1906-0348 
1906-0349 
1906-0351 
1906-0352 
1906-0355 
1906-0356 
1906-0357 
1906-0358 
1906-0359 
1906-0360 
1906-0362 
1906-0363 
1906-0364 
1906-0365 
1906-0366 
1906-0367 
1906-0368 
1906-0369 
1906-0372 
1906-0373 
1906-0374 
1906-0375 
1906-0377 
1906-0378 
1906-0381 


Mfg. 
03038 
05088 
05088 
02713 
03038 
04200 
02037 
00046 
05088 
02865 
02713 
02883 
02713 
02713 
02788 
02037 
05088 
02037 
02037 
02037 
00746 
02865 
02713 
03334 
02037 
03038 
0273.3 
05088 
03334 
00046 
02713 
02713 
02037 
02713 
05088 
02037 
02237 
06121 
02037 
02237 
02883 
02037 
06121 
06121 
02237 
02037 
02037 
03334 
02037 
02237 
04504 
02037 
04504 
04504 
02037 
02037 
02062 
04504 
04504 
02237 
02237 
02037 
04504 
03038 
04078 
03334 
04504 
02037 
11699 
02537 
05131 
02037 
03038 
02037 
12810 
02037 
04200 


JEDEC 
12CTQ040 
VHE2402A 
R712X 
KBPC12-02-W 
100JB4L 
TND908 
MBR1535CT 
UES2605 
VSK231 
DMJ4708 
KBPC-W35-04(SEL) 
DPAD1 
DFo4 
DFO1 
MA4E202L 
MBR2035CT 
VM28X 
MBAW56 
MBAV99 
MBR2545CT 
DAN601 
DMF5848 
FEP16GT-3 
BYV32-150 
MBD7000 
1KAB60 
SB1660 
VHE2404 
BAV99 
UES2603 
KBPC-W35-06 
DFO6M 
MBR20045CT 
FEN16CT7 
VJ848 
MAD130P 
FSA3237P 
BAS 40-04 
MUR1620CT 
FSA2565P 
DPAD10 
MUR3020PT 
BAS70-04 
BAS40-06 
FDS01503 
MBAV74 
NUV70 
BAS56 
MUR1620CT 
FSA2509P 
KBU8B 
MAD1108P 
KBPC35-02 
KBPC602 
MDA202G 
MURD610CT 
QSCH-8809 
KBPC108 
FEP16BT 
FDS01403 
FDS01505 
MBR3045PT 
RDFO6M 
{0JTF10 
L6210 
BAS31 
KBLO8 
MBRD650CT 
CBR10F-010P 
MB106 
PD60 
MUR1640CT' 
60CDQ045 
MKAD1107 
BR102 
MMAD130 
TND907 


Part Num. Mfg. 


1906-0382 
1906-0383 
1906-0384 
1906-0385 
1906-0386 
1906-0387 
1906-0388 
1906-0389 
1906-0390 
1906-039 1 
1910-0002 
1910-0003 
1910-0004 
1910-0014 
1910-0023 
1910-0024 
1910-0025 
1910-0031 
1910-0033 
1910-0041 
1911-0001 
1912-0002 
1912-0006 
1912-0007 
1912-0009 
1912-0014 
1912-0018 


02037 
04504 
01698 
01698 
00046 
03406 
02037 
04504 
03038 
12810 
02682 
02682 
06418 
02682 
02682 
02682 
02682 
02682 
02682 
01921 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01352 


JEDEC 
MM1108 
RKBPG35-04 
SN74S1050D 
SN74S1053D 
USD4545C 
FDS01 703 
MSD6101 
KBPC3506 
35MB60A 
ME351 
1N38B 
1N55A 

1N90 

1N277 
1N270 

1N191 

1N995 
1N34A 
1N279 
1N2326 

1N91 

1N3716 
1N3718 
1N3714 
1N3712 
1N3720 
SMTD-636 


HP Num. 


1810-0076 
1810-0307 
1816-1104 
1816-1105 
1816-1118 
1816-1119 
1816-1120 
1818-0156 


1818-0373B 


1818-0701 
1818-1437 
1818-1611 
1818-1817 
1818-1818 
1818-3526 
1820-005 1 
1820-0054 
1820-0055 
1820-0056 
1820-0068 
1820-0069 
1820-0070 
1820-0071 
1820-0072 
1820-0075 
1820-0077 
1820-0084 
1820-0085 
1820-0094 
1820-0099 
1820-0125 
1820-0174 
1820-0196 
1820-0203 
1820-0233 
1820-0244 
1820-0245 
1820-0256 
1820-0258 
1820-0261 
1820-0282 
1820-0294 
1820-0321 
1820-0328 
1820-0348 
1820-0363 
1820-0364 
1820-0370 
1820-0371 
1820-0373 
1820-0376 
1820-0380 
1820-0383 
1820-0386 
1820-0430 
1820-0471 
1820-0509 
1820-0511 
1820-0513 
1820-0514 
1820-0535 
1820-0567 


DESCRIPTION 


* SIP Res. Network, 1K8 x 8 
Res. ARRAY 
* 1K ROM HP1350 Char. Gen. 


Equiv. Num. 


no id num. 
316-101 (100 ohms) AB 
no id num. 


* 1K ROM HP1350 Char. Gen. no id num. 
* 256K ROM HP1350 Char. Gen. no id num. 
* 256K ROM HP1350 Char. Gen. no id num. 
* Preprogrammed for HP1350 I/O 82S 126 

* AK DRAM, 22 pin no id num. 
DIGITAL IC MK34127N MOSTEK 
* 128 x 8 RAM, 22 pin 6810 
MEMORY D446C-2 NEC/AMD 
* 2K x 8 RAM 6116 

* ROM HP9836 MK36844 
* ROM HP9836 MK36844 
IC AM9233CPC 
* OP AMP uA702 

* TTL QUAD 2-IN NAND 4342=7400 
* TTL COUNTER 7490 

* TTL COUNTER 7492 

* TTL GATE 7410 

* TTL GATE 7420 

* TTL GATE 7430 

* TTL BUFFER 7440 

* TTL 7450 

* TTL FF 7473 

* TTL DUAL D FF 4354=7474 
* TTL 7453 
TEL 7460 

* DTL 6903 (SIM 7400) 
* TTL COUNTER 7493 

* DUAL COMPARATOR 711 

* TTL HEX INVERTER 7404 

* VOLTAGE REGULATOR (TO-99) uA723 

* SL8940 

* TTL COUNTER 74193 

* OP AMP SL701 

* OP AMP SL702 

* DTL QUAD 2-IN NAND MC858 

* DTL DUAL JK FF 8193 

* TTL ONE-SHOT 74121 

* TTL GATE 7486 

soa eal BD 74164 

* COMPARATOR (TO-99) uA710 

* TTL GATE 7402 

* DTL DUAL 4-IN NAND 4506 

sail il hl BD 7482 

* TTL COUNTER 7491 

* HTTL QUAD 2-IN NAND 74HO00 

* HTTL GATE 74H10 

* HTTL GATE 74H20 

* HTTL BUFFER 74H40 

* HTTL 74H53 

* HTTL 74H60 

* HTTL 74H71 

* 5V REGULATOR (TO-3) 78HO05 (?) 
* TTL IC 7406 

* RS232 DRIVER MC1488L 
* TTL IC 7408 

* TTL IC 7409 

* TTL IC 7426 
DRIVER IC SN55451BP 
* DUAL VCO IC MC4024 


Descriptions prefixed with a * was from information submitted by users. 


HP Num. 


1820-0583 
1820-0584 
1820-0586 
1820-0587 
1820-0590 
1820-0591 
1820-0594 
1820-0595 
1820-0596 
1820-0599 
1820-0620 
1820-0621 
1820-0622 
1820-0627 
1820-0629 
1820-0640 
1820-0668 
1820-0681 
1820-0682 
1820-0683 
1820-0685 
1820-0686 
1820-0688 
1820-0693 
1820-0702 
1820-0704 
1820-0706 
1820-0710 
1820-0716 
1820-0744 
1820-0798 
1820-0839 
1820-0876 
1820-0990 
1820-1016 
1820-1032 
1820-1072 
1820-1074 
1820-1076 
1820-1077 
1820-1112 
1820-1144 
1820-1193 
1820-1194 
1820-1195 
1820-1196 
1820-1197 
1820-1198 
1820-1199 
1820-1200 
1820-1201 
1820-1202 
1820-1203 
1820-1204 
1820-1205 
1820-1206 
1820-1207 
1820-1208 
1820-1210 
1820-1211 
1820-1212 
1820-1216 


DESCRIPTION Equiv. Num. 
* LTTLIC 74L00 

cal a i Bi Dt ( @ 74L02 

* LTTLIC 74L04 

* LTTLIC 74L10 

* LTTLIC 74L51 

* LTTLIC 74L54 

* LTTLIC 74L72 

snl 4 lel Ne | @ 74L73 

so) Oo il Hi en | 74L74 
-LVILAC 74L95 

sah bl On @ 74153 

TTL 7438PC 

sa hel i a (@ 74151 

* LTTL IC BCD TO DEC DECODE 93L0159 

* STTLIC 748112 

* TIL IC 74150 

* TTL IC 7407 

STTL QUAD NAND IC 74SOON 
STTL IC SN74S03N 
*STITL-IC SN74S04N 
* STTLIC SN74S10N 
* STTLIC SN74S11N 
STTL IC 74S20N 

* STTLIC SN74S74N 
* LTTL IC 1 OF 16 DECODER 93L1159 

* TTLIC SN74122N 
* TTL IC 5-BIT COMPARATOR 9324 

* TTL IC MUX $L17315/74157 
* TTLIC SN74161N 
* TTLIC SN7497N 

* CUSTOM 6 DECADE COUNTER IC 

* TTLIC SN74175N 
* LTTLIC 74L75 

* RS-232 RECEIVER MC1489AL 
DRIVER IC SN75453B 

* TTL IC 74198 

STTL IC 74S139N 

* TTLIC 74128 

STTL IC 74S 174N 

* STTLIC 748157 
LSTTL IC SN74LS74AN 
LSTTL IC 74LS02N 

* LSTTLIC 74LS 197 
TAGS) Pde 74LS 193 
LSTTL IC 7T4LS175N 
LSTTL IC SN74LS174N 
LSTTL IC SN74LSOON 
LSTTL IC SN74LS03N 
* LSTILIC 74LS04 
LSTTL IC SN74LS05N 
* LSTTLIC 74LS08 
LSTTL IC 74LS10N 

* LSTTLIC 74LS11 

* LSTTLIC 74LS20 

* LSTTLIC 74LS21 
LSTTL IC SN74LS27N 
= LST TIC 74LS30 
LSTTL IC SN74LS32N 
LSTTL IC SN74LS51N 
LSTTL IC SN74LS86AN 
* LSTTL IC 74LS112 
LSTTL IC SN74LS138N 


Descriptions prefixed with a * was from information submitted by users. 


HP Num. 


1820-1217 
1820-1238 
1820-1240 
1820-1244 
1820-1245 
1820-1255 
1820-1257 
1820-1260 
1820-1275 
1820-1280 
1820-1281 
1820-1282 
1820-1285 
1820-1296 
1820-1297 
1820-1300 
1820-1307 
1820-1322 
1820-1323 
1820-1348 
1820-1367 
1820-1411 
1820-1416 
1820-1418 
1820-1422 
1820-1423 
1820-1425 
1820-1427 
1820-1428 
1820-1433 
1820-1435 
1820-1437 
1820-1438 
1820-1439 
1820-1440 
1820-1441 
1820-1442 
1820-1443 
1820-1444 
1820-1447 
1820-1449 
1820-1451 
1820-1453 
1820-1469 
1820-1470 
1820-1478 
1820-1491 
1820-1492 
1820-1563 
1820-1568 
1820-1633 
1820-1641 
1820-1645 
1820-1673 
1820-1676 
1820-1689 
1820-1701 
1820-1730 
1820-1746 
1820-1810 
1820-1905 
1820-1917 


DESCRIPTION 


* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* STTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* Interface IC 
* TTLIC 

* LSTTL IC 
* STTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* STTL IC 
STTL IC 
STTL IC 


* BAUD RATE GEN. 


* STTL IC 
* LSTTL IC 
LSTTL IC 
LSTTL IC 

* LSTTL IC 
LSTTL IC 
LSTTL IC 

* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
LSTTL IC 
LSTTL IC 

* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
LSTTL IC 

* LSTTL IC 
* LSTTL IC 
LSTTL IC 
LSTTL IC 

* LSTTL IC 
* STTL IC 
* STTL IC 
* STTL IC 
* LSTTL IC 
LSTTL IC 

* LSTTL IC 
LSTTL IC 
LSTTL IC 

* CMOS IC 
LSTTL IC 

* STTL IC 
* LSTTL IC 
LSTTL IC 
*IC 

STTL IC 

* GPIB BUFFER 
* Microprocessor 
LSTTL IC 

* CMOS IC 
* CLOCK DRIVER 
aod Ba @ 
LSTTL IC 


Equiv. Num. 


74LS151 
T4LS8253 
748138 
7T4LS153 
7T4LS155 
DM8096N 
74159 
74LS8221 
748260 
74LS181 
74LS139 
74LS109 
74LS54 
7T4LS8295 
74LS266 
74LS195 

74S 132 
74S02N 
SN74S30N 
MM5307N 
74S08 
7T4LS75 
SN74LS14N 
SN74LS42J 
74LS122 
SN74LS123N 
SN74LS132N 
74LS156 
74LS158 
74LS164 
SN74LS669N 
SN74LS221N 
SN74LS257BN 
T4LS258 
SN74LS279N 
74LS8283 
74LS290 
SN74LS293N 
SN74LS298N 
74LS670 
74832 

74838 

74S163 
74LS107 
T4LS157N 
T4LS93 
SN74L367AN 
SN74LS368AN 
74C175 
SN74LS125AN 
748240 
74LS365 
SN74LS126AN 
SN97558N 
SN74S373N 
MC3446 

Intel 8080A 
SN74LS273N 
MC14049UBCP 
MC3460 
748260 
SN74LS240N 


Descriptions prefixed with a * was from information submitted by users. 


HP Num. 


1820-1943 
1820-1962 
1820-1989 
1820-1997 
1820-2012 
1820-2024 
1820-2058 
1820-2075 
1820-2096 
1820-2099 
1820-2102 
1820-2111 
1820-2117 
1820-2198 
1820-2199 
1820-2204 
1820-2206 
1820-2208 
1820-2268 
1820-2298 
1820-2483 
1820-2485 
1820-2488 
1820-2520 
1820-2531 
1820-2547 
1820-2548 
1820-2564 
1820-2577 
1820-2624 
1820-2634 
1820-2635 
1820-2656 
1820-3321 
1820-3322 
1821-0001 
1826-0064 
1826-0065 
1826-0081 
1826-0106 
1826-0147 
1826-0167 
1826-0181 
1826-0188 
1826-0194 
1826-0214 
1826-0294 
1826-0357 
1826-0412 
1826-1014 
1853-0012 
1853-0031 
1853-0051 
1853-0258 
1853-0312 
1853-0414 
1854-0012 
1854-0039 
1854-0053 
1854-0063 
1854-0345 
1854-0743 


DESCRIPTION 


* STTLIC 

* CMOS IC 
*LSLTLIC 
LSTTL IC 
LSTTL IC 
LSTTL IC 

* DRIVER IC 
LSTTL IC 

* LSTTL IC 

se | 

* LSTTL IC 
DRIVER IC 

* LINE DRIVER 
* LINE RECEIVER 
* LINE DRIVER 
* UART 

* LSTTL IC 

ia | @ 

LSTTL IC 
ZILOG CPU 


* GPIB CONTROL BUFFER 


* GPIB DATA BUFFER 
ALSTTL IC 

TIC 

FIC 


* GPIB CONTROL BUFFER 


* GPIB CONTROLLER 


Equiv. Num. 


4028 

7T4LS 109 
74LS393 
SN74LS374N 
SN748373N 
SN74LS244N 
MC3448 
SN74LS245N 
74LS393 
6802 
74LS373 
SN75468N 
9636 

9637 

9638 

6402 
74LS640 
75462 
SN74LS645N 
Z8400A PS 
75161 

75160 
SN74ALS74N 
75463 

8250 

75162 

9914 


* HP9836 PERIPHERAL CONTROL 8041 


* SERIAL CONTROLLER 
* MICROCONTROLLER 
ALSTTL IC 

ALSTTL IC 

ALSTTL IC 

* DRIVER IC 

* DRIVER IC 

5 NPN TRANSISTORS 
AMPLIFIER IC 
COMPARATOR IC 

* OP AMP IC 

* +15V REGULATOR IC 
* +12V REGULATOR IC 
* ANALOG IC 

* 4+5V REGULATOR IC 
* 8 BIT DAC IC 

* LINEAR IC 

* -1SV REGULATOR IC 
-12V REGULATOR IC 
OP AMP IC 

DUAL COMPARATOR IC 
+12V REGULATOR IC 

* TRANSISTOR 

* TRANSISTOR 
TRANSISTOR 

* PNP TRANSISTOR 

* PNP TRANSISTOR 

* TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 

* NPN TRANSISTOR 

* NPN TRANSISTOR 

* NPN TRANSISTOR 


6551 

68B09 
SN74ALSO04BN 
SN74ALS08N 
SN74ALSOOAN 


7912 
LF357 
LM311 
78H12 
2N2904A 
2N3789 
2N4037 
2N4035 
2N5160 
2N6423 
2N2904A 
2N3053 
2N2218 
2N3055 
2N5179 
2N5878 


Descriptions prefixed with a * was from information submitted by users. 


HP Num. DESCRIPTION Equiv. Num. 


1854-0784 *NPN TRANSISTOR 2N3866A 
1854-0809 * NPN TRANSISTOR 2N2369A 
1854-0955 TRANSISTOR TO-5 2N5662 
1858-0044. *4NPN TRANSISTORS MPQ3904 (°?) 
1858-0047. * DARLINGTON DRIVERS ULN2001 (?) 
1858-0058  *4PNP TRANSISTORS MPQ3906 (’?) 
1901-0511 FAST RECTIFIER 1N3889 


“) Digitally signed by 
i http://www.aa4df.com 


Descriptions prefixed with a * was from information submitted by users. 


Transistor and Diodes 


Replacement Part Cross Reference 


When selecting replacement parts for 
your HP products, you may notice 
that many manuals list only an HP 
part number for the part, even though 
it appears that this part is manufac- 
tured by one of the large semiconduc- 
tor manufacturers. Service personnel 
often ask why only HP part numbers 
are listed. 


[t is recommended that HP replace- 
ment parts be used to ensure that 
original performance of the product 
will be retained. While some parts 
used in HP instruments are identical 
to those that can be purchased at a 
local electronics distributor, many 
times parts will be selected for certain 


characteristics, such as gain, band- 
width, capacitance, etc. There may 
also be slight mechanical differences, 
such as the shaping or length of leads. 
In some cases special quality checks 
are used to ensure that high reliability 
parts are used at the factory and at 
HP field offices. Therefore, we 
suggest obtaining replacement parts 
from HP to maintain the quality that 
you have paid for in your instrument. 


There may be situations however, 
where HP replacement parts are not 
in stock and substituting parts will 
allow you to return the product to ser- 
vice immediately. In these cases it 
may be worthwhile to see if a substi- 


tute part will work in the circuit. 
Perhaps an HP part could be ordered 
and installed at some later date. 

To help you in these situations, here 
is a cross-reference of HP part num- 
bers to JEDEC numbers for transistors 
and diodes. 


NOTE 


This is not a comprehensive list. 
Many semiconductors are made ex- 
clusively for Hewlett-Packard and 
there are no substitutes. If the part 
number you are looking for is not 
listed here, it does not have a JEDEC 
number and must be replaced with 
the same HP part number. C] 


Manufacturers Code Number Cross Reference 


No. Manufacturer 


00039 NEC ELECTRONICS INC MIN VIEW 
00046 UNITRODE CORP LEXINGTON 
00746 ROHM CORP IRVINE 
01250 GTE SYLVANIA ELEK COMPONENTS GROUP WALTHAM 
01352 GERMANIUM POWER DEVICES CORP ANDOVER 
01590 PLESSEY SEMICONDUCTORS SANTA ANA 
01691 TRW INC SEMICONDUCTOR DIV LAWNDALE 
01698 TEXAS INSTRUMENTS INC DALLAS 
01921 RCA CORP NEW YORK 
01973 GE CO SEMICONDUCTOR PROD DEPT AUBURN 
01979 LANSDALE TRANSISTOR & ELEK INC PHOENIX 
01991 TRANSITRON ELECTRONIC CORP WAKEF IELD 
02037 MOTOROLA INC ROSELLE 
02062 HP DIV 05 MSD SAN JOSE 
02086 WESTINGHOUSE ELEC CORP SEMICON DEPTYOUNGWOOD 
02158 EDAL INDUSTRIES INC EAST HAVEN 
02180 PRECISION MONOLITHICS INC SANTA CLARA 
02237 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP CUPERTINO 
02526 SEMICON INC BURLINGTON 
02537 DIODES INC CHATSWORTH 
02569 CRYSTALONICS, DIV TELEDYNE CAMBRIDGE 
02619 SOLITRON DEVICES INC (DIODES) TAPPAN 
02634 SPRAGUE ELECTRIC SEMICON DIV CONCORD 
02664 SEMTECH CORP NEWBURY PARK 
02682 ITT SEMICONDUCTORS DIV TUSTIN 
02688 MICROSEMI CORP SCOTSDALE 
02713 GENERAL INSTRUMENT CORP (DIODE) HICKSVILLE 
02763 TELEDYNE INDUSTRIES INC LOS ANGELES 
02783 INTL DIODE CORP JERSEY CITY 
02788 M/A-COM INC BURLINGTON 
02803 CODI SEMICONDUCTOR LINDEN 
02865 ALPHA INDUSTRIES INC WOBURN 
02883 SILICONIX INC SANTA CLARA 
02910 SIGNETICS CORP SUNNYVALE 
03038 INTL RECTIFIER CORP LOS ANGELES 
03171 SOLITRON DEVICES INC PALM BEACH 
03191 SOLITRON DEVICES INC (FETS, DIODES)SAN DIEGO 
03285 ANALOG DEVICES INC NORWOOD 
03287 GENERAL SEMICONDUCTOR IND INC TEMPE 

03291 AVANTEK INC SANTA CLARA 
03334 NV PHILIPS ELCOMA EINDHOVEN 
03406 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP SANTA CLARA 
03447 HUGHES AIRCRAFT CO NEWP BEACH DIV NEWPORT BEACH 
03571 LANSDALE XSTR ELEK CO ADVANCE LINE COLMAR 
03627 SOLID STATE DEVICES INC LA MIRADA 
03714 INTERSIL INC CUPERTINO 
03776 KERTRON INC RIVIERA BEACH 
03793 SILICON GENERAL INC SAN JOSE 


CA 
CA 


CA 


CA 
CA 
AZ 


CA 
NJ 
MA 
NJ 


CA 
CA 
CA 
FL 
CA 
MA 
AZ 
CA 


CA 
CA 
PA 
CA 
CA 
FL 
CA 


No. Manufacturer 


US 9404380545 03799 HARRIS CORP MELBOURNE FL US 3290134371 
US 021739N171 03811 INTEL CORP SANTA CLARA CA US 9505434649 
US 927132M627 04078 SGS-'THOMSON MICROELECTRONICS INC PHOENIX AZ US 8502250088 
0215494151 04200 SPRAGUE ELECTRIC Co LEXINGTON ‘A US 0217356289 
0181053399 O4uK86 ITT CORP NEW YORK NY US 1002271468 
9270552648 04504 GENERAL INSTRUMENT CORP CLIFTON NJ US 0701271744 
9026001281 04507 TRW INC CLEVELAND OH US 4412471785 
US 7526501295 04550 GENERAL ELECTRIC CO FAIRFIELD CT US 0643072799 
US 101123L585 04583 BRADLEY SEMICONDUCTOR CORP NEW HAVEN cr 0650673506 
US 1320103508 05027 LUCAS LEDEX INC VANDALIA OH US 4537781840 
850197E372 05088 VARO INC GARLAND TX US 750461B546 
01880240u6 05131 ELECTRONIC DEVICES INC YONKERS NY 1071083701 
US 6019504713 05176 AMERICAN SHIZUKI CORP CANOGA PARK CA US 9130484411 
US 9430428480 05695 M/A-COM DBA MICROWAVE ASSOC. INC . BURLINGTON MA 0180396341 
1569705277 05840 DELCO ELEK DIV OF GENL MOTORS CORP KOKOMO IN 5315499974 
0651206288 05942 PHILIPS ELECTRONIK INDUSTRIE GMBH HAMBURG GM 3500D2332 
US 9505406665 05946 VALVO GMBH HAMBURG GM 2000D25h0 
US 9501407263 06002 RTC DIVISION COGECO PARIS FR 
0180311961 06023 MULLARD LTD EG Koook 
9131112060 06078 INTL RECTIFIER LTD IR 
0214012498 06121 SIEMENS AG MUNICH GM 8000 
1098313327 06338 SGS ATES MILAN IT A3500 
0330113606 06344 FUJITSU MICROELECTRONICS INC SANTA CLARA CA US 9505480167 
9132014099 06354 TOSHIBA CORP TOKYO JP $0562 
US 9268014433 06418 HUGHES INTERNATIONAL LTD GLENROTHES FIFE sc K3444 
US 8525214552 06563 SIEMENS CORP COMPONENTS GROUP SCOTTSDALE AZ 8525212954 
US 1180214936 06592 SGS-ATES (1h) MILAN IT A3500 
US 9006715818 06632 SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY INC STUART FL 1135650891 
0730416068 07050 MICRO POWER SYSTEMS SANTA CLARA CA 9505054186 
US 0180316179 07221 SUPERTEX INC SUNNYVALE CA 94086 
0741016352 07766 LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC VILLEVRBANNE FR 
0180117540 08709 PANASONIC INDUSTRIAL co SECAUCUS NJ US 07094 
US 9505417856 08852 METELICS CORP SUNNYVALE CA 
US 9408618324 09283 TOPAZ SEMICONDUCTOR SAN JOSE CA US 95132 
US 900699M011 09914 UNITRODE CORP LEXINGTON MA 
US 3340434677 10646 SANKEN ELECTRIC CO LTD TOKYO JP 
9212322229 10674 DIODE TRANSISTOR co UNION NJ US 
US 0206224355 10743 HP DIV 57 SRTC SANTA ROSA CA 
US 8528124huy 10818 H-IBRAPE ELECTRONICA BR 
US 9505424539 10881 THOMSON-CSF COURBEVOIE FR 
NE 0287625403 11021 SEMI DICE, INC SANTA CLARA CA 
US 9505227014 11699 CENTRAL SEMICONDUCTOR CORP HAUPPAUGE NY US 11788 
9266327832 11708 THOMSON SEMICONDUCTORS VELIZY VILLACOU FR 78140 
1892532113 11981 POWEREX YOUNGWOOD PA US 15697 
9063830043 12010 FUJITSU LTD TOKYO JP 100 
CA 9501432293 12810 RECTRON TAIPEI TN 
3340433904 12928 MICRO QUALITY SEMICONDUCTOR INC GARLAND TX US 75042 
US 9513434333 13127 LINEAR INTEGRATED SYSTEMS INC FREMONT CA US 94539 


HP P/N 


1820-0225 

1820-0240 

1820-0352 

1820-1804 

1821-0001 

1821-0002 

1821-0006 

1850-0062 

1850-0064 
1850-0075 

1850-0076 

41850-0093 
1850-0099 
1850-0126 
1850-0137 

1850-0150 
1850-0151 

1850-0154 
1850-0156 
1850-0170 
1850-0172 
1850-0173 
1850-0181 
1850-0194 
1850-0406 
1850-0441 
1851-0024 
1851-0025 
1851-0037 
1851-0041 
1853-0006 
1853-0007 
1853-0008 
1853-0012 
1853-0023 
1853-0014 
1853-0019 
1853-0023 
1853-0028 
1853-0031 
1853-0036 
1853-0043 
1853-0045 
1853-0052 
1853-0052 
1853-0053 
1853-0057 
1853-0058 
1853-0059 
1853-0071 
1853-0072 
1853-0081 
1853-0083 
1853-0084 
1853-0086 
1853-0087 
1853-0089 
1853-0204 
1853-0205 
1853-0206 
1853-0212 
1853-0213 
1853-0217 
1853-0218 
1853-0221 
1853-0222 
1853-0223 
1853-0224 
1853-0234 
1853-0236 
1853-0244 
1853-0258 
1853-0264 
1853-0269 
1853-0271 
1853-0276 
1853-0277 
1853-0281 
1853-0287 
1853-0290 
1853-0292 
1853-0293 
1853-0303 
1853-0305 
1853-0308 
1853-0310 
1853-0311 
1853-0314 
1853-0316 
1853-0318 
1853-0320 
1853-0322 
1853-0323 
1853-0326 


Mfr. 


03406 

01921 

01921 

02037 

01921 

01921 

02237 

06632 

01921 

01979 

01698 

03571 

06632 

01921 

01979 

05840 

01698 

01979 

01979 

01698 

01698 

01698 

01698 

05840 

02783 
06632 
01698 
01698 
01698 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02634 
02237 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
02037 
03406 
01921 
02237 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02037 
01921 
01698 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02682 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
13127 
02037 
02237 
01698 
02037 
02037 


Desc. 


LM103-2.4 
CA3026 
CA3018 
MPQ6842 
CA30N6 
CA3045 
SH6501PC 
2NLOLA 
2N1183 
2NT79A 
2N2556 
2N1499A 
2n9g64 
2N2869 
2N976 
2N1358 
2N1309 
2N508A 
SA617 
2N1377 
2N2996 
2N1307 
2N2552 
2N1523 
2N1760 
2N779A 
2N388A 
2N1306 
2N1308 
2N2430 
2N3134 
2N3251 
2N3250 
2N2904A 
2N2904 
2N3304 
2N1131 
2N3703 
2N3634 
2N3789 
2N3906(SEL) 
MPS 6523 
2N4036 
2N4037 
2N37h0 
2N5880 
3N91 
$3228 
2N3791 
2N3494 
2N4034 
2N4258 
SD4753 (SELECTED) 
2nN4918 
2N5087 
40394 
2N4917 
2N4920 
2N2907 
2N4028 
2N5194 
2N4236 
MPS-4OLA 
NS65098 
2N5416 
2N4919 
2n4g02 
2N5415 
TIPLZA 
2N5193 
MPS 3640 
2Nh035 
2N5401 
2N3809 
2N4403 
MM3906 
2N5954 
2N290TA 
2N3250 
JTX290TA 
2N3905 
2N5583 
2N5956 
2N5875 
MM4U6h5 
2N4398 
2N3792 
2N2905A 
L$352 
MPS6562 
2N4032 
2N29K6A 
2n4g00 
MPS~U51 


Transistor/Diode Cross Reference — HP P/N to JEDEC No. 


HP P/N 


1853-0328 
1853-0332 
1853-0334 
1853-0336 
1853-0340 
1853-0341 
1853-0342 
1853-0344 
1853-0347 
1853-0348 
1853-0349 
1853-0350 
1853-0351 
1853-0353 
1853-0356 
1853-0360 
1853-0363 
1853-0364 
1853-0365 
1853-0366 
1853-0367 
1853-0369 
1853-0371 
1853-0372 
1853-0377 
1853-0378 
1853-0381 
1853-0383 
1853-0387 
1853-0391 
1853-0392 
1853-0394 
1853-0395 
1853-0398 
1853-0399 
1853-0404 
1853-0405 
1853-0406 
1853-007 
1853-0412 
1853-0413 
1853-0414 
1853-0416 
1853-0417 
1853-0418 
1853-0419 
1853-0421 
1853-0422 
1853-0423 
1853-024 
1853-0425 
1853-0428 
1853-0429 
1853-0430 
1853-0431 
1853-0436 
1853-0437 
1853-0439 
1853-0440 
4853-0442 
1853-047 
1853-0448 
1853-0449 
1853-0450 
1853-0451 
1853-0453 
1853-0454 
1853-0456 
1853-0457 
1853-0458 
1853-0462 
1853-0463 
1853-0464 
1853-0468 
1853-0469 
1853-0472 
1853-0476 
1853-0477 
1853-0478 
1853-079 
1853-0487 
1853-0488 
1853-0489 
1853-0490 
1853-0493 
1853-0494 
1853-0497 
1853-0498 
1853-0501 
1853-0509 
1853-0516 
1853-0524 
1853-0525 
1853-0526 


Mfr. 


01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
02037 
04550 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01698 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
04550 
02037 
02037 
02037 
04550 
02037 
02237 
02037 
02037 
03334 
04550 
04550 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 


Desc. 


2N6211 
MJE1091 
MJE1090 
MPSAQ2 
2N5884 
MJE172 
40831 
2N5876 
MJE700 
MIL645 
2N5333 
TIP-34 
2N6053 
MPS-U55 
TIPH2 
2N3799 
X45H281 
MJE701 
2N6489 
BC321C-18 
MJE233 
MJE371K 
2N6107 
MJE5195 
TIP 115 
2N5986 (SELECTED) 
2N6331 
2N6296 
MJ2500 
2N6051 
2N3741 
MJE 2370 
MPS-A70O 
MJE 210 
2N3467 
AST4L260 
2Nk209 
2N6476 
2N5880 
MPSA65 
2N6049 
2N6423 
MPS -A64 
MJE 253 
2N6317 
2N4403 
2N4398 
2N4033 
MPS U-60 
TIP-126 
2N5883 
2N5684 
2N3762 
2Nk959 
TIPH2C 
MJE170 
2N6520 
2N62H8 
MM4018 
2N3867 
MJE253 
MPSH81 
MPS-U95 
MJE371K (SELECTED) 
2N3799 
TIP36A 
TIP106 
PN4B88-5 
2N5400 
MJE251 
2N3635 
TIP105 
TIS-149 
TIP-127 
2N6109 
D45H2 
MPS -U52 
JANTKV2N3251A 
2N6490 
72006 
2N6609 
MPS4356 
MM4032 
TIP1LOT 
2N5415 
D45H5 
D45H11 
TIP1LY5 
MJ11015 
TIPH2A 
MMBTH81 
MJ11021 
MMBT2907A 
2N6437 


HP P/N 


1853-0527 
1853-0529 
1853-0536 
1853-0537 
1853-0539 
1853-0540 
1853-0542 
1853-0543 
1853-0544 
1853-0545 
1853-0547 
1853-0548 
1853-0550 
1853-0551 
1853-0552 
1853-0553 
1853-0557 
1853-0558 
1853-0559 
1853-0563 
1853-0565 
1853-0566 
1853-0567 
1853-0568 
1853-0571 
1853-0572 
1853-0573 
1853-0574 
1853-0576 
1853-0578 
1853-0580 
1853-0581 
1853-0583 
1853-0584 
1853-0585 
1853-0587 
1853-0588 
1853-0589 
1853-0590 
1853-0594 
1853-0595 
1853-0597 
1853-0599 
1853-0608 
1853-0609 
1853-0610 
1853-0611 
1853-0612 
1853-0613 
1853-0614 
1853-0616 
1853-0617 
1853-0620 
1853-0621 
1853-0622 
1853-0624 
1853-062+ 
1853-0626 
1853-0629 
1853-0630 
1853-0631 
1853-0632 
1853-0633 
1853-0634 
1853-0635 
1853-0636 
1853-0637 
1853-0638 
1853-0639 
1853-060 
1853-0641 
1853-0642 
1853-0643 
1853-0645 
1853-0650 
1853-0652 
1853-0654 
1853-0655 
1853-0657 
1853-0659 
1853-0660 
1853-0661 
1853-0662 
1853-0663 
1853-0664 
1853-0665 
1853-0666 
1853-0667 
1853-0668 
1853-0670 
1853-0672 
1853-0673 
1853-0674 
1853-0675 


Mfr. 


03334 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
01698 
03334 
10881 
02037 
02037 
o0o7h6 
03406 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
02037 
00039 
02037 
02037 
04507 
02037 
02037 
02037 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
03334 
02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
06354 
00039 
00039 
02037 
02037 


‘00039 


00039 
00039 
00039 
00039 
02037 
03714 
03334 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
06338 


"02037 


02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
05946 
02037 
00746 
02037 


Desc. 


BFQ-32 
MD1130 
MPS6534 
TIP32C 
mpséo 
2N5771 
2N6492 
TIP647 
BFQ51 
BCX18 
MJE2901T 
2N6420 
2SB737 
TN4O30 
MPSW56 
Au4O 
BD416 
2N6554 
MPSWS5 
2N3906(SEL) 
2N4L03 
MMBTA55 
MMBT 3906 
MMBT5087 
2N2907A({ SELECTED) 
MPSAT6 
2N6709 
2N3468 
2N5416 (SEL) 
NE9O115 
MMBT4403 
MMBT5401 
LT5239 
MJE5850 
2N5679 
MPS4250A 
2541226 
MD4260 
2N4L036 
2N3808 
D4iD4 
2N4917 
BCF 70 
MPSA55 
MXT2907A 
MXR5583 
BF 569 
BFT93 
MXT3906 
203906 
BFT92 
2N6298 
MMBR4957 
28A1302 
2SA1227A 
2$A1151 
MRF545 
MPS2907A 
2SA1220 
28D1288 
2SB965 
2SA1227 
2SA985 
MJE371K 
IT130-TO71 
25a812 
MMBT4260 
2N3638 
MPSH81 
2NY91T 
PN4250-18 
SGS126 
MJD117 
MMBT41 26 
2NLNO5 
MJE15031 
TIP32F 
MID4K5H1i1 
MJE5852 
2N3906 (SEL) 
MPSW51 
2N6124 
MPSH54 
MD6002 
PN4250 
2N3640RLRAL 
2N6667 
2N6107 (SEL) 
TIPP115 
2N6213 
BFQ23C¢ 
2N3811 
2SB1007 
2N3637 


HP P/N 


1853-0684 
1853-0685 
1853-0686 
1853-0687 
1853-0688 
1853-0689 
1853-0690 
1853-0691 
1853-0892 
1853-0694 
1853-0697 
1853-0698 
1853-0699 
1853-0701 
1853-0703 
1853-0704 
1853-0705 
1853-0706 
1853-0707 
1853-0708 
1853-0709 
1853-0710 
1853-0711 
1853-0712 
1853-0713 
1853-0716 
1853-0717 
1853-0718 
1854-0005 
1854-0009 
1854-0010 
1854-0011 
1854-0013 
1854-0014 
1854-0021 
1854-0022 
1854-0026 
1854-0030 
1854-0032 
1854-0033 
1854-0039 
1854-0048 
1854-0053 
1854-0057 
1854-0062 
1854-0063 
1854-0066 
1854-0067 
1854-0071 
1854-9072 
1854-0079 
1854-0084 
1854-0086 
1854-0090 
1854-0092 
1854-0093 
1854-0094 
1854-0095 
1854-0098 
1854-0210 
1854-0211 
1854-0213 
1854-0214 
1854-0215 
1854-0216 
1854-0217 
1854-0218 
1854-0219 
1854-0220 
1854-0222 
1854-0224 
1854-0226 
1854-0233 
1854-0234 
1854-0238 
1854-022 
1854-0246 
1854-0248 
1854-0252 
1854-0259 
1854-0260 
1854-0263 
1854-0264 
1854-0267 
1854-0270 
1854-0278 
1854-0281 
1854-0282 
1854-0286 
1854-0289 
1854-0296 
1854-0304 
1854-0307 
1854-0308 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
02037 
061421 
03334 
02037 
06121 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
10646 
02037 
03334 
02037 
02037 
03334 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
01973 
02237 
02037 
01973 
01921 
01921 
02037 
01973 
01921 
01921 
01973 
01921 
00746 
01921 
01921 
02037 
05840 
03334 
03406 
04550 
02037 
01921 
04550 
02037 
02037 
01698 
019212 
02037 
01921 
01921 
01973 
01973 
02037 
02037 
01921 
02634 
01921 
01921 
03406 
01921 
02037 
03191 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
02237 
01698 
01921 
03776 
01698 
02037 
0223T 
03334 
01921 


Desc. 


MMBTA56 
2N4126 
2N4261 
BST16 
BSR33 
MRF5211 
BD14O 
BCX5 3AH 
BC636 
TIP1U7 
MJD127 
BFT93 
PXTULO3 
MJD350 
BChISC 
MJD42C 
MMBRS36 
MMBT 3640 
2N3906-STYLE D 
2N4917-J25Z 
TIP36C 
2SA1186 
MJD45H11-1 
BSR60 
MJ6503 
MPSA64-5 
BFT92R 
MRF5583 
2N708 
2N709 
2N834 
2N835 
2N2218A 
2N2223 
2N918 
$17843 
2N335 
2N2369 
2N2221 
2N3391 
2N30538 
2N2857 
2N2218 
2N3855A 
2N1701 
2N3055 
2N2925 
2N2102 
CP4071 
2N3054 
2N3439 
2N3232 
DTSh13 
2N3053LV 2hug 
PN3563-5 
2N3415 
MPS3646 
40306 
2N3392 
2N2222 
2N2501 
2N2538 
2N1482 
2N3904 
2N3442 
2N3Ku2 
2N3393 
2N3663 
2N3959 
MD2252 
40250 
2N4384 
2N3866 
2N3440 
2N3933 
2N3262 
SPS 233 
enhouy 
2N3713 
2N3766 
2N3227 
2N3019 
2N3715 
2N3013 
SPS 3627 
2N3302 
2N2194 
2N3583 
2N5217 
2N730 
MPS6543 SELECTED 
2N2483 
BCY 57/LV2345 
2N3553 





HP P/N 


1854-0311 
1854-0313 
1854-0315 
1854-0323 
1854-0324 
1854-0325 
1854-0345 
1854-0347 
1854-0349 
1854-0352 
1854-0357 
1854-0361 
1854-0363 
1854-0365 
1854-0368 
1854-0370 
1854-0378 
1854-0382 
1854-0383 
1854-0386 
1854-0388 
1854-0389 
1854-0392 
1854-0397 
1854-0398 
1854-0399 
1854-0409 
1854-0411 
1854-0418 
1854-0431 
1854-0432 
1854-0435 
1854-0453 
1854-0456 
1854-0467 
1854-0872 
1854-0474 
1854-0476 
1854-0477 
1854-0478 
1854-0492 
1854-0514 
1854-0518 
1854-0519 
1854-0527 
1854-0529 
1854-05h0 
1854-0547 
1854-0548 
1854-0556 
1854-0557 
1854-0560 
1854-0566 
1854-0570 
1854-0575 
1854-0576 
1854-0577 
1854-0580 
1854-0581 
1854-0583 
1854-0585 
1854-0586 
1854-0587 
1854-0589 
1854-0590 
1854-0591 
1854-0593 
1854-0594 
1854-0596 
1854-0597 
1854-0600 
1854-0611 
1854-0613 
1854-0617 
1854-0618 
1854-0619 
1854-0621 
1854-0623 
1854-0624 
1854-0625 
1854-0626 
1854-0628 
1854-0632 
1854-0633 
1854-0634 
1854-0635 
1854-0637 
1854-0639 
1854-0640 
1854-0642 
1854-0643 
1854-0644 
1854-066 
1854-0647 


01921 
01921 
01991 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
01921 
02237 
03334 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01921 
02682 
02237 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
11699 
02037 
01698 
02237 
02037 
01698 
02037 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
03334 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
03285 
01698 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
04550 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
03406 
02037 


Desc. 


2N42ko 
2N3771 
2N3633 
2N2857 
2N3739 
2N3478 
2N5179 
2N4923 
2N2913 
2N2405 


SD2608 (SELECTED) 


2N4239 
2N5262 
2N4410 
2N5191 
2N5294 
2N5109 
2N4348 
40313 
2N5070 
SE5055 
2N4922 
2N5088 
2N4966 
2N5301 
2N4u912 
2N5210 
2N2972 
2N3563 
2N5179 
2N3646 
A211 
2N5192 
TIPHIA 
2NLuOL 
MPS-AL4 
2N5551 
2N3879 
2N2222A 
2N40KG6 
MPS 3643 
MPS -U02 
2N5877 
2N3772 
2N2895 
CEN672 
MM8006 
2N3725 
2N5963 
2N4237 
2N2U32A 
MPS A12 
2N3771 
2N5189 
MPS-AuL2 
2N6258 
2N6259 
MM8001 
MJE800 
MPS-A18 
MJE182 
2N5429 
MMT3960A 
MJ3772 
2N3054 
BFR9O 
TIP-35A 
T1P-33 
2N5428 
2N5943 
2N4233A 
2N6055 
2N1701 
40852 
MJ3000 
AD814 
BF258 
2N6306 
2N6 308 
TIP-41 
MJE802 
MPS-H17 
BFR91 
MJE800 
MPS -U01 
DULHS 
2N2219A 
RCP-703C 
MJE2801K 
MPS-A17 
2N3585 
29¢ 
LM114AH 
MJE2102 


Transistor/Diode Cross Reference — HP P/N to JEDEC No. 


HP P/N 


1854-0648 
1854-0653 
1854-0654 
1854-0659 
1854-0662 
1854-0663 
1854-0665 
1854-0667 
1854-0669 
1854-0670 
1854-0671 
1854-0679 
1854-0682 
185-0687 
1854-0690 
1854-0691 
1854-0692 
1854-0697 
1854-0698 
1854-0700 
1854-0701 
1854-0705 
1854-0707 
1854-0708 
1854-0712 
1854-0715 
1854-0716 
1854-0721 
1854-0723 
1854-0727 
1854-0730 
1854-0733 
1854-0735 
1854-0736 
1854-0737 
1854-0738 
1854-0739 
1854-07421 
1854-0743 
1854-0746 
1854-0747 
1854-0748 
1854-0749 
1854-0751 
1854-0752 
1854-0753 
1854-0754 
1854-0755 
1854-0756 
1854-0758 
1854-0761 
1854-0762 
1854-0763 
1854-0764 
1854-0765 
1854-0766 
1854-0767 
1854-0768 
1854-0769 
1854-0770 
1854-0771 
1854-0774 
1854-0780 
1854-0784 
1854-0785 
1854-0786 
1854-0787 
1854-0792 
1854-0794 
1854-0795 
1854-0798 
1854-0799 
1854-0802 
1854-0803 
1854-0804 
1854-0805 
1854-0806 
1854-0808 
1854-0809 
1854-0810 
1854-0813 
1854-0817 
1854-0819 
1854-0825 
1854-0826 
1854-0827 
1854-0828 
1854-0829 
1854-0830 
1854-0831 
1854-0832 
1854-0836 
1854-0837 
1854-0838 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
06023 
01921 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
06632 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
10674 
02037 
01921 
02180 
01921 
11021 
03334 
03334 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
05176 
02037 
02037 
02237 
02037 
07050 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
01698 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02062 
02037 
03406 
01921 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
03038 
02037 
01698 
02037 
02037 
04200 
02037 
02037 
02037 
02062 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 


Desc. 


2N6300 
MJE521K 
MJE5192 
MJE180 
2N6296 
TiP140 
BUS11 
2N3053 
2N6057 
TIP110 
2nN6282 
2N5885 
MJE5191 
2N3725A 
$T3011 
MPS A18 
MJE223 
2N5886 
2N6294 
TIP140 
MJE2100 
DTS -802 
MJ4035 
2N5578 
MAT-01GH 
2N6354 
BFR9O 
BFR9S 
BFX89 
2N6474 
MPS6531 
2N3773 
MJE220 
MJE5657 
2N6477 
2N6261 
MJE200 
2N6338 
2N5878 
2N6339 
HP-& 
2N2896 
MJE2361-T 
2N5840 
MMCS2369 
MP318-52-62 
MJE2U4 
2N625h 
2N6315 
2N5427 
2N2060 
2N5039 
TIP 141 
MPS U-10 
2N6292 
2N5428 
2N6306 
MJE1661 
35821E 
2N3904 CHIP 
2N4384 CHIP 
2N6056 
BUS-12A 
2N3866A 
2N6305 
2N2540 
2N65h5 
2N2920 
MJE243 
MPSH10 
MPS -U45 
TIP4IC 
MM5262 
TIP75B 
IR5062 
BD139 
TIP51 
MJE241 
2N2369A 
CT-1058 
2N3501 (SEL) 
MPS-U05 
MJE2801T 
HXTR-5002 
LM- 394BH 
MJE-13009 
TIP-122 
JAN TXV 2N2222A 
LM394 
2N6429A 
2N4401 
MPS-U02 
2N6289 
TIPUT 


HP P/N 


1854-0839 
1854-0840 
1854-0842 
1854-0845 
1854-0847 
1854-0848 
1854-0849 
1854-0851 
1854-0860 
1854-0861 
1854-0862 
1854-0863 
1854-0864 
1854-0866 
1854-0868 
1854-0869 
1854-0871 
1854-0872 
1854-0873 
1854-0877 
1854-0878 
1854-0879 
1854-0880 
1854-0881 
1854-0883 
1854-0884 
1854-0886 
1854-0887 
1854-0889 
1854-0890 
1854-0891 
1854-0906 
1854-0917 
1854-0920 
1854-0929 
1854-09h0 
1854-0941 
1854-0942 
1854-094 
1854-0946 
1854-0948 
1854-0957 
1854-0960 
1854-0964 
1854-0965 
1854-0967 
1854-0968 
1854-0969 
1854-0970 
1854-0971 
1854-0972 
1854-0973 
1854-0977 
1854-0978 
1854-0979 
1854-0980 
1854-0981 
1854-0982 
1854-0983 
1854-0984 
1854-0985 
1854-0986 
1854-0987 
1854-0988 
1854-0989 
1854-0990 
1854-0991 
1854-0992 
1854-0993 
1854-0994 
1854-0996 
1854-0997 
1854-0998 
1854-0999 
1854-1002 
1854-1003 
1854-1004 
1854-1005 
1854-1006 
1854-1007 
1854-1008 
1854-1009 
1854-1010 
1854-1014 
1854-1015 
1854-1016 
1854-1018 
1854-1019 
1854-1020 
1854-1022 
1854-1023 
1854-1027 
1854-1028 
1854-1029 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
00039 
02062 
02062 
02062 
02062 
02037 
06592 
03287 
01921 
04550 
03799 
02037 
02062 
02037 
02037 
11981 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
06023 
02037 
01921 
02037 
02037 
06344 
02037 
03334 
02062 
00039 
02037 
03714 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02062 
02037 
02037 
02037 
04550 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
10881 
10881 
02037 
02037 
02037 
OOThE 
03714 
02037 
02037 
02037 
02037 
04550 
01921 
00039 
06354 
02037 
02037 
02037 
02037 
00039 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
63334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04507 


Desc. 


2N6497 
TIP100 
2N3014 
MJ11012 
MJE12007 
2N6584 
MRFC515 
2Nu428 
28C2334 
QXTR-6999 
HXTR-5002 
HATR-2101 
HXTR-6105 
MPS834 
BFR 36 
GX55220A 
2N6678 
D44H11 
X44VH570 
MPS -U07 
HXTR-5104 
MJE6043 
TIP14O 
2N6290 
MM3904 
2N6488 
MJE3302 
MJ11016 
2N6499 
MRF9O4 
BUXB2 
MJ12010 
2N6292 
MJE15030 
MMBT918 


28C2429 (SEL) 


MJ12003 
BFQ34 
HXTR-3101 
NEO2135 
MJ10006 


IT120A-TO71 


TIPL753A 
MJ1200% 
MJ8505 


TIP41C (SELECTED) 


SJT076 
MJ12005 
TIP102 
2N6741 
BFRC90 
MPS8098 
MPS-A1L4 
GES3416 
MPS2369 
MFR961 
MPS5179 
TIP642 


MJ12005 (SELECTED) 
MJ16002 (SELECTED) 


TIP142 
BFR92 
BCX20 
2N3737 
MJ15003 
MRF630 
25D786 


ITS1015 (SEL) 


MPSH10 


2N5179(SEL) 


MJE13003 
MPSWO6 
D42C11N 
2N5320 
NE64535 
28C2876 
BD415 
BUSO8A 
BU4LO6 


2N5943(SEL) 


NE-41635 
NE21935 
MD918A 
MMBT6429 
MJ16012 
MD2369A 
2N3714 
BUW12A 
MMBC1321Q5 
MRF581 
TIP112 
MMBR931 
2N3904 
LT1839-1 


HP P/N 


1854-1032 
1854-1033 
1854-1035 
1854-1036 
1854-1037 
1854-1039 
1854-1040 
1854-1041 
1854-1042 
1854-1043 
1854-1044 
1854-1045 
1854-1046 
1854-1047 
1854-1048 
1854-1049 
1854-1050 
1854-1051 
1854-1052 
1854-1053 
1854-1054 
1854-1055 
1854-1056 
1854-1060 
1854-1061 
1854-1062 
1854-1063 
1854-1064 
1854-1066 
1854-1067 
1854-1069 
1854-1071 
1854-1083 
1854-1084 
1854-1085 
1854-1086 
1854-1089 
1854-1091 
1854-1092 
1854-1093 
1854-1094 
1854-1095 
1854-1100 
1854-1101 
1854-1102 
1854-1107 
1854-1108 
1854-1109 
1854-1110 
1854-1112 
1854-1112 
1854-1113 
1854-1114 
1854-1115 
1854-1117 
1854-1318 
1854-1119 
1854-1120 
1854-1121 
1854-1122 
1854-1123 
3854-1124 
1854-1125 
1854-1126 
1854-1127 
1854-1128 
1854-1129 
1854-1132 
1854-1133 
1854-1134 
1854-1136 
1854-1137 
1854-1138 
1854-1139 
1854-1140 
1854-1141 
1854-1142 
1854-1143 
1854-1144 
1854-1145 
1854-12147 
1854-118 
1854-1149 
1854-1150 
1854-1157 
1854-1158 
1854-1159 
1854-1161 
1854-1164 
1854-1165 
1854-1166 
1854-1167 
1854-1168 
1854-1169 


Mfr. 


02037 
02062 
02037 
03334 
02037 
02037 
03406 
06354 
02037 
02037 
00039 
03334 
07050 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
00039 
03291 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
00039 
00039 
02037 
02062 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02180 
03406 
00039 
00039 
00039 
02037 
00039 
06354 
00039 
00039 
03334 
02037 
02037 
02062 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
ooThE 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03291 
02037 
03171 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 


Desc. 


MRF581 
HXTR- 3675 
MD1132 
BFROY 
MMBT3904 
2N44K01 
2N5088 
28C2878 
MRF571 (SEL) 
2N5179 (SEL) 
NE21935 
BFR92 (SELECTED) 
MP312- 78-69 
MRF587 
2N390URLRA2 
BFR96 
BFR91A 
2N3772(SEL) 
MMBT5550 
MMBT2222A 
BFQ19 
BFR93 
MJ14000 
MJ13091 
2N3904 
2N5681 
BFY90 
MPSWO1 
NE73416D 
AT-41435-5 
TIP50 
MJ16018 
MMBR5179 
2N3904 
2N5239 
DLODY 
NE85633 
NE02133L 
MRF962 
HXTR-3102 
MXT2222A 
MMBT2369 
MXR5943 
MXT3904 
MMBTH24 
MRF965 
MMBR9O1 
MAT-O2FH 
2N3904 
NE68135 
28C2718 
2SC2987A 
MRF544 
28C2690 
2503281 
2SC2987 
28C2275 
A400 (SEL) 
BD435 
2N6837 
HXTR-5102 
2N3771 
MRF5711L 
2N4401 
MJE521K 
TIP122 
2N5836 
2801623 
2N6259 
MJE13005 
2SD786 
MMBTS5O088T1 
MMBT4124T1 
MPSH10 
MPS6543 
MPS 3646 
MPS571 
MRF580A 
AT-41400 
2N6340 
2N3441 
MMBTH10 
MRF870 
BCW65C 
BUL26 
SGSIF4ULY 
MRF604 
MJE15030 
A3604 
BU807 
BUW11A 
MPSA4YURLRAL 
MRF'5 31 (SEL) 
TIP31F 


HP P/N 


1854-1170 
1854-1172 
1854-1173 
1854-1175 
1854-1177 
1854-1178 
1854-1179 
1854-1180 
1854-1181 
1854-1182 
1854-1183 
1854-1184 
1854-1186 
1854-1187 
1854-1188 
1854-1189 
1854-1190 
1854-1196 
1854-1199 
1854-1200 
1854-1201 
1854-1202 
1854-1203 
1854-1204 
1854-1206 
1854-1207 
1854-1208 
1854-1209 
1854-1215 
1854-1217 
1854-1218 
1854-1219 
1854-1221 
185k-1222 
1854-1223 
1854-1225 
1854-1226 
1854-1227 
1854-1228 
1854-1231 
1854-1232 
1854-1233 
1854-1234 
1854-1236 
1854-1237 
1854-1238 
1854-1243 
1854-1245 
1854-1246 
1854-1247 
1854-1248 
1854-1251 
1854-1252 
1854-1253 
1854-1254 
1854-1255 
1855-0001 
1855-0005 
1855-0010 
1855-0020 
1855-0021 
1855-0027 
1855-0038 
1855-0052 
1855-0053 
1855-0056 
1855-0065 
1855-0071 
1855-0077 
1855-0096 
1855-0098 
1855-0099 
1855-0205 
1855-0206 
1855-0207 
1855-0208 
1855-0213 
1855-0215 
1855-0224 
1855-0232 
1855-0235 
1855-0241 
1855-0244 
1855-0250 
1855-0251 
1855-0255 
1855-0256 
1855-0257 
1855-0258 
1855-0259 
1855-0263 
1855-0265 
1855-0268 
1855-0269 


Mfr. 


00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04200 
02180 
03334 
03334 
02037 
02037 
O07Th6 
03406 
02062 
02037 
01590 
03406 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
03334 
02037 
03334 
03291 
02037 
06121 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
03406 
02062 
03334 
02037 
02037 
03334 
02037 
02180 
02037 
02037 
03334 
02037 
01973 
02763 
04550 
02037 
01973 
o4s55o 
02763 
02237 
03406 
02237 
01698 
02569 
01973 
02037 
03714 
02037 
02883 
02883 
03406 
02883 
03406 
09283 
01698 
02883 
02037 
02910 
03406 
01698 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
02883 
02883 
02883 
02910 


Desc. 


NEL2301-53 
MJD47 
MJID44H11 
MRF 586 
2N3904(SEL) 
MRF911 
MPSAL8RLRA1 
2N3417 
MAT-O2EH 
BuUS12 
BUS11A 

MRF 581 (MOD) 
2N4264 
28D1378 
MMBTYLO1 
QXTR- 7037 
MJD112 
SL360G 
LM394BN 
MMBTAO6 
MMBR5031 
MPSA27 
BST39 
MJES740O 
BSR43 
2N5088 
BCX56BH 
AT-60586 
MJD122 
BFRO3A 
PXTH4O1 
MJH16010A 
MRFO211 
MJH16012 
MJE8501 
MRF581A 
MRFQ411 
MPS2222 
MRF839 
MMBR920 
2N3904-STYLE D 
TIP35C 
BFQ65 
MIDL4H11-1 
D4ON1 
HXTR-3001 
BFR93R 
2N2221A 
MMBRS71 
BFR92R 
MMBT5551L 
SSM-2210S 
MPS 3866 
MRF5943 
BU505 
MM3007 
2N1671A 
2N3436 
2N2646 
SFE793 
2N1671B 
2QN2647 
2N3922 
2N4360 
NSID5292SF52064 
2N4342 
2N4891 
2N5544 
2N1671C 
2N5485 (SEL) 
IT1700 
2N4853 
VCR3P 
E1ii 
2N3955 
2N4117 
2N5912 
$D211DE (SELECTED) 
2n3824 
2N5565 
U310(SELECTED) 
$D215 
2N4U857 
3N215 
2N6659 
2N5486 
2N4416A CHIP 
@N5247 
2N5949 
2N5397 
VMP-1 
VCR2N 

J309 

SD214 


Transistor/Diode Cross Reference — HP P/N to JEDEC No. 


HP P/N 


1855-0272 
1855-0274 
1855-0275 
1855-0276 
1855-0277 
1855-0278 
1855-0279 
1855-0280 
1855-0283 
1855-0285 
1855-0286 
1855-0288 
1855-0289 
1855-0292 
1855-0293 
1855-0297 
1855-0298 
1855-0301 
1855-0305 
1855-0306 
1855-0309 
1855-0314 
1855-0322 
1855-0323 
1855-0327 
1855-0332 
1855-0341 
1855-0346 
1855-0371 
1855-0379 
1855-0380 
1855-0386 
1855-0387 
1855-0390 
1855-0393 
1855-0395 
1855-0396 
1855-0398 
1855-0400 
1855-002 
1855-0406 
1855-0h13 
1855-0414 
1855-0420 
1855-0421 
1855-0423 
1855-0424 
1855-0425 
1855-0427 
1855-0430 
1855-0431 
1855-0432 
1855-0434 
1855-0436 
1855-0437 
1855-040 
1855-042 
1855-0445 
1855-0406 
1855-0454 
1855-0461 
1855-0463 
1855-0478 
1855-0480 
1855-0484 
1855-0488 
1855-0489 
1855-0490 
1855-092 
1855-0493 
1855-0494 
1855-0495 
1855-0497 
1855-0498 
1855-0499 
1855-0500 
1855-0502 
1855-0504 
1855-0507 


1855-0508 


1855-0509 
1855-0510 
1855-0512 
1855-0515 
1855-0517 
1855-0518 
1855-0519 
1855-0520 
1855-0521 
1855-0522 
1855-0523 
1855-0524 
1855-0525 
1855-0526 


Mfr. 


02037 
02883 
02883 
02037 
02037 
03714 
03714 
02883 
02763 
01698 
02883 
02883 
02883 
03406 


02883 ° 


03406 
02883 
02883 
02883 
01921 
02037 
04550 
03334 
03714 
01698 
01921 
02883 
04550 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03714 
01698 
02883 
03714 
02883 
02883 
02883 
03714 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
03406 
02883 
03714 
03714 
02883 
03714 
03406 
03406 
09283 
01973 
02883 
02883 
03038 
03038 
03406 
02037 
02037 
03038 
03038 
03714 
02037 
03038 
03038 
03038 
02037 
02037 
03406 
03038 
03038 
03038 
03038 
03285 
03038 
03038 
03038 
01921 
07050 
03038 
03038 
02883 
03038 
03038 
03038 
06121 
03038 
02883 
02883 


Desc. 


MFE3004 
E232 
VN66AFD 
2N4UI6A 
2N5268 
2N5116 
3N190 
E107 
2N5396 
2N5246 
2N3966 
2N5556 
J177 
2N5432 
2N6658 
2N2608 
J2u72 
2N5198 
2N4117A 
3N128 
2N4352 
2N6027 
2N5105 
3N172 
2NU416 
3N138 
2N4338 
2N6028 
en4og2 
2N54u74 
2N4351 
2N4392 
2N3993 
2N3382 
2N3330 
FN2645 
3N190 
2N5519 
2N5905 
2N5115 
IT110 
2N5116 
2N4393 
2N4391 
2N5114 
VN1OKM 
J108 
3304 
M100 
2N3685 
IVN5001ANF 
3N163 
IT500 
U1897E 
J270 
$D213 
ITS4066 
J107 
J112 
IRF431 
IRF520 
2N4119A 
MTM15N50 
MMBF4416L 
IRF9130 
IRF610 
IVN5201 TNF 
MIM1ON10 SELECTED 
IRF530 
IRF9530 
IRF130 
MTM1i0N15 
MTP2N90 
2N5397 
TRF9531 
IRFD9120 
IRFD110 
IRF630 
2N5912 
IRF150 
IRF9520 
IRF830 
RCA9212A 
MP833-1004 
IRF9532 
IRFD110 
U311 
IRFD113 
IRFF210 
IRFD9120 
BUZ 15 
IRF640 
VNO0300M 
VP0300M 


HP P/N 


1855-0527 
1855-0529 
1855-0530 
1855-0531 
1855-0534 
1855-0535 
1855-0536 
1855-0539 
1855-0540 
1855-0542 
1855-0545 
1855-0546 
1855-0548 
1855-0549 
1855-0550 
1855-0551 
1855-0553 
1855-0554 
1855-0555 
1855-0556 
1855-0557 
1855-0560 
1855-0561 
1855-0562 
1855-0563 
1855-0565 
1855-0567 
1855-0568 
1855-0569 
1855-0570 
1855-0571 
1855-0572 
1855-0573 
1855-0574 
1855-0575 
1855-0580 
1855-0581 
1855-0582 
1855-0585 
1855-0586 
1855-0587 
1855-0588 
1855-0589 
1855-0590 
1855-0591 
1855-0592 
1855-0593 
1855-0594 
1855-0595 
1855-0598 
1855-0606 
1855-0607 
1855-0608 
1855-0614 
1855-0617 
1855-0618 
1855-0619 
1855-0620 
1855-0621 
1855-0622 
1855-0623 
1855-0625 
1855-0629 
1855-0630 
1855-0631 
1855-0632 
1855-0635 
1855-0636 
1855-0637 
1855-0639 
1855-0640 
1855-0641 
1855-0645 
1855-0646 
1855-0647 
1855-0649 
1855-0650 
1855-0651 
1855-0653 
1855-0659 
1855-0660 
4855-0661 
1855-0663 
1855-0664 
1855 -0665 
1855-0666 
1855-0667 
1855-0668 
1855-0669 
1855-0670 
1855-0671 
1855-0672 
1855-0673 
1855-0674 


Mfr. 


02037 
03406 
02883 
03038 
01921 
03714 


03038 


06121 
03406 
02037 
02883 
07221 
06121 
03038 
02883 
03038 
06121 
03406 
02883 
02883 
09283 
02883 
03038 
03038 
02037 
01921 
03038 
06121 
00039 
00039 
00039 
03038 
02883 
02883 
02883 
02883 
03038 
02883 
02883 
03038 
03038 
03038 
03038 
02037 
02883 
03038 
02037 
02037 
01921 
02883 
02037 
02037 
02037 
02883 
01921 
02037 
01921 
02883 
01921 
03038 
01921 
03714 
01921 
02883 
03038 
02037 
02883 
00039 
00039 
02883 
03334 
03038 
03334 
03038 
02883 
07221 
02883 
02037 
02883 
02883 
02037 
03714 
10743 
02037 
01921 
03334 
02883 
02883 
02883 
02037 
06121 
01921 
02037 
01921 


Desc. 


MIM2P50 
PF5101 (SELECTED) 
U310 
IRF120 
40673 
IT1750 
IRF4LO 
BUZ24 
2N5115 (SEL) 
MTP12N06 
VN1OKE 
VNO1OUN3 
BUZ71A 
IRF512 
VP0300L (SEL) 
IRFD420 
BUZ10 
J304{SEL) 
VNO300L 
VN2222L 
$D306 (SEL) 
YNLOLE 
IRF510 
IRF250 
MTP12N20 
RFP10N12 
IRFD9123 
BUZ71A 
NE71000 
28K523 
25K533 
IRF523 
u4hO 
J175 
2N6660 
IRFF123 
IRF521 
VNO300M 
VQ1001P 
IRF523 
IRF9521 
IRF9513 
IRF513 
IRF540(SEL) 
VQ1O00T 
IRF533 
MTM1 2N06 
MPF960 
RFL1NO8L 
VN2222LL 
MTP5NUO 
MTP4N50 
MTP3N60 
2N6659 
RFP8BPO08 
IRF140 
RFL1NOB8L 
VQ1006P 
RFP6P08 
IRF521 
RFPSP12 
IT110 
RFP15NO5L 
2N4391 
IRF740 
2nN4860 
U401 
NE71084-06 
NE800199 
Uh43 
BFTU6 
IRF612 
BUZ11 
IRFF131 
SD210DE 
VP1204N2 
V¥Q2001P 
MFQ960C 
2N4391 (CHIP) 
DN2094 
MTP15NO5E 
2N5911/D 
1GG2-4032 
MTP1N100 
RFP2N12L 
BF980 
2N7000 
BS170 
2N5912CHP 
IRF540 
BUZ10H 
RFM1ON12 
MTP10N25 
RFP10P15 


HP P/N 


1855-0675 
1855-0676 
1855-0677 
1855-0678 
1855-0679 
1855-0680 
1855-0681 
1855 -0§82 
1855-0683 
1855-0684 
1855-0686 
1855-0687 
1855-0688 
1855-0689 
1855-0690 
1855-0691 
1855-0693 
1855-0694 
1855-0695 
1855-0696 
1855-0697 
1855-0705 
1855-0708 
1855-0709 
1855-0711 
1855-0712 
1855-0714 
1855-0715 
1855-0719 
1855-0720 
1855-0721 
1855-0722 
1855-0723 
1855-0724 
1855-0725 
1855-0726 
1855-0727 
1855-0729 
1855-0731 
1855-0732 
1855-0733 
1855-0734 
1855-0735 
1855-0739 
1855-0744 
1855-0746 
1855-0747 
1855-0748 
1855-079 
1855-0750 
1855-0751 
1855-0752 
1855-0753 
1855-0754 
1855-0755 
1855-0756 
1855-0758 
1855-0759 
1855-0760 
1855-0761 
1855-0763 
1855-0764 
1855-0766 
1855-0767 
1855-0768 
1855-0769 
1855-0770 
1855-0773 
1855-0774 
1855-0775 
1855-0776 
1855-0777 
1855-0778 
1855-0779 
1855-0781 
1855-0782 
1855-0783 
1855-0784 
1855-0785 
1855-0786 
1855-0787 
1855-0788 
1855-0789 
1855-0792 
1855-0793 
1855-0794 
1855-0795 
1855-0797 
1855-0798 
1855-0799 
1855-0600 
1855-0801 
1855-0802 
1855-0804 


Mfr. 


02037 
01921 
01921 
01921 
03334 
02037 
02037 
03038 
03038 
02883 
02883 
02037 
02037 
02037 
02037 
04550 
03406 
03038 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02883 
03038 
03038 
03799 
02037 
03799 
03291 
02037 
02883 
02883 
02883 
02037 
03038 
02037 
02883 
03406 
03038 
02883 
02883 
03038 
02883 
05946 
03406 
02037 
03038 
03038 
06121 
02883 
03406 
03406 
02037 
03038 
03038 
03038 
03038 
o7221 
06121 
02037 
02037 
06121 
02037 
06121 
00039 
00039 
03038 
03038 
03038 
02037 
03038 
02037 
06121 
03038 
02037 
02037 
02037 
02883 
03038 
02037 
02883 
02037 
03038 
02883 
00039 
00039 
03038 
02883 
02037 
02037 
02037 
03038 
02037 


Desc. 


MPF6660 
RFP10N15 
RFP12N08 
RFP2NOBL 
BUKU56-800A 
MMBF 43921 
MMBFU310 
IRFP450 
IRFZ22 
VNO610L 
VP0300L (SEL) 
SPF938 
2N5245 
2N5461 
2N5245 (SEL) 
IRFP250 
F5LO11A 
IRFZ4O 
MMBF 4393 (SEL) 
BS170 
MIM60N06 
MIM3N35 
RFPUNO6L 
IRFD120 
IRFD9210 
IRFD210 
HMF -0620 
MMBF 4393 
HMF -0310-100 
AT-8160 
2N5266 
VP1008B 
SD214DE 
YN66AD 
MTP3055E 
IRF9Z20 
2N7000 
IRFD123 
MMBFJ175 
IRFR110 
SST177 
2N7002 
IRC530 
M5911 
BST82 
MMBFJ176 
SPF819-2 
IRFR9O20 
IRFR210 
BSS123 
VNO808M 
MMBF 4392 
MMBF5459 
MFE930 
IRFP140 
IRFP9140 
TRFR91206 
IRFR120 
VN1204N2 
BSS87 
MTP12P05 
MMBF J310T1 
BUZ9O 
MTH8N60 
BSSB4 
NE72084 
NE71084-08 
IRFRO10 
IRFR9210 
TRFOMS 
MTD5N05-1 
IRFBE20 
MTDUPO5~-1 
BSS88 
IRFBE20-003 
MTD1ONO5E-1 
MTP1ON15L 
MTDNPOG -1 
SST5461 
TRFEBCH2-003 
MTH13N50 
U431 
2N3994 
IRFP150 
32976 TR-6 
NE720-00(SELECTED ) 
NE710-00 20-50MA 
IRFF9131 
TPO610T 
MMBF 4416 
MTD3055EL 
MTD2955 
IRFAC32 
MTH25P06 





HP P/N 


1855-0806 
1855-0807 
1855-0808 
1855-0810 
1855-0811 
1855-0812 
1855-0814 
1855-0815 
1855-0818 
1855-0821 
1855-0822 
1855-0823 
1855-0825 
1855-0828 
1855-0829 
1855-0831 
1855-0832 
1855-0833 
1855-1260 
1858-0004 
1858-0008 
1858-0009 
1858-0010 
1858-0021 
1858-0022 
1858-0023 
1858-0032 
1858-0034 
1858-0036 
1858-0037 
1858-0040 
1858-0045 
1858-006 
1858-0047 
1858-008 
1858-0052 
1858-0055 
1858-0057 
1858-0058 
1858-0061 
1858-0062 
1858-0063 
1858-0064 
1858-0065 
1858-0066 
1858-0067 
1858-0069 
1858-0071 
1858-0072 
1858-0073 
1858-0074 
1858-0075 
1858-0076 
1858-0077 
4858-0081 
1858-0082 
1858-0083 
1858-0084 
1858-0085 
1858-0086 
1858-0087 
1858-0088 
1858-0089 
1858-0090 
1858-0091 
1858-0092 
1858-0094 
1858-0095 
1858-0096 
1858-0097 
1858-0099 
1858-0100 
1858-0101 
1858-0102 
1858-0104 
1858-0105 
1858-0106 
1858-0107 
1858-0108 
1858-0109 
1858-0110 
1858-0111 
1858-0112 
1858-0113 
1858-0114 
1858-0115 
1858-0116 
1858-0117 
1858-0118 
1858-0120 
1858-0121 
1858-0122 
1858-0123 
1858-0124 


Mfr. 


00039 
03334 
03291 
03038 
03038 
03038 
02037 
03038 
02037 
03799 
03038 
02883 
02883 
02037 
02037 
02037 
03038 
03038 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
03793 
01921 
01921 
02037 
03285 
04200 
01921 
03406 
01921 
04200 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
04200 
02037 
01921 
01921 
04200 
03714 
04200 
04200 
02037 
04200 
04200 
02037 
02037 
02037 
02037 
03811 
04200 
04200 
04200 
04200 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
000k6 
01921 
04200 
04200 
02037 
01590 
02037 
02910 
07221 
02037 
02037 
04200 
12010 
02180 
02037 
02037 
02037 
02037 
12010 
02883 
08709 
01921 
02037 
o4200 
02037 
03406 
04200 


Desc. 


2SK680-T1 
BF511 

ATF -20135 
IRFR9010 
IRFRO20 
IRF9Z30 
MTM2N50 
ERLZ34 
MTP20P06 
RFP2NO8L-6261 
CPY203E 
$ST5912 
SST215 
MMBF5460L 
2N4392 
MTP3055EL 
IRFD9020 
IRFPF4O 
MTD1ONOSE 
CA3049 
SPQ526K 
MHQ2221 
MPQ2906 
CA3083 
$G3821N 
CA3081E 
CA31N6E 
MPQ3725 
ADB21 (SPEC) 
ULN2082A 
CA3127E 
LM3018AH 
CA3097E 
ULN-2003A 
CA3082E 
SPQ1678 
MPQ2369 
CA3082F 
MPQ3906 
ULN-2004A 
MPQ3762 
CA3102E 
CA3045H 
ULN-2815A-2 
TH4UO1A 
ULN-2033A 
ULN-2803A 
MPQ3798 
ULN-2813A 
ULN-2805A 
MPQ6100 
MPQ3546 
MPQ2907P 
MPQ2222P 
C7254 
ULN-2804A 
TPQ6002 
ULN- 28044 
UDN2580A 
MPQ6700 
MPQ3904 
MPQ7091 
MC1411 
MPQ6002 
MPQ2hB4 
MPQ3799 
MHQ918 
PIC9OOC 
CA3183E 
ULN-2023A 
ULN-2003A(SEL) 
MPQ2369 
SL2364C 
MPQ6426 
ULN2003D 
VNO106N6 
MPQ7051 
MPQ7041 
ULQ2804A 
FT5755M 
MATOUFP 
MPQ3799-2 
MMPQ2222A 
MMPQ2907A 
MMPQ- 3906 
FT5754M 
VQLOO1S 
PUL220 
CA3096E 
MMPQ3904 
ULQ-2823A 
MMPQ3799 
LM3046M 
ULN-2062M 


Transistor/Diode Cross Reference — HP P/N to JEDEC No. 


HP P/N 


1858-0125 
1858-0126 
1858-0127 
1858-0128 
1858-0129 
1858-0130 
1858-0131 
1858-0133 
1858-0135 
1858-0136 
1858-0138 
1858-0139 
1858-0140 
1858-0142 
1858-0143 
1858-0144 
4858-0145 
1858~0146 
1858-0147 
1900-0001 
1900-0004 
1900-0006 
1909-0007 
1900-0010 
1900-0011 
1900-0012 
1900-0015 
1900-0016 
1900-0017 
1900-0018 
1900-0019 
1900-0020 
1900-0025 
1900-0030 
1900-0031 
1900-0032 
1900-0034 
1900-0035 
1900-0036 
1900-0037 
1900-0039 
1900-0040 
1900-0041 
1900-0042 
1900-0043 
1900-0045 
1900-0046 
1900-0047 
1900-008 
1900-0050 
1900-0053 
1900-0054 
1900-0056 
1900-0057 
1900-0059 
1900-0060 
1900-0061 
1900-0062 
1900-0065 
1900-0066 
1900-0068 
1900-0069 
1900-0070 
1900-0072 
1900-0072 
1900-0074 
1900-0075 
1900-00T6 
1900-0077 
1900-0078 
1900-0079 
1900-0080 
1900-0082 
1900-0083 
1900-0084 
1900-0085 
1900-0087 
1900-0088 
1900-0089 
1900-0091 
1900-0092 
1900-0093 
1900-0095 
1900-0096 
1900-0099 
1900-0100 
1900-0201 
1900-0202 
1900-0203 
1900-0205 
1900-0206 
190U-0207 
1900-0211 
1900-0213 


Mfr. 


00039 
00039 
04200 
04200 
02037 
02883 
02037 
04550 
04550 
00039 
02180 
02037 
04550 
04550 
02037 
03799 
03406 
03799 
04200 
02788 
02865 
02788 
02788 
01250 
02788 
01250 
02788 
02865 
02865 
02788 
02788 
01250 
02062 
02865 
02865 
02865 
04507 
02062 
04507 
02037 
02037 
02788 
02788 
04507 
04507 
02788 
02865 
05695 
08852 
08852 
02865 
08852 
02865 
02062 
02865 
02062 
02865 
02865 
02062 
02062 
02865 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
08852 
02062 
02062 
02062 
02062 
08852 
08852 
02062 
08852 
08852 
02062 
02062 
02062 
02062 
04507 
02062 
08852 
02062 
02062 
02062 
02788 
02062 
08852 
02062 
02062 
08852 
08852 
02062 


Desc. 


UPA1O4G 
UPA102G 

TPQA56 

TPQ5551 
MMPQ6001 
VQ30017 
MC3346D 
CA3227E 
CA3127M 
UPA103G 
MATOUEY 
MMPQ6700 
CA3246E 
CA3083E 
MMPQ2369 
CA3227E 
LM3146M 
CA3246M 
ULN2003L 

1N21B 

1N76 

1N416B 

1N26SP 

1N21BMR 
1N416BM 

1N23B 

1N415C 

1N4603 

1N21E 

1N23C 

1N831 

IN76A 
5082-0049 
DME6569 
DMJ4705 SELECTED 
DSG 6474-44 
ALX665 
HSCH-5510 
A5S092 SELECTED 
MMBD101L 
MMBD352 
MA-4ELO2ZL 
MA-40035 
ASX1046 
A2X2118 
MAUPHE85 
CLA3132-86 
MA-4P203-287 
MX1735 
MMD830-E20 
DDChS65D 
MSS-40 ,155-E20 
DDChS82D 
5082-0001 SELECTED 
DMJ4768 
5082-0009 
DMF5835A 
DME6553 
HSCH-6332 
5082-0030 
CSB7201-01 
5082-2826 SELECTED 
HSCH-5512 
HSCH-5312 
HSMS2820 
HSMS2810 

MSS -30,254-820 
HSCH-5336 (SELECTED) 
QSCH-5872 
HSMS~- 2800 
5082-2830 
MMD830-E20 SELECTED 
MX-2844 
5082-2831 
MxX-2860 
MSS40,141-B10 SELECTED 
5082-2831 
5082-2794 
5082-2800 SELECTED 
HSMS~2812 
A28832 
5082-0001 
MX3141 
HSMP-3830-T30 
5082-3140 
HSMP3800 
MA4P550 
HSMS-2825 
MX3785 
HSMS - 2808 
HSCH-5330 
MX3993 
MSS-40,455-B40 
QSMS - 0038 


HP P/N 


1900-0216 
1900-0217 
1900-0220 
1900-0221 
1900-0223 
1900-0224 
1900-0226 
1900-0227 
1900-0228 
1900-0231 
1900-0232 
1900-0233 
1900-0234 
1900-0235 
1900-0236 
1900-0239 
1900-0240 
1900-021 
1900-0245 
1900-026 
1900-0247 
1900-0249 
1900-0250 
1900-0251 
1901-0001 
1901-0002 
1901-0004 
1901-0010 
1901-0013 
1901-0019 
1901-0022 
1901-0025 
1901-0032 
1901-0033 
1901-0038 
1901-0039 
1901-0040 
1901-0041 
1901-0044 
1901-0048 
1901-0050 
1901-0053 
1901-0057 
1901-0058 
1901-0060 
1901-0071 
1901-0081 
1901-0096 
1901-0126 
1901-0129 
1901-0131 
1901-0132 
1901-0138 
1901-0144 
1901-0151 
1901-0164 
1901-0169 
1901-0179 
1901-0189 
1901-0305 
1901-0306 
1901-0307 
1901-0308 
1901-0309 
1901-0310 
1901-0311 
1901-0312 
1901-0313 
1901-0314 
1901-0315 
1901-0316 
1901-0317 
1901-0318 
1901-0319 
1901-0320 
1901-0321 
1901-0325 
1901-0327 
1901-0328 
1901-0329 
1901-0330 
1901-0343 
1901-0346 
1901-0356 
1901-0358 
1901-0365 
1901-0370 
1901-0376 
1901-0383 
1901-0385 
1901-0398 
1901-0406 
1901-0409 
1901-010 


Mfr. 


02062 
02062 
02062 
02062 
08852 
02062 
08852 
08852 
02062 
02062 
08852 
04078 
08852 
02062 
08852 
02062 
02062 
08852 
02062 
02865 
08852 
02062 
02037 
02062 
03171 
01921 
03038 
04550 
01991 
02086 
03334 
o00k6 
02037 
oooké 
02237 
O4486 
oooku6 
o00kué 
o000u6 
02037 
o00k6 
o0ohé 
02037 
01991 
02037 
02763 
o00k6 
02237 
01921 
01698 
04550 
01698 
01991 
03447 
05131 
02037 
02062 
02237 
02062 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01921 
06121 
02086 
02086 
02086 
02086 
02086 
02086 
02688 
01973 
01973 
04550 
01973 
02037 
02037 
00046 
02037 
02037 
01973 
oo0k46 
04583 
02062 
04583 
02037 
02037 
02037 


Desc. 


HSMS2824 
HSMS - 2822 
HSMS-2813 
HSMS-2818-#8 
M2X1282 

HSMS- 2823 
M4X1055 
MSS50-248-B20 
5082-3141 
5082-2279 
M2X1527 
IN5711 
M2X1569 
QSCH-5362 
M2X1577 
HSMS-2814 #731 
HSMS-0003 
M2X1625 
HSMS - 2805 


CSB7002-05~150-801 


M5X1365 
KPND-4028 
MBD201 
HSCH-9101 
HI3-0302-5 
1N1200A 
1N1084 
1N540 
1N253 
1N1344 
BA220 
1N645 
1N3209 
1N645 
1N3064 
1N4150 
1N4148 
1N4607 
IN4148 
1N3210 
1N4150 
1N5395 
1N2525 
1N628 
1N1116 
1N625 
1N4U148 
FDH-400 
1N1763 
1N647 
1N1764 
1N660 
1N1581 
1N662 
1N22h2 
IN4721 
5082-0007 
FD777 
QSRD-4653 
1N2158 
1N2158R 
1N3289 
1N3289R 
1N1347A 
1N250C 
1N3260R 
1N3262 
1N3262R 
1N1206A 
1N1183A 
1N1183AR 
1N1184A 
1N1184AR 
1N1186AR 
1N1187A 
1N11874R 
R3270 
AL4B 
ALUD 
AikM 
ALUN 
1N3491R 
1N3209R 
1N647 
MSD6101 
MDA920A5 
4N4530 
1N3595 
1N2565 
5082-5507 
1N2148 
1N3491 
1N4719 
1N4720 


HP P/N 


1901-0421 
1901-0412 
1901-0413 
1901-0414 
1901-0421 
1901-0423 
1901-0424 
1901-0426 
1901-0431 
1901-0457 
1901-0460 
1901-0461 
1901-0463 
1901-0478 
1901-0490 
1901-0492 
1901-0493 
1901-0494 
1901-0495 
1901-0496 
1901-0497 
1901-0498 
1901-0499 
1901-0500 
1901-0511 
1901-0517 
1901-0518 
1901-0519 
1901-0525 
1901-0526 
1901-0531 
1901-0532 
1901-0536 
1901-0537 
1901-0538 
1901-0545 
1901-0551 
1901-0552 
1901-0557 
1901-0591 
1901-0592 
1901-0620 
1901-0630 
1901-0638 
1901-0639 
1901-0646 
1901-0655 
1901-0660 
1901-0661 
1901-0662 
1901-0663 
1901 -0669 
1901-0671 
1901-0672 
1901-0673 
1901-0674 
1901-0678 
1901-0684 
1901-0685 
1901-0686 
1901-0690 
1901-0691 
1901-0692 
1901-0693 
1901-0696 
1901-0699 
1901-0701 
1901-0703 
1901-0704 
1901-0710 
1901-0717 
1901-0719 
1901-0726 
1901-0729 
1901-0730 
1901-0731 
1901-0732 
1902-0734 
1901-0738 
1901-0739 
1901-0742 
1901-0743 
1901-0747 
1901-0750 
1901-0751 
1901-0752 
1901-0754 
1901-0756 
1901-0758 
1901-0759 
1901-0760 
1901-0763 
1901-0765 
1901-0767 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02062 
01973 
oooké 
01973 
01973 
02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06563 
02062 
02062 
o00k6 
olso4 
02664 
04507 
01973 
02688 
000h6 
02037 
02062 
02037 
02037 
01921 
05131 
02037 
00046 
02037 
02037 
02062 
02664 
02688 
02688 
02037 
02037 
02619 
02664 
02037 
02037 
01973 
02664 
02037 
02037 
02037 
02688 
01973 
01973 
02037 
02037 
04550 
02664 
o00k6 
04486 
02086 
01698 
02037 
02037 
02037 
02688 
02688 
O4UB6 
02237 
02037 
02158 
02158 
01921 
01698 
02062 
02664 
02664 
02664 
04550 
02037 
02037 
02713 
02037 
05131 
03627 
02037 


Desc. 


MR1033A 
1N4722 
MR1035A 
1N4723 
1N3208 
1N3212 
1N3492 
1N34U94 
1N3662 
QSRD-4652 
STB523-A 
INU1HS 
1N4156 
1N3958 
G1250-3 
1NS5002 
1N4725 
1N5003 
MR1120 
MR1121 
MR1122 
MR1123 
MR1124 
MR1125 
1N3889R 
5082-5414 
5082-5509 
1N3070 
KBPC25005P-11 
SCAJ1 
A2S097 
ALUP 
D1561CE 
1N645 
MSD6150 
5082-2805 
MR1126 
MR1128 
CA3019 
ED6240 
MR1121R 
1N4607 
MR1123R 
MDAQTOA2 
5082-3080 
S2F 
D583CG 
D4L7LAR 
MBD5550A 
MR751 
NS3000 
SuF 
1N3900 
1N3890 
A1L5A 
34SF1 
1N3899R 
1N3890R 
MR822RL 
D505AC 
A1LLA 
A1L5A 
MRB52 
1N4934 
A114D 
3L05 
STB567 
ITT600 
1N4002 
1N914 
1N3891 
MR854 
1N5823 
R3710 
$3710 
1N4004NG 
LN4007 
1N5818 
SOL200 
G6R110H 
1N3563 
1N4004 
5082-5232 
1N5553 
1N5554 
1N3644 
ALSF 
1N3881 
1N5283 
1N5406 
MBI-101 
RP1000B 
1N5812 
MR754 


HP P/N 


1901-0768 
1901-0774 
1901-0775 
1901-0776 
1901-0777 
1901-0781 
1901-0782 
1901-0786 
1901-0787 
1901-0788 
1901-0789 
1901-0790 
1901-0791 
1901-0792 
1901-0802 
1901-0824 
1901-0825 
1901-0826 
1901-0831 
1901-0833 
1901-0834 
1901-0835 
1901-0837 
1901-0838 
1901-0839 
1901-0841 
1901-082 
1901-0843 
1901-0844 
1901-0845 
1901-0846 
1901-0847 
1901-0848 
1901-0849 
1901-0858 
1901-0859 
1901-0860 
1901-0866 
1901 - 0868 
1901-0869 
1901-0870 
1901-0875 
1901-0877 
1901-0878 
1901-0879 
1901-08812 
1901-0882 
1901-0883 
1901-0885 
1901-0887 
1901-0888 
1901-0889 
1901-0890 
1901-0892 
1901-0893 
1901-0894 
1901-0895 
1901-0896 
1901-0904 
1901-0905 
1901-0912 
1901-0917 
1901-0920 
1901-0921 
1901-0947 
1901-0952 
1901-0953 
1901-0954 
1901-0960 
1901-0961 
1901-0968 
1901-0970 
1901-0974 
1901-0975 
1901-0976 
1901-0977 
1901-0978 
1901-0979 
1901-0981 
1901-0982 
1901-0983 
1901-0984 
1901-0985 
1901-0986 
1901-0987 
1901-0988 
1901-0990 
1901-0995 
1901-0996 
1901-0997 
1901-0998 
1901-0999 
1901-1000 


Mfr. 


05088 
02037 
02037 
02062 
02062 
02037 
02037 
02664 
02037 
02037 
02037 
000kK6 
02037 
02688 
02062 
02037 
02037 
02062 
02037 
01691 
02037 
01698 
01698 
01921 
02037 
02062 
02883 
02037 
02037 
05088 
02037 
02713 
05088 
02713 
03334 
03038 
02037 
01973 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
02664 
01973 
02062 
05088 
02062 
02037 
03334 
ooo0k6 
02037 
02037 
03038 
04507 
01973 
02062 
05131 
o000k6 
04550 
02037 
03287 
02062 
03038 
02062 
00046 
000L6 
02037 
05088 
000u6 
11981 
02037 
05088 
02037 
05088 
08852 
02037 
O0OK6 
02526 
02526 
02526 
00046 
02865 
02037 
01921 
02664 
06078 
05088 
02062 
02713 
02664 
O4486 
02037 


Desc. 


H617 
1N3891R 
1N5000 
QPND-4711 
QPND-4965 
MR754 
1N5821 
1N6074 
MR756 
MR752 
MR850 
1N5418 
1N3889 
SD41 
QSRD-4728 
MR2004SR 
MR200kLS 
QPND-4746 
1N4937 
1N6096 
1N5827 
BY205-400 
BY 205-100 
1N5393 
MR510 
HSCH-1001 
PADS 
1N5002R 
MPN3401 
VG-2X 
1N5284 
RGP-10M 
V334X 
1NL007 
BYW29-50 
40HQ030 
MBR-3535 
MPD200 
1N5817 
1N5297 
MR502 
5082-3900 
MBR340P 
SMFR30K 
A115M 
5082-0001 
V336X 
HSCH- 3486 
MR1-1400 
BYP59-300 
1N3912 
MR508 
1N3893 
20F QOkO 
DSR5500X 
1N4608 
QSCH1186 
RC60 
UES804 
DE111 
MBR3545 
1.5KE15A 
5082-2755 
80SQ030 
QPND-4414 
1N5802 
UES601R 
1N5285 
VSK71 
UES803R 
A1L5BX107 
MUR115 
H2745-9 
MPN3500 
VSK540 
MX1098 
MR2400 
T1D778 
1N5653A 
1N5651A 
1N5641A 


VK30 
DDC 4565-96 


MBR1060 
RUR810 
3SF2 


16MQ4UO(SEL) 


TG-10 
QSCH1187 
RGP15M 
SFRO 
SD103C 
MR504 


Transistor/Diode Cross Reference — HP P/N to JEDEC No. 


HP P/N 


1901-1015 
1901-1034 
1901-1035 
1901-1052 
1901-1065 
1901-1067 
1901-1068 
1901-1078 
1901-1080 
1902-1081 
1901-1085 
1901-1086 
1901-1087 
1901-1091 
1901-1092 
1901-1095 
1901-1097 
1901-1098 
1401-1100 
1901-1101 
1901-1102 
1901-1103 
1901-1105 
1901-1106 
1901-1107 
1901-1108 
1901-1109 
1901-1110 
41901-1111 
1901-1112 
1901-1113 
1901-1114 
1901-1115 
1901-1116 
1901-1117 
1901-1118 
1901-1119 
1901-1121 
1901-1122 
1901-1123 
1901-1126 
1901-1127 
1901-1128 
1901-1129 
1901-1130 
1901-1131 
1901-1132 
1901-1133 
1901-1134 
1901-1135 
1901-1136 
1901-1137 
1901-1138 
1901-1140 
1901-1141 
1901-1142 
1901-1143 
1901-1144 
1901-1145 
1901-1147 
1901-1148 
1901-1149 
1901-1150 
1901-1151 
1901-1152 
1901-1153 
1901-1154 
1901-1156 
1901-1157 
1901-1160 
1901-1161 
1901-1162 
1901-1163 
1901-1164 
1901-1165 
1901-1166 
1901-1169 
1901-1172 
1901-1173 
1901-1176 
1901-1180 
1901-1181 
1901-1183 
1901-1188 
1901-1189 
1901-1192 
1901-1193 
1901-1194 
1901-1195 
1901-1196 
1901-1197 
1901-1198 
1902-1199 


Mfr. 


01698 
01973 
02037 
04550 
02713 
02237 
02062 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
02037 
04550 
04550 
02037 
02062 
02763 
01691 
02237 
02062 
02664 
05088 
09914 
04507 
09914 
09914 
09914 
09914 
03334 
01921 
10881 
04507 
04507 
00746 
06002 
02062 
02037 
02037 
02713 
10881 
00046 
02037 
02037 
02037 
02062 
02865 
04550 
03334 
02713 
03038 
02037 
07766 
02713 
03334 
02037 
02713 
02037 
02037 
02713 
02037 
02713 
03334 
03334 
02037 
03038 
02526 
00046 
05088 
03334 
02037 
O4486 
02713 
03334 
02713 
00039 
02037 
04550 
02037 
02062 
02037 
02883 
03334 
02037 
02037 
02037 
02062 
02062 
o000uK6 
02037 
05088 
03334 
02037 


Desc. 


1N4531 
MPD400 
MR881R 
1N4154 
1N4936 
FDHULY 
5082-5541 
MBD5300 
1N5817 (RELAXED) 
MR501 
5082-2835 
MR8&20 
MR856 
A115F 
AlL4A 
MBR1540 
5082-5580 
1N4150 
SD-41 
JANTXV 1N4148-1 
HSCH-5316 
1N5623 
VB1OX 
UES-1106 
A2K1501 
UES1305 
UES1306 
UES1105 
UES1303 
BYV27-150 
RUR810 
BAL 74 
DSR3800X 
DSR3700X 
188135 
BYV27 -100 
5082-3042 
MR2406 
MR8&62R 
1N5408 
BYW80-100 
UES803 
1N5819RL 
MUR105 
MUR&60 
5082-2810 
A4SO021 SELECTED 
1N5626 
BAL83 
GP30B 
1OTQO45 
MR2406F 
BYV9S5C 
FES8GT 
BYV27-200 
MMBD6050 
FE16F 
BAVT70 
MBAW56 
EGP30B 
MR818 
UF4OOX 
BAS19 
BAT17 
MBR1645 
16MQ60 (SEL) 
$10925 
USD945 
VHE1404 
BZX75-C2V1 
MLL4003T1 
LL4148 
SB560 
BAVLO SELECTED 
SB160 
188153 
MURC115 
1N5061 
MBR745 
QPND-4313 
MMBV3401 
JPAD20 
BAT85 
MR758 
MUR1510 
MMBV3401 
5082-0830 
QSCH-3825 
1N3595 
MZ2361 
H1651-12 
BYD33D 
MURK60 


HP P/N 


1901-1200 
1901-1203 
1901-1204 
1901-1205 
1901-1206 
1901-1207 
1901-1208 
1901-1209 
1901-1210 
1901-1211 
1901-1213 
1901-1214 
1901-1215 
1901-1216 
1901-1218 
1901-1220 
1901-1223 
1901-1224 
1901-1227 
1901-1228 
1901-1230 
1901-1232 
1901-1233 
1901-1237 
1901-1239 
1901-124h 
1901-1246 
1901-1247 
1901-1248 
1901-12h9 
1901-1251 
1901-1252 
1901-1253 
1901-1254 
1901-1255 
1901-1256 
1901-1257 
1901-1260 
1901-1261 
1901-1263 
1901-1264 
1901-1265 
1901-1266 
1901-1267 
1901-1268 
1901-1269 
1901-1272 
1901-1273 
1901-1274 
1901-1275 
1901-1276 
1901-1277 
1901-1278 
1901-1279 
1901-1280 
1901-1281 
1901-1282 
1901-1283 
1901-1284 
1901-1285 
1901-1287 
1901-1288 
1901-1289 
1901-1292 
1901-1293 
1901-1294 
1901-1295 
1901-1296 
1901-1297 
1901-1298 
1901-1299 
1901-1300 
1901-1302 
1901-1303 
1901-1304 
1901-1305 
1901-1306 
1901-1307 
1901-1308 
1901-1309 
1901-1311 
1901-1312 
1901-1313 
1901-1314 
1901-1315 
1901-1316 
1901-1317 
1901-1318 
1901-1319 
1901-1320 
1901-1322 
1901-1323 
1901-1325 


Mfr. 


02237 
02037 
02037 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
02037 
02037 
12928 
02037 
o0ok6 
05088 
03334 
03334 
02237 
02037 
03334 
02062 
02037 
02713 
02037 
02037 
03334 
02062 
02037 
03334 
05088 
04200 
03334 
11708 
04550 
02037 
02037 
04504 
02237 
03287 
06121 
03287 
02883 
03038 
02037 
03334 
02037 
04504 
o450h 
03287 
03287 
11699 
03334 
03334 
02037 
04504 
02037 
02037 
03287 
02037 
11699 
03287 
02062 
02037 
03334 
02037 
03287 
00746 
02037 
02037 
05027 
02037 
02037 
02037 
02037 
06121 
02037 
02037 
03334 
05131 
04504 
03287 
o4504 
03799 
03287 
03038 
02062 
02037 
02037 
03334 
03287 
03287 
o4504 


Desc. 


INbYKS 
1N4003 
MBRLO30-T1 
1.5KE39 
1.5KE39C 
1.5KE120¢ 
MPTE-15 
MPTE~-15¢ 
LCE7.0 
SKP5.0A 
MBD501 
MUR160 
VHE550 
MUR415 
USDB40 
VSK530 
BYV36C 
BAV7T4 SELECTED 
BAS16 
MMBD914XT1 
BYV26C SELECTED 
5082-1006 
MURN100 
RGP15-15 
MURL1O 
MUR140 
BYD33M 
HSMS - 0002 
1N4937 SELECTED 
BYV36E 
Hi601-1.5 
TMPD4150 
BAL8&2 
BAR2 
DE131 
MR826 
MBRD320 
GPLOY 
FDS01501 
SAB 10 
BAS 40-05 
SMCJ15¢ 
SSTPAD200 
50SQ080 
MBRD330 
BAV23S 
BYW29-200AC 
FE6B 
UF5406 
SMBJ13CA 
SMBJ5.0A 
CEN611 
BZV861V4 
BAT83 
INhO06 
RGL41D 
SA13C 
MBRD350 
5KPT5A 
Icg1h 
CEN662 
SA13A 
5082-1001 
1N6267A 
BYW29-150 
MR2401 
SMCJ5.0 
1N4606 
MBRO30 
MPN3404 RLRA 
126911-001 
MUR880E 
MUR1560 
MBR340 
P6KE7.SCA 
BASHO 
MUR120RL 
1.5KE160A 
BY505 
RHC10-12 
RPR4-D-10 
SMBG6.5C 
UF 4007 
RUR810 
DALSCN 
4OHFL100S05 
HPND-0001 
MUR1100E 
1N6278A 
BAT54 
SMBJ6.0 
SMBJ15¢ 
CG75L 


HP P/N 


1901-1326 
1901-1327 
1901-1328 
1901-1329 
1901-1330 
1901-1331 
1901-1332 
1901-1333 
1901-1734 
1901-1335 
1901-1336 
1901-1337 
1901-1338 
1901-1339 
1901-130 
1901-1341 
1901-1343 
1901-1344 
1901-1345 
1901~1346 
1902-0003 
1902-0018 
1902-0021 
1902-0028 
1902-0030 
1902-0033 
1902-0035 
1902-0039 
1902-0081 
1902-0082 
1902-0085 
1902-0086 
1902-0088 
1902-0089 
1902-0095 
1902-0121 
1902-0156 
1902-0173 
1902-0178 
1902-025 
1902-0517 
1902-0522 
1902-0526 
1902-0528 
1902-0549 
1902-0570 
1902-0584 
1902-0625 
1902-0627 
1902-0631 
1902-0632 
1902-0640 
1902-0643 
1902-0645 
1902-0680 
1902-0686 
1902-0692 
1902-0697 
1902-0761 
1902-0772 
1902-0777 
1902-0785 
1902-0786 
1902-0787 
1902-0788 
1902-0791 
1902-0793 
1902-0795 
1902-0796 
1902-0903 
1902-0905 
1902-0906 
1902-0907 
1902-0909 
1902-0910 
1902-0916 
1902-0918 
1902-0919 
1902-0920 
1902-0924 
1902-0925 
1902-0927 
1902-0931 
1902-0933 
1902-093 
1902-0939 
1902-0941 
1902-0945 
1902-0960 
1902-0973 
1902-0976 
1902-0977 
1902-0980 


Mfr. 


05027 
02037 
02037 
02158 
02037 
02037 
02037 
02037 
03287 
02037 
03038 
03287 
03287 
03287 
03406 
03287 
02037 
03334 
06121 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01991 
02037 
06563 
02237 
02037 
02037 
02688 
02037 
02037 
02037 
02763 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02688 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02688 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02688 
04507 
04507 
04507 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02526 
03287 
02037 
02037 
02037 
02526 
02037 
02037 


Desc. 


FPLOUTA 
P6KE18A 
SA15A 
10L260 
1N6291AC 
1N6280AC 
MBRS140T3 
1N3911 
SMCJ15A 
MURS140T3 
11DQ10 
SA5.0A 
SA12 
SMCJ12.0 
1N914B 
SMBJ22A 
MMBD501 
BASLS 
BAW78B 
SMCJLICA 
1N754 
IN941 
1N2992RB 
1N2999A 
1N3028B 
1N823 
1N3008B 
1N1597A 
IN751A 
1N1596A 
1NU750A 
1N1513 
1N3003B 
1N3004B 
IN746 
CD36191 
1N2986B 
$230016-0176 
1N3004RA 
1Nh099 
$211213-48 
1N5340B 
1N5305 
1N5524D 
1N5365A 
D270302N 
$2ZG30590 
1N829 
1N5312 
1N5351B 
1N5354B 
IN5847A 
1N2979B 
1N2997RB 
1N827 
1N825 
DT790107A 
JANTXIN750A 
1N821 
1N935 
1N825 
1N936 
1N937 
1N938 
1N3154 
1N942 
1NQLL 
1N992B 
1N989B 
CH4106-25-1% 
LVA56A 
LVAL3A 
LVA68A 
1N2972A 
1N2984RB 
MZ5556 
5M172ZS2 
5M182S2 
1N5345B 
1N5927 
INCH740A 
1N5349 
1M1202S5 
1N5370B 
1N5380B 
1N5908 
ICTE-12 
$Z0035-3RL 
$Z30035-18RL 
JAN TXV 1N825 
1.5SE18¢ 
1N5352 
5M30ZS2 


HP P/N 


1902-0981 
1902-0982 
1902-0983 
1902-0986 
1902-0987 
1902-0990 
1902-0991 
1902-0993 
1902-0994 
1902-0995 


1902-0996 


1902-0998 
1902-1000 
1902-1172 
1902-1199 
1902-1205 
1902-1217 
1902-1226 
1902-1232 
1902-1259 
1902-1260 
1902-1278 
1902-1286 
1902-1288 
1902-1291 
1902-1292 
1902-1295 
1902-1297 
1902-1322 
1902-1323 
1902-1332 
1902-1338 
1902-1340 
1902-1342 
1902-1345 
1902-1346 
1902-1352 
1902-1356 
1902-1374 
1902-1380 
1902-1384 
1902-1385 
1902-1387 
1902-1388 
1902-1391 
1902-1392 
1902-1394 
1902-1396 
1902-1397 
1902-1398 
1902-1399 
1902-1400 
1902-1401 
1902-1402 
1902-1404 
1902-1405 
1902-1406 
1902-1407 
1902-1408 
1902-109 
1902-1410 
1902-1411 
1902-1423 
1902-1424 
1902-1425 
1902-1426 
1902-1427 
1902-1430 
1902-1431 
1902-1432 
1902-1434 
1902-1436 
1902-1437 
1902-1438 
1902-1439 
1902-1440 
1902-1441 
1902-142 
1902-1443 
1902-1444 
1902-1445 
1902-146 
1902-1447 
1902-1448 
1902-1449 
1902-1450 
1902-1451 
1902-1452 
1902-1453 
1902-1454 
1902-1455 
1902-1456 
1902-1457 
1902-1458 


Mfr. 


02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
02037 
02803 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06563 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
02037 
02688 
04200 
02634 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04507 
02037 
02037 
11708 
02037 
02664 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
03406 
O4507 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


Desc. 


5M23ZS2 
SM2B2S2 
IN4621 
1N6270A 
1N2991 
MZC5.6B2 
1N4577 
1.5KE7.5C 
~4M8.221 
1N5373B 
1N5336B 
1N3001B 
1N5366B 
1N4103 
1N160h4A 
1N2979RB 
1N3998RA 
1N3996A 
1N3997RA 
1N5357B 
1N5525C 
1N5348B 
1N5342B 
1N5358B 
1N5338B 
1N5372B 
CL4720 
INKS61A 
CH4U627-25-1% 
1N5857B 
1N5851B 
IN4557A 
1N5355B 
1INK742A 
IN5365B 
1N535583 
LVA 456A 
1N4753ARL 
BZ2X83A5V1 
1N5341B 
1N5525C 
Sx43 
1N5524c 
1Nh697 
1N4683 
1N5256 (SELECTED } 
1N5378B 
1N5335B 
1N6273A 
1N821D 
1N5248 SELECTED 
1N5244 SELECTED 
1N2835A 
1N5373A 
1.5KE18CA 
1N751A(SELECTED) 
LM103-3.0 
1N4626 
1N5243 (SELECTED) 
1N2989B 
1N6283A 
IN457UA 
1N5338A 
BZX84C5V6 
1N5359B 
1N5230 (SELECTED) 
1IN2805A 
-4M6. 22210 
INK690 
1N5381B 
1N3998RA 
MMBZ5232B 
MMBZ25241B 
1IN5944B 
1N2835RA 
IN5274A 
MLL5221 
MLL5223 
MLL5225 
MLL5226 
MLL5227 
MLL5228 
MLL5229 
MLL5230 
MLL5231 
MLL5232 
MLL5234 
MLL5235 
MLL5236 
MLL5237 
MLL5239B 
MLL5240 
MLL5241 
MLL52h42 


Transistor/Diode Cross Reference — HP P/N to JEDEC No. 


HP P/N 


1902-1459 
1902-1460 
1902-1461 
1902-1462 
1902-1463 
1902-1464 
1902-1465 
1902-1466 
1902-1467 
1902-1468 
1902-1469 
1902-1470 
1902-1471 
1902-1472 
1902-1473 
1902-1474 
1902-1475 
1902-1476 
1902-1477 
1902-1478 
1902-1479 
1902-1480 
1902-1481 
1902-1482 
1902-1486 
1902-1487 
1902-1488 
1902-1489 
1902-1490 
1902-1491 
1902-1492 
1902-1493 
1902-1h95 
1902-1498 
1902-1501 
1902-1505 
1902-1506 
1902-1507 
1902-1509 
1902-1510 
1902-1512 
1902-1515 
1902-1516 
1902-1518 
1902-1519 
1902-1522 
1902-1523 
1902-1524 
1902-1529 
1902-1534 
1902-1535 
1902-1536 
1902-1537 
1902-1541 
1902-1542 
1902-1543 
1902-15hh 
1902-1547 
1902-1548 
1902-1549 
1902-1550 
1902-1554 
1902-1555 
1902-1556 
1902-1558 
1902-1559 
1902-1562 
1902-1563 
1902-1564 
1902-1565 
1902-1566 
1902-1567 
1902-1568 
1902-1570 
1902-1571 
1902-1572 
1902-1574 
1902-1575 
1902-1576 
1902-1577 
1902-1578 
1902-1579 
1902-1580 
1902-1581 
1902-1582 
1902-1583 
1902-1586 
1902-1587 
1902-1588 
1902-1589 
1902-1590 
1902-1591 
1902-1592 
1902-1593 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02713 
02713 
02037 
03334 
O4L86 
O486 
O4W86 
04486 
O4486 
02037 
02688 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
03287 
11708 
02037 
11708 
03287 
02037 
02037 
03287 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
05ghe2 
02037 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
04078 
02037 
02037 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 


Desc. 


MLL5243 
MLL5245 
MLL5246 
LL5248 
MLL5250 
MLL5251 
MLL5252 
MLL5254 
MLL5256 
MLL5257 
MLL5258 
MLL5259 
MLL5260 
MLL5261 
MLL5262 
MLL5263 
MLL5265 
MLL5266 
MLL5267 
MLL5268 
MLL5270 
MZC4.7A1L0 
1N5953B 
1N5954B 
1N5388B 
BZX84-C12 
LLUTU7A 
LLU744UA 
LLYTHOA 
LL4733A 
LLY742A 
1N5949B 
1N5987D 
1N5362B 
MMB25231 
MZT4554B 
1N5993B 
1N6021B 
1N5333BRL 
1N5367B 
BZX84C7V5 
1N5334BRL 
1N6377 
1N5334D 
B2X84-C3V9 
SALOOCA 
BZWS50-56B 
MMBZ5230 
1.5KE250CA 
SA11A 
MMBZ5257B 
1N5368B 
1.5KE91iC 
B2X84C3V3 
BZX8LC6V2 
BZX8403V6 
BZX84C10 
MZ2C10A5 
BZX84-B13 
BZX84-B18 
BZX84-B20 
1N964B SELECTED 
MMBZ5232B 
BAS17 
BZX84C11 
MMBZ5237BT1 
BZ2X8h-Bu4V3 
BZX84-B2V7 
BZX84-C2y 
BZX84-CHVT 
1N5228 (SEL) 
MMBZ5234B 
BZVug-Cc12 
BZX84-covi 
1N4551A 
B2X84-C15 
BZX8hc6vs 
1N5348BRL 
1N5263B 
1N4761A 
1N3337A 
1N5253B 
BZX84C75 
MZ2C6. 2AS 
BZV47C5V6 
1SMB5918B 
MZC12A5 
PMLL5231B 
B2X84-B24 
BZX84-B75 
BZX84-Ch3 
BZX84-B30 
BZ2x8he5V1 
$22628RL 


HP P/N 


1902-1594 
1902-1595 
1902-3129 
1906-0006 
1906-0007 
1906-0008 
1906-0016 
1906-0017 
1906-0026 
1906-0027 
1906-0028 
1906-0032 
1906-0035 
1906-0039 
1906-00h0 
1906-0042 
1906-0043 
1906-0049 
1906-0051 
1906-0052 
1906-0055 
1906-0058 
1906-0067 
1906-0069 
1906-0071 
1906-0072 
1906-0074 
1906-0076 
1906-0077 
1906-0078 
1906-0079 
1906-0082 
1906-0085 
1906-0088 
1906-0090 
1906-0092 
1906-0093 
1906-0094 
1906-0096 
1906-0100 
1906-0201 
1906-0202 
1906-0203 
1906-0204 
1906-0205 
1906-0210 
1906-0212 
1906-0213 
1906-0214 
1906-0216 
1906-0217 
1906-0219 
1906-0221 
1906-0222 
1906-0224 
1906-0225 
1906-0227 
1906-0229 
1906-0231 
1906-0233 
1906-0234 
1906-0236 
1906-0238 
1906-0239 
1906-022 
1906-02b4 
1906-0250 
1906-0252 
1906-0254 
1906-0255 
1906-0256 
1906-0257 
1906-0258 
1906-0259 
1906-0262 
1906-0263 
1906-0264 
1906-0265 
1906-0266 
1906-0267 
1906-0268 
1906-0269 
1906-0270 
1906-0271 
1906-0272 
1906-0274 
1906-0275 
1906-0276 
1906-0277 
1906-0278 
1906-0279 
1906-0281 
1906-0282 
1906-0283 


Mfr. 


02037 
03334 
10818 
05088 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
C006 
02664 
02664 
02037 
o4so4 
02037 
11699 
05088 
02664 
02037 
05088 
o4504 
02664 
02664 
02237 
ok5o4 
12928 
12928 
05088 
02062 
05088 
05088 
oo0k6 
04200 
02037 
02037 
02037 
02883 
02713 
01698 
05131 
02062 
05088 
02062 
02037 
01698 
01698 
05088 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03038 
02537 
02037 
05088 
02713 
02062 
05088 
05088 
01691 
05088 
02865 
03038 
02062 
o00u6 
02713 
02713 
02237 
02037 
o00kK6 
00046 
05088 
05088 
000K6 
02037 
02037 
03714 
03038 
05088 
05088 
02713 
03038 
04200 
02037 
000k6 
05088 
02865 
02713 
02883 
02713 


Desc. 


1N751D 
BZX84-C68 
BZXBTV5 
VEUB 
MDA2502 
MDA2500 
MDA2506 
MDA 990-3 
MMD7000 
MDA922-6 
MDA922-3 
MDA980-3 
673-2 
SCPA2 
SCDA2 

MSD 6150 


KBPC1202P-1 


MDA980-6 
CBR1F-010 
VH14U8 
SCAJy 
MDA990-2 
R754 
DFO4M 
SCPAO5F 
SCBA2F 
FSA3157P 
RWOUM 
VH-448X 
VIUYEX 
VJ148X 
5082-2826 
VI848TTr 
R712E 
698-1 
NDO46 
MDA3501 
MDA-104 
MDA202G 
DPAD 100 
KBULG 
TID130 
PK10 
5082-2804 
VK2u8 
5082-2830 
MDA3504 
TIR101B 
TIR201B 
VL4NT 
MDA3506 
MDA208 
MDA3500 
MDA2504 
MDA2506 
250JB4UL 
NSR8142 
MC1107P 
R712 
KBFO6 
5082-2370 
R712A 
VSK3040T 
SD-2h1 
R711XE 
D588 
95-huge2 
5082-2272 
UES2602R 
KBPC606 
WO2M 
FSA2619P 
MDA970A2 
SES5603CR 
UES 2402 
VSK12 

VEP 248 
USD 745¢ 
MDA3502 
MBR3035CT 
IDOL 
12cTQ0ko 
VHE2402A 
R712X 


KBPC12-02-W 


1003BUL 
TND9C8 
MBR1535CT 
UES2605 
VSK231 
DMJ4708 


KBPC -W35-04 (SELECTED) 


DPAD1 
DFO4 


HP P/N 


1906-0284 
1906-0285 
1906-0286 
1906-0289 
1906-0290 
1906-0291 
1906-0292 
1906-0293 
1906-0294 
1906-0295 
1906-0296 
1906-0298 
1906-0299 
1906-0300 
1906-0301 
1906-0303 
1906-0304 
1906-0305 
1906-0306 
1906-0307 
1906-0308 
1906-0309 
1906-0312 
1906-0315 
1906-0320 
1906-0321 
1906-0324 
1906-0325 
1906-0329 
1906-0331 
1906-0332 
1906-0334 
1906-0335 
1906-0336 
1906-0337 
1906-0338 
1906-0339 
1906-0343 
1906-0344 
1906-0348 
1906-0349 
1906-0351 
1906-0352 
1906-0355 
1906-0356 
1906-0357 
1906-0358 
1906-0359 
1906-0360 
1906-0362 
1906-0363 
1906-0364 
1906-0365 
1906-0366 
1906-0367 
1906-0368 
1906-0369 
1906-0372 
1906-0373 
1906-0374 
1906-0375 
1906-0377 
1906-0378 
1906-0381 
1906-0382 
1906-0383 
1906-0384 
1906-0385 
1906-0386 
1906-0387 
1906-0388 
1906-0389 
1906-0390 
1906-0391 
1910-0002 
1910-0003 
1910-0004 
1910-0014 
1910-0023 
1910-0024 
1910-0025 
1910-0031 
1910-0033 
1910-0041 
1911-0001 
1912-0002 
1912-0006 
1912-0007 
1912-0009 
1912-0014 
1912-0018 


Mfr. 


02713 
02788 
02037 
05088 
02037 
02037 
02037 
00746 
02865 
02713 
03334 
02037 
03038 
02713 
05088 
03334 
000k6 
02713 
02713 
02037 
02713 
05088 
02037 
02237 
06121 
02037 
02237 
02883 
02037 
06121 
06121 
02237 
02037 
02037 
03334 
02037 
02237 
o4soh 
02037 
o4soh 
o4so4 
02037 
02037 
02062 
o4504 
o4504 
02237 
02237 
02037 
04504 
03038 
04078 
03334 
o4504 
02037 
11699 
02537 
05131 
02037 
03038 
02037 
12810 
02037 
04200 
02037 
04504 
01698 
01698 
00046 
03406 
02037 
o4504 
03038 
12810 
02682 
02682 
06418 
02682 
02682 
02682 
02682 
02682 
02682 
01921 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01352 


Desc. 


DFO1 
MAYE202L 
MBR2035CT 
vM28x 
MBAW56 
MBAV99 
MBR2545cCT 
DAN601 
DMF 5848 
FEP16GT-3 
BYV32-150 
MMBD7000 
1KAB60 
$B1660 
VHE2404 
BAV99 
UES2603 
KBPC -W35-06 
DFO6M 
MBR20045cT 
FEN16CT7 
VI84UuB 
MAD130P 
FSA3237P 
BAS 40-04 
MUR1620CT 
FSA2565P 
DPAD10 
MUR3020PT 
BAS70-04 
BAS4O-06 
FDS01503 
MBAVT4s 
MBAV70 
BAS56 
MUR1620CT OPTION TO0220-C 
FSA2509P 
KBU8B 
MAD1108P 
KBPC35-02 
KBPC602 
MDA202G 
MURD610CT 
QSCH-8809 
KBPC108 
FEP16BT 
FDS01203 
FDSO1505 
MBR3045PT 
RDFO6M 
1OJTF10 
L6210 
BAS31 
KBLO8 
MBRD650CT 
CBR10F-010P 
MB106 
PD60 
MUR1640cT 
60CDQ0K5 
MMAD1107 
BR102 
MMAD130 
TND907 
MMAD1108 
RKBPC35-04 
SN74S1050D 
SN74S1053D 
usDuSuSC 
FDS0O1703 
MSD6101 
KBPC3506 
35MB60A 
MB351 é 
1N38B 
1N55A4 
1N90 
1N277 
1N270 
1N191 
1N995 
1IN34A 
1N279 
1N2326 
1N91 
1N3716 
1N3718 
1N3714 
1N3712 
1N3720 
SMTD-636 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


JEDEC Mfr. HPP/N JEDEC Mfr. HP P/N JEDEC Mfr. HPP/N 

MMBFJ310T1 02037 1855-0764 1N3289 01973 1901-0307 1N5230( SELECTED) 02037 1902-1426 
- WM6 . 22210 02037 1902-1430 1N3289R 01973 1901-0308 1N5243(SELECTED) 02037 1902-1408 
.4M8. 221 02037 1902-0994 1N3337A 02037 1902-1578 1N5244 SELECTED 02037 1902-1400 
1.5KE120¢ 03287 1901-1207 1N3491 02037 1901-0406 1N5248 SELECTED 02037 1902-1399 
4.5KE15A 03287 1901-0917 1N3491R 02037 1901-0343 1N5253B 02037 1902-1579 
1.5KE160A 02037 1901-1307 IN3492 02037 1901-0424 1N5256 (SELECTED) 02037 1902-1392 
1.5KE18CA 10881 1902-1404 1N3494 02037 1901-0426 1N5263B 02037 1902-1576 
1.5KE250CA 11708 1902-1529 IN3KA 02682 1910-0031 1N5274A 02037 1902-14h0 
1.5KE39 03287 1901-1205 1N3563 01921 1901-07h2 1N5283 02037 1901-0758 
1.5KE39C 03287 1901-1206 1N3595 00046 1901-0376 1N5284 02037 1901-0846 
1.5KE7.5C 03287 1902-0993 1N3595 000k6 1901-1195 1N5285 02037 1901-0954 
1.5KE91C 03287 1902-1537 IN3644 02664 1901-0752 1N5297 02037 1901-0869 
1.5SE18¢ 02526 1902-0976 1N3662 02037 1901-0432 1N5305 02037 1902-0526 
LOOJBUL 03038 1906-0274 1N3712 01973 1912-0009 1N5312 02037 1902-0627 
10JTF1i0 03038 1906-0363 1N3714 01973 1912-0007 1N5333BRL 02037 1902-1509 
10L200 02158 1901-1329 1N3716 01973 1912-0002 1N5334BRL 02037 1902-1515 
1OTQOL5 03038 1901-1136 1N3718 01973 1912-0006 1N5334D 02037 1902-1518 
11DQ10 03038 1901-1336 1N3720 01973 1912-0014 1N5335B 02037 1902-1396 
126911-001 05027 1901-1299 1N3881 02037 1901-0756 1N5336B 02037 1902-0996 
12CTQ0kO 03038 1906-0269 1N3889 02037 1901-0791 1N5338A 02037 1902-1423 
16MQ4O (SEL) 06078 1901-0990 1N3889R 06563 1901-0511 1N5338B 02037 1902-1291 
16MQ60 (SEL) 03038 1901-1153 1N3890 02037 1901-0672 1N5340B 02037 1902-0522 
1GG2 -4032 10743 1855-0663 2N3890R 02037 1901-0684 1N5341B 11708 1902-1380 
1KAB60 03038 1906-0299 1N3891 02037 1901-0717 1N5342B 02037 1902-1286 
1M120Z85 02037 1902-0931 1N3891R 02037 1901-0774 1N5345B 02037 1902-0920 
1N1084 03038 1901-0004 1N3893 02037 1901-0890 1N5348B 02037 1902-1278 
1N1116 02037 1901-0060 1N3899R 02037 1901-0678 1N5348BRL 02037 1902-1575 
1N1183A 06121 1901-0315 1N38B 02682 1910-0002 1N5349 02037 1902-0927 
1N11834R 02086 1901-0316 1N3900 02037 1901-0671 1N5351B 02037 1902-0631 
1N118LA 02086 1901-0317 1N3911 02037 1901-1333 1N5352 02037 1902-0977 
ANL18U4AR 02086 1901-0318 1N3912 o00okh6 1901-0888 1N5354B 02037 1902-0632 
1N1186AR 02086 1901-0319 1N3958 01973 1901-0478 1N5355B 02037 1902-130 
1N1187A 02086 1901-0320 - 1N3996A 02037 1902-1226 1N5355B 02037 1902-1346 
1N1187AR 02086 1901-0321 1N3997RA 02037 1902-1232 1N5357B 02037 1902-1259 
1N1200A 01921 1901-0002 1N3998RA 02037 1902-1217 1N5358B 02037 1902-1288 
1N1206A 01921 1901-0314 1N3998RA 02037 1902-1434 1N5359B 02037 1902-1425 
1N1344 02086 1901-0019 1N4002 02086 1901-0704 1N5362B 02037 1902-1498 
1N1347A 01973 1901-0309 1N4003 02037 1901-1203 1N5365A 02037 1902-0549 
1N1513 02688 1902-0086 41NhO0Ok 01698 1901-0743 1N5366B 02037 1902-1000 
1N1581 01991 1901-0138 1NLOOLG OhL86 1901-0731 1N5367B 02037 1902-1510 
1N1596A 02037 1902-0082 1N4006 02037 1901-1280 1N5368B 02037 1902-1536 
1N1597A 06563 1902-0039 1N4007 02237 1901-0732 1N5370B 02037 1902-0933 
1N1604A 06563 1902-1199 1N4007 02713 1901-0849 1N5372B 02037 1902-1292 
1N1763 01921 1901-0126 1N4099 02037 1902-0245 1N5373A 02037 1902-1402 
1N1764 04550 1901-0131 1N4103 02037 1902-1172 1N5373B 02037 1902-0995 
1N191 02682 1910-0024 1Nb148 00046 1901-0040 1N5378B 02037 1992-1394 
1N2148 04583 1901-0398 1N4148 00046 1901-0044 1N5380B 02037 1902-0934 
1N2158 01973 1901-0305 INU1LYB 00046 1901-0081 1N5381B 02037 1902-1432 
1N2158R 01973 1901-0306 1N4148 00CK6 1901-0461 1N5388B 02037 1902-1486 
1N21B 02788 1900-0001 1N4150 04486 1901-0039 1N5393 01921 1901-0838 
1N21BMR 01250 1900-0010 1N4150 00046 1901-0050 1N5395 00046 1901-0053 
1N21E 02865 1900-0017 1N4150 02763 1901-1098 1N540 94550 1901-0010 
1N22h2 05131 1901-0151 1N4154 04550 1901-1052 1N5406 02713 1901-0759 
1N2326 01921 1910-0041 1N4156 01973 1901-0463 1N5408 02713 1901-1123 
iN23B 01250 1900-0012 1N415C 02788 1900-0015 1N5418 00046 1901-0790 
1N23C 02788 1900-0018 1N416B 02788 1900-0006 1N5524C 02037 1902-1387 
1N250C 01973 1901-0310 1N416BM 02788 1900-0011 1N5524D 02037 1902-0528 
1N2525 02037 1901-0057 INYRAB 02237 1901-1200 1N5525C 02037 1902-1260 
1N253 01991 1901-0013 1N4530 01973 1901-0370 IN5525C 02037 1902-1384 
1N2565 04583 3902-0383 1N4531 01698 1901-1015 1N5553 02664 1901-0750 
1N26SP 02788 1900-0007 1N4551A 02037 1902-1571 1N5554 02664 1901-0751 
1N270 02662 1910-0023 IN4S57A 02037 1902-1338 1N55A 02682 1910-0003 
1N277 02682 1910-0014 1N4561A 02037 1902-1297 1N5623 02664 1901-1103 
1N279 02682 1910-0033 INLSTLA 02037 1902-1411 1N5626 04550 1901-1133 
1N2805A 02037 1902-1427 1N4577 02803 1902-0991 IN5641A 02526 1901-0983 
1N2835A 02037 1902-1401 1N4603 02865 1900-0016 1N5651A 02526 1901-0982 
1N2835RA 02037 1902-1439 1N4606 COTHE 1901-1296 1N5653A 02526 1301-0981 
IN2972A 02037 1902-0909 1N4607 OCO4G 1901-0041 1N5711 O4078 1900-0233 
1N2979B 02037 1902-0643 1N4607 CO0OkG& 1901-0620 1N5802 00046 1901-0952 
1N2979RB 02037 1902-1205 1N4608 01973 1901-0894 1N5812 03627 1901-0765 
iN2984URB 02037 1902-0910 1N4621 | 01691 1902-0983 1N5817 02037 1901-0868 
1N2986B 02037 1902-0156 1Nh626 04507 1902-1407 1N5817 (RELAXED) 02037 1901-1080 
1N2989B 02037 1902-1409 1N4683 02037 1902-1391 1N5818 02037 1901-0734 
1N2991 02037 1902-0987 1N4697 02037 1902-1388 1N5819RL 02037 1901-1128 
1N2992RB 02037 1902-0021 © 1N4719 02037 1901-0409 1N5821 02037 1901-0782 
1N2997RB 02037 1902-0645 1N4720 02037 1902-0410 1N5823 02037 1901-0726 
1N2999A 02037 1902-0028 1N4721 02037 1901-0164 1N5827 02037 1901-0834 
1N3001B 02037 1902-0998 1N4722 02037 1901-0412 IN584U7A 02037 1902-0640 
1N3003B 02037 1902-0088 1N4723 02037 1901-0414 1N5851B 02634 1902-1332 
1N3004B 02037 1902-0089 1INN725 02037 1901-0493 1N5857B 04200 1902-1323 
AN3004RA 02037 1902-0178 INN742A 02037 1902-1342 1N5908 02526 1902-0939 
1N3008B 02037 1902-0035 1N4750A 02037 1902-0085 1N5927 02037 1902-0924 
1N3028B 02037 1902-0030 1N4753ARL C2037 1902-1356 1N5944B 02037 1902-1438 
1N3064 02237 1901-0038 INK 761A 02037 1902-1577 1N5949B 02037 1902-1493 
1N3070 000k6 1901-0519 INL934 02037 1901-0693 1N5953B 02713 1902-1481 
1N3154 02037 1902-0788 1N4936 02713 1901-1065 1N5954B 02713 1902-1482 
1N3208 02037 1901-0421 1N4937 02037 1901-0831 1N5987D 02688 1902-1495 
1N3209 02037 1901-0032 1N4937 SELECTED 02037 1901-1248 1N5993B 02037 1902-1506 
1N3209R 02037 1901-0346 1N5000 02037 1901-0775 1N6021B 02037 1902-1507 
1N3210 02037 1901-0048 1N5002 02037 1901-0492 1N6074 02664 1901-0786 
1N3212 02037 1901-0423 1N5002R 02037 1901-0843 1N6096 01691 1901-0833 
1N3260R 01973 1901-0311 1N5003 02037 1901-0494 1N625 02763 1901-0071 
1N3262 01973 1901-0312 1N5061 04550 1901-1172 1N6267A 02037 1901-1292 
1N3262R 01973 1901-0313 1N5228 (SEL) 02037 1902-1566 1N6270A 02037 1902-0986 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


JEDEC ; Mfr. HP P/N JEDEC Mfr. HPP/N JEDEC Mfr. HPP/N 

1N6273A 02037 1902-1397 2N2647 04550 1855-0027 2N3824 01698 1855-0224 
1N6278A 02037 1901-1319 2N2857 01921 1854-0048 2N3855A 01973 1854-0057 
1N628 01991 1901-0058 2N2857 01921 1854-0323 2N3866 01921 1854-0233 
1N628CAC 02037 1901-1331 2Nn2869 01921 1850-0126 2N3866A 02037 1854-0784 
1N6283A 02037 1902-1410 2N2895 02037 1854-0527 2N3867 02037 1853-0482 
1N6291AC 02037 1901-1330 2N2896 02037 1854-0748 2N3879 01921 1854-0476 
1N6377 02037 1902-1516 2N2904 01698 1853-0013 2N388A 01698 1851-0024 
1N645 000kK6 1901-0025 2N2904A 02037 1853-0012 2N390h 02037 1854-0215 
1N645 000kKE §=1901-0033 2N2905A 02037 1853-0314 2N3904 02037 1854-1028 
1N645 00046 1901-0537 2N2907 02037 1853-0205 2N3904 02037 1854-1062 
1N647 01698 1901-0129 2N2907A 02682 1853-0281 2N3904 02037 1854-1084 
1N647 - Q00hK6 1901-0356 2N2907A (SELECTED) 02037 1853-0571 2N3904 03406 1854-1110 
1N660 01698 1901-0132 2N2913 02037 1854-03h9 2N3904 CHIP 02037 1854-0770 
1N662 03447 1901-0144 2N2920 02237 1854-0792 2N3904 (SEL) 02037 1854-1177 
1N74U6 : 02037 1902-0095 2N2925 01973 1854-0066 2N3904-STYLE D 02037 1854-1232 
1N751A 02237 1902-0041 2N29N6A 01698 1853-0322 2N3904RLRA2 02037 1854-1048 
1N751A(SELECTED ) 02037 1902-1405 _ 2N2972 02037 1854-0411 283905 02037 1853-0292 
1N751D 02037 1902-1594 2N2996 01698 1850-0172 2N3906 (SEL) 02037 1853-0036 
IN754 02037 1902-0003 2N3013 06338 1854-0267 2N3906(SEL) 02037 1853-0563 
1N76 02865 1900-0004 2N3014 02037 1854-0842 2N3906 (SEL) 02037 1853-0659 
1N76A 01250 1900-0020 2N3019 02037 1854-0263 2N3906-STYLE D 02037 1853-0707 
1N821 02037 1902-0761 2N3053 01921 1854-0667 2N3922 02763 1855-0038 
1N821D 02037 1902-1398 2N3053LV 24h9 03334 1854-0090 2N3933 03406 1854-0238 
1N823 01991 1902-0033 2N3053S 01921 1854-0039 2N3955 03406 1855-0207 
1N825 02037 1902-0686 2N3054 01921 1854-0072 2N3959 02037 1854-0220 
1N825 02037 1902-0777 2N3054 01921 1854-0590 2N3966 02883 1855-0286 
1N827 02037 1902-0680 2N3055 01921 1854-0063 283993 02037 1855-0387 
1N829 02037 1902-0625 2N313% 02037 1853-0006 2N3994 02037 1855-0789 
1N831 02788 1900-0019 2N3227 02037 1854-0260 2N4028 02237 1853-0206 
1N90 06418 1910-0004 2N3232 02037 1854-0084 2n4032 02237 1853-0320 
1N91 01973 1911-0001 2N3250 02037 1853-0008 2N4033 01698 1853-0422 
1N914 01698 1901-0710 2N3250 02037 1853-0287 2N4034% 02237 1853-0072 
1N914B 03406 1901-1340 2N3251 02037 1853-0007 2N4035 02237 1853-0258 
1N935 02037 1902-0772 2N3262 01921 1854-0242 2N4036 01921 1853-0045 
1N936 02037 1902-0785 2N3302 02237 1854-0278 2NX036 02037 1853-0590 
1N937 02037 1902-0786 2N330% 02237 1853-0014 2N4037 01921 1853-0051 
1N938 02037 1902-0787 2N3330 01698 1855-0393 2Nuoky 03191 1854-0248 
1N941 02037 1902-0018 2N335 01973 1854-0026 2N4Ok6 02237 1854-0478 
1N942 02037 1902-0791 2N3382 03714 1855-0340 2RuOLA 06632 1850-0062 
1N944 02037 1902-0793 2N3391 01973 1854-0033 2n4092 02037 1855-0371 
1N964B SELECTED 02037 1902-1554 2N3392 04550 1854-0098 2N4117 02883 1855-0208 
1N989B 02037 1902-0796 2N3393 01973 1854-0218 2NULITA 02883 1855-0305 
1N992B 02037 1902-0795 2N3415 04550 1854-0093 2N4119A 03406 1855-0h63 
1N995 02682 1910-0025 2N3417 04200 1854-1180 2N4126 02037 1853-0685 
1NC4740A 02037 1902-0925 2N3436 02763 1855-0005 2N4209 02037 1853-0405 
1SMB5918B 02037 1902-1583 2N3439 01921 1854-0079 2N4233A 02037 1854-0600 
188135 00746 1901-1117 2N3440 01921 1854-0234 2N4236 02037 1853-0213 
188153 00039 1901-1166 2N34K1 01921 1854-0216 2N4237 02037 1854-0556 
20FQO40 03038 1901-0892 2N3442 03171 1854-1147 2N4239 02037 1854-0361 
250JB4L 03038 1906-0225 2N3442 01921 1854-0217 2N4240 01921 1854-0311 
25D786 00746 1854-0991 2N3467 03406 1853-0399 2N4258 02237 1853-0081 
29C 01921 1854-0644 2N3468 02037 1853-0574 2N4261 02037 1853-0686 
203906 02037 1853-0614 2N3478 01921 1854-0325 2N4264 02037 1854-1186 
2N1131 01698 1853-0019 2N3494 02037 1853-0071 2N4338 02883 1855-0341 
2N1183 01921 1850-0064 2N3501 (SEL) 02037 1854-0813 2N4342 02237 1855-0056 
2N1306 01698 1851-0025 2N3553 01921 1854-0308 2N4348 01921 1854-0382 
2N1307 01698 1850-0173 2N3563 02237 1854-0418 2N4351 02037 1855-0380 
2N1308 01698 1851-0037 2N3583 01921 1854-0282 2N4352 02037 1855-0309 
2N1309 01698 1850-0151 2N3585 01921 1854-0643 2N4360 02237 1855-0052 
2N1358 05840 1850-0150 2N3633 01991 1854-0315 2N438h 02634 1854-0226 
2N1377 01698 1850-0170 2N3634 02037 1853-0028 2N4384 CHIP 03406 1854-0771 
2N1482 01921 1854-0214 2N3635 02037 1853-0462 2nN4392 02883 1855-0420 
2N1499A 03571 1850-0093 2N3637 02037 1853-0675 2N4391 02883 1855-0630 
2N1523 05840 1850-0194 2N3638 02037 1853-0638 2N4391 (CHIP) 02883 1855-0653 
2N1671A 01973 1855-0001 2N3640RLRAL 02037 1853-0665 2N4392 02037 1655-0386 
2N1671B 01973 1855-0021 2N 3646 02237 1854-0432 2N4%392 02037 1855-0829 
2N1671C 01973 1855-0077 2N3663 01973 1854-0219 2N4393 02883 1855-0414 
2N1701 01921 1854-0062 2N3685 03714 1855-0430 2N4398 02037 1853-0310 
2N1701 01921 1854-0613 2N3703 01698 1853-0023 2N4398 02037 1853-0421 
2N1760 02783 1850-006 2N3713 02037 1854-0252 2enhho1 02037 1854-0467 
2N2060 02037 1854-0761 2N3714 02037 1854-1018 2N4401 02037 1854-0832 
2N2102 01921 1854-0067 2N3715 02037 1854-0264 2N4401 02037 1854-1039 
2N219h 01698 1854-0281 2N3725 01698 1854-0547 2nN4401 02037 1854-1126 
2N2218 02037 1854-0053 2N3725A 01698 1854-0687 2N4403 02037 1853-0271 
2N2218A 02037 1854-0013 2N3737 02037 1854-0988 2@Nh403 02037 1853-0419 
2N2219A 02037 1854-0637 2N3739 02037 1854-0324 2N4403 02037 1853-0565 
2N2221 02037 1854-0032 2N3740 02037 1853-0052 2N4405 02037 1853-0650 
2N2221A 02037 185h4-12h5 2N3741 02037 1853-0392 2N4410 02037 1854-0365 
2N2222 02037 1854-0210 2N3762 02037 1853-0429 2N4416 01698 1855-0327 
2N2222A 02682 1854-0477 2N3766 02037 1854-0259 2NYI6A 02037 1855-0276 
2N2223 02037 1854-0014 2N37721 01921 1854-0313 2NGH16A CHIP 02037 1855-0256 
2N2369 02237 i854-0030 2N3771 01921 1854-0566 2N4428 02037 1854-0851 
2N2369A 02037 1854-0809 2N3771 01921 1854-1124 2N4853 02037 1855-0099 
2N2405 01921 1854-0352 2N3772 01921 1854-0519 2N4857 03406 1855-0244 
2N2430 03334 1851-0041 2N3772 (SEL) 02037 1854-1051 2N4860 02037 1855-0632 
2N2432A 01698 1854-0557 2N3773 01921 1854-0733 2N4891 01698 1855-0065 
2N2483 02237 1854-0304 2N3789 02037 1853-0031 2N4900 02037 1853-0323 
2N2501 02037 1854-0211 2N3791 02037 1853-0059 2N4902 02037 1853-0223 
2N2538 01698 1854-0213 2N3792 02037 1853-0311 2N4912 02037 1854-0399 
2N2540 02037 1854-0786 2N3799 02037 1853-0360 2N4917 02237 1853-0089 
2N2552 01698 1850-0181 2N3799 01698 1853-0451 2N4917 02237 1853-0597 
2N2556 01698 1850-0076 2N3808 02037 1853-0594 2N4917 02237 1853-0640 
2N2608 03406 1855-0297 2N3809 02037 1853-0269 2N4917-J252Z 03406 1853-0708 


2N2646 04550 1855-0010 2N3811 02037 1853-0673 2N4918 02037 1853-0084 


JEDEC 


2N4u919 
2nk920 
enkg22 
2N4923 
2N4959 
2N4966 
2N5039 
2N5070 
2N5087 
2N5088 
2N5088 
2N5088 
2N508A 
2N5105 
2N5109 
2N5114 
2N5115 
2N5115(SEL) 
2N5116 
2N5116 
2N5179 
2N5179 
2N5179 (SEL) 
2N5179(SEL) 
2N5189 
2N5191 
2N5192 
2N5193 
2N5194 
2N5198 
2N5210 
2N5217 
2N5239 
2N5245 
2N5245 (SEL) 
2N5246 
2N5247 
2N5262 
2N5266 
2N5268 
2N5294 
285301 
2N5320 
2N5333 
2N5396 
2N5397 
2N5397 
2N5400 
2N5401 
2N5415 
2N5415 
2NS416 
2N5416 (SEL) 
2NS427 
2Nn5h28 
2n5428 
2N5429 
2N5432 
2N5461 
2N547L 
2N5485 (SEL) 
2N5486 
2N5519 
2N5544 
2N5551 
285556 
2N5565 
2N5578 
2N5583 
2N5679 
2N5681 
2N568% 
2N5771 
2N5836 
25840 
2N5875 
2N5876 
2N5877 
2N5878 
2N5880 
2N5880 
2N5883 
2N5884 
2N5885 
2N5886 
2N5905 
2N5911/D 
2N5912 
2N5912 
2N5912CHP 
2N5943 
2N5943 (SEL) 
2n5949 
2N5954 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01921 
01921 
03406 
02037 
03406 
02037 
01979 
03334 
01921 
02883 
02883 
03406 
03714 
03406 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
02037 
03776 
01921 
02037 
02037 
01698 
03406 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01698 
02763 
03406 
03406 
02037 
02037 
01921 
03334 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
02569 
02037 
02883 
02883 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
03714 
03406 
03285 
02883 
02037 
02037 
03406 
01921 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


HP P/N 


1853-0222 
1853-0204 
1854-0389 
1854-0347 
1853-0430 
1854-0397 
1854-0762 
1854-0386 
1853-0086 
1854-0392 
1854-1040 
1854-1207 
1850-0154 
1855-0322 
1854-0378 
1855-0422 
1855-0402 
1855-0540 
1855-0278 
1855-04213 
1854-0345 
1854-0431 
1854-0994 
1854-1043 
1854-0570 
1854-0368 
1854-0453 
1853-0236 
1853-0212 
1855-0301 
1854-0409 
1854-0286 
1854-1085 
1855-0688 
1855-0690 
1855-0285 
1855-0257 
1854-0363 
1855-0721 
1855-0277 
1854-0370 
1854-0398 
1854-0999 
1853-0349 
1855-0283 
1855-0259 
1855-0498 
1853-0457 
1853-0264 
1853-022h 
1853-0493 
1853-0221 
1853-0576 
1854-0758 
1854-0596 
1854-0766 
1854-0586 
1855-0292 
1855-0689 
1855-0379 
1855-0096 
1855-0255 
1855-0398 
1855-0071 
1854-0474 
1855-0288 
1855-0232 
1854-0708 
1853-0293 
1853-0585 
1854-1062 
1853-0428 
1853-0540 
1854-1129 
1854-0751 
1853-0305 
1853-0344 
1854-0518 
1854-0743 
1853-0053 
1853-0407 
1853-0425 
1853-0340 
1854-0679 
1854-0697 
1855-0400 
1855-0661 
1855-0213 
1855-0507 
1855-0669 
1854-0597 
1854-1007 
1855-0258 
1853-0277 


JEDEC 


2N5956 
2N5963 


2N5986 (SELECTED ) 


2N6027 
2nN6028 
2N6049 
2N6051 
2N6053 
2N6055 
2N6056 
2N6057 
2N6107 


2N6107 (SEL) 


2N6109 
2N6124 
2N6211 
2N6213 
2N6248 
2N6254 
2N6258 
2N6259 
2N6259 
2N6261 
2N6282 
2N6289 
2N6290 
2nN6292 
2N6292 
2N6294 
2N6296 
2N6296 
2N6298 
2N6300 
2N6305 
2N6306 
2N6306 
2N6308 
2N6315 
2N6317 
2N6331 
2N6338 
2N6339 
2N6340 
2N6354 
2N6420 
2N6423 
2N6L29A 
2N6437 
2N6474 
2N6476 
2N6477 
2N6488 
2N6L89 
2N6490 
2N6491 
2N6497 
2N6499 
2N6520 
2N6545 
2N6554 
2N6584 
2N6609 
2nN6658 
2N6659 
2N6659 
2N6660 
2N6667 
2N6678 
2N6709 
2N6741 
2N6837 
2N7000 
2N7000 
2N7002 
2N708 
2N709 
2N730 
2N779A 
ONTT9A 
2nN834 
2N835 
2N918 
2N964 
2N976 
28A1151 
28A1186 
28A1220 
2SA1226 
2SA1227 
2SA1227A 
2SA1302 
2SA812 
2SA985 
2SB1007 


Mfr. 


02037 
02237 
02037 
04550 
04550 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
02037 
01921 
11981 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
02037 
02883 
02037 
02883 
02883 
02037 
01921 
10881 
02062 
02037 
02883 
02037 
02883 
02237 
02037 
01698 
01979 
06632 
02037 
02037 
02237 
06632 
01979 
00039 
10646 
00039 
00039 
00039 
00039 
06354 
03334 
00039 


00746: 


HP P/N 


1853-0303 
1854-0548 
1853-0378 
1855-0314 
1855-0346 
1853-0413 
1853-0391 
1853-0351 
1854-0611 
1854-0774 
1854-0669 
1853-0371 
1853-0667 
1853-0469 
1853-0661 
1853-0328 
1853-0670 
1853-0439 
1854-0755 
1854-0576 
1854-0577 
1854-1133 
1854-0738 
1854-0671 
1854-0837 
1854-0881 
1854-0765 
1854-0917 
1854-0698 
1853-0383 
1854-0662 
1853-0617 
1854-0648 
1854-0785 
1854-0623 
1854-0767 
1854-0624 
1854-0756 
1853-0418 
1853-0381 
1854-0741 
1854-0746 
1854-1145 
1854-0715 
1853-0548 
1853-0414 
1854-0831 
1853-0526 
1854-0727 
1853-0406 
1854-0737 
1854-088 
1853-0365 
1853-0478 
1853-0542 
1854-0839 
1854-0889 
1853-0437 
1854-0787 
1853-0558 
1854-0848 
1853-0487 
1855-0293 
1855-0251 
1855-0614 
1855-0575 
1853-0666 
1854-0871 
1853-0573 
1854-0971 
1854-1122 
1855-0667 
1855-0727 
1855-0734 
1854-0005 
1854-0009 
1854-0289 
1850-0075 
1850-0441 
1854-0010 
1854-0011 
1854-0021 
1850-0099 
1850-0137 
1853-0624 
1853-0710 
1853-0629 
1853-0588 
1853-0632 
1853-0622 
1853-0621 
1853-0636 
1853-0633 
1853-0674 


JEDEC 


2S5B737 
2SB965 
2801623 
28C2275 
28C2334 


28c2k29 {SEL) 


2S8C2690 
28C2718 
2SC2876 
28C2878 
28C2987 
2SC298TA 
28C3281 
28D1288 
28D1378 
2SD786 
2SK523 
2SK533 
2SK680-T1 
35821E 
35MB60A 
3105 
3N128 
3N138 
3N163 
3N172 
3N190 
3N190 
3N215 
3N91 
3SF1 
3SF2 
40250 
40313 
4o3h6 
40394 
40673 
40831 
40852 


4YOHFL100805 


40HQ030 
5082-0001 
5082-0001 
5082-0001 
5082-0007 
5082-0009 
5082-0030 
5082-009 
5082-0830 
5082-1001 
5082-1006 
5082-2272 
5082-2279 
5082-2370 
5082-2755 
5082-2794 
5082-2800 
5082-2804 
5082-2805 
5082-2810 
5082-2826 
5082-2826 
5082-2830 
5082-2830 
5082-2831 
5082-2831 
5082-2835 
5082-3042 
5082-3080 
5082-3140 
5082-3141 
5082-3900 
5082-5232 
5082-5414 
5082-5507 
5082-5509 
5082-5541 
5082-5580 
50L200 
50SQ080 
SKP5.0A 
SKPT5A 
5M17ZS2 
5M18ZS2 
5M23ZS2 
5M28ZS2 
5M302S2 
60CDQ045 
673-2 
698-1 
72006 
80SQ030 
95-4uge 
A11ha 


SELECTED 


SELECTED 


SELECTED 


Mfr. 
007K6 


00039" 


03334 
00039 
00039 
06344 
00039 
60039 
06354 
06354 
00039 
00039 
06354 
00039 
OO7ThE 
0O7HE 
00039 
00039 
00039 
02062 
03038 
02664 
01921 
01921 
02883 
03714 
03714 
03714 
01698 
02634 
02664 
02664 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03038 
03038 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02158 
03038 
03287 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03038 
00046 
000K6 
04550 
03038 
03038 
01973 


HP P/N 


1853-0550 
1853-0631 
1854-1132 
1854-1119 
1854-0860 
1854-0940 
1854-1115 
31854-1112 
1854-1003 
1854-1041 
1854-1118 
1854-1113 
1854-1117 
1853-0630 
1854-1187 
1854-1136 
1855-0570 
1855-0571 
1855-0806 
1854-0769 
1906-0390 
1901-0699 
1855-0306 
1855-0332 
1855-0432 
1855-0323 
1855-0279 
1855-0396 
1855-0250 
1853-0057 
1901-0674 
1901-0988 
1854-0224 
1854-0383 
1854-0095 
1853-0087 
1855-0534 
1853-0342 
1854-0617 
1901-1316 
1901-0859 
1901-0881 
1900-0093 
1900-0057 
1901-0169 
1900-0060 
1900-0066 
1900-0025 
1901-1193 
1901-1289 
1901-1232 
1906-0252 
1900-0231 
1906-0234 
1901-0920 
1900-0088 
1900-0089 
1906-0204 
1901-0545 
1901-1131 
1906-0082 
1900-0069 
1906-0210 
1900-0079 
1900-0083 
1900-0087 
1901-1085 
1901-1119 
1901-0639 
1900-0099 
1900-0228 
1901-0875 
1901-0747 
1901-0517 
1901-0385 
1901-0518 
1901-1068 
1901-1097 
1901-0738 
1901-1267 
1901-1211 
1901-1284 
1902-0918 
1902-0919 
1902-0981 
1902-0982 
1902-0980 
1906-0374 
1906-0035 
1906-0090 
1853-0479 
1901-0921 
1906-0250 
1901-0690 








ALUN 
ALMP 
A1SA 
A15BX107 
AL5F 

A211 
A2S097 
A2S832 
A2X1501 
A2K2118 
A3604 
A400(SEL) 
AuO 
A4S021 SELECTED 
AUX665 
A5S092 SELECTED 
A5T4260 
A5X10h6 
AD814 
AD821 (SPEC) 
AT-41400 
AT-41435-5 
AT-60586 
AT-8160 
ATF - 20135 
BA220 
BALS2 
BAMS83 

BAL Th 
BARK2 

BAS 40-04 
BAS 40-05 
BAS16 
BAS17 
BAS19 
BAS31 
BAS4O 
BASHO-06 
BASYS5 
BASS6 
BAS70-04 
BAT17 
BATS4 
BATS83 
BAT85 
BAV1O SELECTED 
BAV23S 
BAV70 
BAV74 SELECTED 
BAV99 
BAW78B 
BC321C-18 
BchiSC 
BC636 
BCF70 
BCW65C 
BCX18 
BCX20 
BCX53AH 
BCX56BR 
BCY 57/LV2345 
BD139 
BD140 
BD415 
BD416 
BD435 
BF258 
BF511 
BF569 
BF980 
BFQ-32 
BFQ19 
BFQ23C 
BFQ34 
BFQ51 
BFQ65 

BFR 36 
BFR9O 
BFR9O 
BFR91 
BFR91A 
BFR92 
BFR92 (SELECTED) 
BFR92R 
BFR93 
BFR93A 


Mfr. 


04550 
04550 
01973 
04550 
01973 
01973 
01973 
04550 
01973 
01973 
01973 
11981 
04550 
03334 
04507 
04507 
O4S07 
04507 
03334 
03334 
03334 
02865 
O4507 
04507 
01698 
04507 
03285 
03285 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03334 
03334 
03334 
10881 
11708 
06121 
06121 
02237 
03334 
03334 
03334 
06121 
06121 
03334 
03334 
06121 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
06121 
02237 
06121 
02037 
03334 
02037 
10881 
10881 
03334 
03334 
03334 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
01698 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
05946 
03334 
03334 
03334 
06592 
03334 
11021 
03334 
03334 
10881 
03334 
03334 
03334 
06121 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


HP P/N 


1901-1092 
1901-0696 
1901-0691 
1901-1091 
1901-0879 
1901-0327 
1901-0328 
1901-0329 
1901-0330 
1901-0532 
1901~0673 
1901-0968 
1901-0754 
1854-0435 
1901-0531 
1900-0092 
1901-1107 
1900-0043 
1854-1164 
1854-1120 
1853-0553 
1901-1132 
1900-0034 
1900-0036 
1853-0404 
1900-00h2 
1854-0619 
1858-0036 
1854-1144 
1854-1067 
1854-1209 
1855-0720 
1855-0808 
1901-0022 
1901-1253 
1901-1134 
1901-1114 
1901-1254 
1906-0320 
1901-1264 
1901-1227 
1902-1556 
1901-1150 
1906-0365 
1901-1305 
1906-0332 
1901-1344 
1906-0337 
1906-0331 
1901-1151 
1901-1320 
1901-1279 
1901-1183 
1901-1164 
1901-1269 
1901-1144 
1901-1224 
1906-0303 
1901-1345 
1853-0366 
1853-0703 
1853-0692 
1853-0599 
1854-1150 
1853-0545 
1854-0987 
1853-0691 
1854-1208 
1854-0307 
1854-0805 
1853-0690 
1854-1004 
1853-0557 
1854-1121 
1854-0621 
1855-0807 
1853-0611 
1855-0666 
1853-0527 
1854-1054 
1853-0672 
1854-0942 
1853-0544 
1854-1234 
1854-0868 
1854-0591 
1854-0716 
1854-0632 
1854-1050 
1854-0986 
1854-1045 
1854-1247 
1854-1055 
1854-1217 


JEDEC 


BFR93R 
BFR94 
BFR95 
BFR96 
BFRC9O 
BFTME 
BFT92 
BFT92R 
BFT93 
BFT93 
BFX89 
BFY90 
BR102 
BS170 
BS170 
BSR33 
BSR43 
BSR60 
BSS123 
BSS84 
BSS87 
BSS88 
BST16 
BST39 
BST82 
BULOG 
BUL26 
BU505 
BU508A 
BU8O7 
BUK456-800A 
BUS-12A 
BUS11 
BUS11A 
BUS12 
BUW11A 
BUW12A 
BUK82 

BUZ 15 
BUZ10 
BUZ10H 
BUZ11 
BUZ24 
BUZ71A 
BUZ71A 
BUZ90 

BY 205-100 
BY205-400 
BY505 
BYD33D 
BYD33M 
BYP59- 300 
BYV26C SELECTED 
BYV27-100 
BYV27-150 
BYV27-200 
BYV32-150 
BYV36C 
BYV36E 
BYV95C 
BYW29-150 
BYW29-200AC 
BYW29-50 
BYW80-100 
B2V47C5V6 
BZV49-C12 
BZV861V4 
BZW50-56B 
B2X75-C2V1 
BZX83A5V1 
BZX84-B13 
B2xX84-B18 
BZX84-B20 
BZX84-B2h 
BZX8h4-B2V7 
B2X84-B30 
B2X84-Bhv3 
BZX84-B75 
B2X84-C12 
BZX84-C15 
BZX84-C2h 
BZX84-C2V4 
BZX84-C3V9 
BZX8h-Ch3 
BZX84-C4V7 
BZX84-C68 
BZX84C10 
BZX84C11 
BZX84C3V3 
BZX84C3V6 
BZX84C5V1 
BZX84C5V6 
BZX84C6V2 
BZX84C6V8 


Mfr. 


03334 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
03334 
03334 
03334 
06121 
03334 
02037 
12810 
02883 
02037 
03334 
03334 
03334 
06121 
06121 
06121 
06121 
03334 
03334 
05946 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
03334 
03334 
06023 
03334 
03334 
02037 
03334 
06023 
06121 
06121 
06121 
03334 
06121 
06121 
06121 
06121 
01698 
01698 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
06002 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
07766 
03334 
02037 
03334 
10881 
04078 
03334 
03334 
11708 
03334 
02037 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
3334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
05942 
03334 
03334 
03334 
10881 
03334 
03334 


HP P/N 


1854-1243 
1854-1036 
1854-0721 
1854-1049 
1854-0972 
1855-0640 
1853-0616 
1853-0717 
1853-0612 
1853-0698 
1854-0723 
1854~1063 
1906-0377 
1855-0668 
1855-0696 
1853-0688 
1854-1206 
1853-0712 
1855-0750 
1855-0768 
1855-0761 
1855-0779 
1853-0687 
1854-1203 
1855-0744 
1854-1006 
1854-1157 
1854-1254 
1854-1005 
1854-1165 
1855-0679 
1854-0780 
1854-0665 
1854-1183 
1854-1182 
1854-1166 
1854-1019 
1854-0891 
1855-0523 
1855-0553 
1855-0671 
1855-0645 
1855-0539 
1855-05h8 
1855-0568 
1855-0766 
1901-0837 
1901-0835 
1901-1308 
1901-1198 
1901-1246 
1901-0887 
1901-1230 
1901-1118 
1901-1112 
1901-1141 
1906-0296 
1901-1223 
1901-1249 
1901-1138 
1901-1293 
1901-1272 
1901-0858 
1901-1126 
1902-1582 
1902-1568 
1901-1278 
1902-1523 
1901-1160 
1902-1374 
1902-1548 
1902-1549 
1902-1550 
1902-1588 
1902-1563 
1902-1591 
1902-1562 
1902-1589 
1902-1487 
1902-1572 
1902-1564 
1902-1570 
1902-1519 
1902-1590 
1902-1565 
1902-1595 
1902-1544 
1902-1558 
1902-1541 
1902-1543 
1902-1592 
1902-1424 
1902-15he2 
1902-1574 


JEDEC 


BZX84CT5 
BZX84CTV5 
BZXBT7V5 
C7254 
CA3018 
CA3019 
CA3026 
CA3045 
CA3045H 
CA304U6 
CA3049 
CA3081E 
CA3082E 
CA3082F 
CA3083 
CA3083E 
CA3096E 
CA3097E 
CA3102E 
CA3127E 
CA3127M 
CA31L 46E 
CA3183E 
CA3227E 
CA3227E 
CA3246E 
CA3246M 
CBR1O0F-010P 
CBRIF -010 
CD36191 
CEN611 
CEN662 
CEN672 
CG75L 
CH4106-25-1% 
CHY627-25-1% 
CL4720 
CLA3132-86 
CP4O71 
CPY203E 
CSB7002-05-150-801 
CSB7201-021 
CT-1058 
D1561CE 
D4uODY 
D4ON1 
D41DY 
D42C11N 
D44HI1 
D44H5 
D45H11 
D45H2 
D45H5 
D471AR 
D505AC 
D583CG 
D5848 
DALSCN 
DAN601 
Dpc 4565-96 
DDCL565D 
DDCUS82D 
DE111 
DE131 
DFO1 

DFO4 
DFO4UM 
DFO6M 
DME6553 
DME6569 
DMF5835A 
DMF5848 
DMJ4705 SELECTED 
DMJ4708 
DMJ4768 
DN2094 
DPAD 100 
DPAD1 
DPAD10 
DSG 6474-44 
DSR3700X 
DSR3800xK 
DSR5500X 
DT790107A 
DTS -802 
DTSh13 
DZ70302N 
E107 

E111 

E232 
ED6240 
EGP30B 
F54011A 
FDT77 


Mfr. 


03334 
02037 
10818 
03811 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
04550 
01921 
01921 
01921 
01921 
04550 
01921 
01921 
04550 
03799 
04550 
03799 
11699 
11699 
02763 
11699 
11699 
411699 
o4504 
02688 
02688 
02883 
02865 
oo7u6 
03038 
02865 
02865 
04200 
02688 
02037 
03406 
02037 
04550 
04550 
04550 
04550 
04550 
04550 
02688 
02688 
02688 
02865 
03287 
00TL6 
02865 
02865 
02865 
O4550 
04550 
02713 
02713 
o4so4 
02713 
02865 
02865 
02865 
02865 
02865 
02865 
02865 
02883 
02883 
02883 
02883 
02865 
04507 
O4507 
04507 
02688 
10674 
05840 
02688 
02883 
02883 
02883 
05131 
02713 
03406 
02237 


HP P/N 


1902-1580 
1902-1512 
1902-3129 
1858-0081 
1820-0352 
1901-0557 
1820-0240 
1821-0002 
1858-0064 
1821-0001 
1858-0004 
1858-0023 
1858-0048 
1858-0057 
1858-0021 
1858-0142 
1858-0118 
1858-006 
1858-0063 
1858-000 
1858-0135 
1858-0032 
1858-0096 
1858-0133 
1858-0144 
1858-0140 
1858-0146 
1906-0368 
1906-0051 
1902-0121 
1901-1277 
1901-1287 
1854-0529 
1901-1325 
1902-0903 
1902-1322 
1902-1295 
1900-0046 
1854-0071 
1855-0822 
1900-0246 
1900-0068 
1854-0810 
1901-0536 
1854-1086 
1854-1237 
1853-0595 
1854-0998 
1854-0872 
1854-0635 
1853-0497 
1853-0472 
1853-0494 
1901-0660 
1901-0686 
1901-0655 
1906-0244 
1901-1315 
1906-0293 
1901-0985 
1900-0053 
1900-0056 
1901-0905 
1901-1255 
1906-0284 
1906-0283 
1906-0069 
1906-0306 
1900-0062 
1900-0030 
1900-0061 
1906-0294 
1900-0031 
1906-0279 
1900-0059 
1855-0659 
1906-0100 
1906-0282 
1906-0325 
1900-0032 
1901-1116 
1901-1115 
1901-0893 
1902-0692 
1854-0705 
1854-0086 
1902-0570 
1855-0280 
1855-0206 
1855-0274 
1901-0591 
1901-1147 
1855-0693 
1901-0179 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


JEDEC Mfr. HPP/N JEDEC Mfr. HPP/N JEDEC Mfr. HPP/N 

FDH-400 02237 1901-0096 IRF520 03038 1855-0461 KBPC -W35-04 (SELECTED) 02713 1906-0281 
FDHULY 02237 1901-1067 IRF521 03038 1855-0581 KBPC-W35-06 02713 1906-0305 
FDSO1203 02237 1906-0358 IRF521 03038 1855-0622 KBPC108 04504 1906-0356 
FDSO1501 02237 1901-1261 IRF523 03038 1855-0572 KBPC12-02-W 02713 1906-0272 
FDS01503 02237 1906-0334 IRF523 03038 1855-0586 KBPC1202P-1 04504 1906-0043 
FDSO1505 02237 1906-0359 IRF530 03038 1855-o0h92 KBPC25005P-11 04504 1901-0525 
FDS01703 03406 1906-0387 IRF533 03038 1855-0592 KBPC35-02 04504 1906-0348 
FE16F 02713 1901-1143 IRF540 02037 1855-0670 KBPC3506 04504 1906-0389 
FE6B 04504 1901-1273 IRF540(SEL) 02037 1855-0590 KBPC602 04504 1906-0349 
FEN16CT7 02713 1906-0308 IRF610 03038 1855-0488 KBPC606 02713 1906-0255 
FEPi6BT 04504 1906-0357 IRF612 03038 1855-0641 KBULG 02713 1906-0201 
FEP16GT-3 02713 1906-0295 IRF630 03038 1855-0504 KBU8B 04504 1906-0343 
FES8GT 02713 1901-1140 IRF640 03038 1855-0524 L6210 04078 1906-0364 
FN2645 02883 1855-0395 IRF740 03038 1855-0631 LCET.0 03287 1901-1210 
FPi0M7A 05027 1901-1326 IRF830 03038 1855-0510 LL4148 O4M86 1901-1162 
FSA2509P 02237 1906-0339 IRF9130 03038 1855-0484 LL4733A O4u“86 1902-1491 
FSA2565P 02237 1906-0324 IRF9513 03038 1855-0588 LLUT¥OA 04486 1902-1490 
FSA2619P 02237 1906-0257 IRF9520 03038 1855-0509 LLUT42A O4K86 1902-1492 
FSA3157P 02237 1906-0074 IRF9521 03038 1855-0587 LLETBhA O4486 1902-1489 
FSA3237P 02237 1906-0315 IRF9530 03038 1855-0493 LLUTUTA O4486 1902-1488 
FT575uM 12010 1858-0115 IRF9531 03038 1855-0499 LL52u8 02037 1902-1462 
FTS755M 12010 1858-0109 IRF9532 03038 1855-0517 LM-394BH 03406 1854-0826 
G6R110H 02158 1901-0739 IRF9Z20 03038 1855-0726 LM103-2.4 03406 1820-0225 
GES3416 04550 1854-0978 IRF9Z30 03038 1855-0812 LM103-3.0 03406 1902-1406 
GI250-3 02713 1901-0490 IRFAC32 03038 1855-0802 LM114AH 03406 1854-0646 
GP10Y 04504 1901-1260 IRFBCh2-003 03038 1855-0786 LM3018AH 03406 1858-0045 
GP30B 02713 1901-1135 IRFBE20 03038 1855-0777 LM3046M 03406 1858-0123 
GX55220A 03287 1854-0869 IRFBE20-003 03038 1855-0781 LM3146M 03406 1858-0145 
H1601-1.5 05088 1901-1251 IRFD110 03038 1855-0502 LM394 03406 1854-0830 
H1651-12 05088 1901-1197 IRFD110 03038 1855-0518 LM394BN 03406 1854-1199 
H2745-9 05088 1901-0974 IRFD113 03038 1855-0520 LS352 13127 1853-0316 
H617 05088 1901-0768 IRFD120 02883 1855-0709 LT1839-1 O4507 1854-1029 
HI3~-0302-5 03171 1901-0001 IRFD123 02883 1855-0729 LT5239 04507 1853-0583 
HMF -0310-100 03799 1855-0719 IRFD210 03038 1855-0712 LVA 456A O4S07 1902-1352 
HMF -0620 03799 1855-0714 IRFD420 03038 1855-0551 LVAN3A 04507 1902-0906 
HP-h 05176 1854-0747 IRFD9020 03038 1855-0832 LVA56A 04507 1902-0905 
HPND-0001 02062 1901-1317 IRFD9120 03038 1855-0500 LVA6BA 04507 1902-0907 
HPND- 4028 02062 1900-0249 IRFD9120 03038 1855-0522 M100 02883 1855-0427 
HSCH-1001 02062 1901-0841 IRFD9123 03038 1855-0567 M2X1282 08852 1900-0223 
HSCH- 3486 02062 1901-0883 IRFD9210 03038 1855-0711 M2X1527 08852 1900-0232 
HSCH-5312 02062 1900-0071 IRFF123 02883 1855-0580 M2X1569 08852 1900-0234 
HSCH-5316 02062 1901-1102 IRFF131 03038 1855-0646 M2X1577 08852 1900-0236 
HSCH-5330 02062 1900-0206 IRFF210 03038 1855-0521 M2X1625 08852 1900-0241 
HSCH-5336 (SELECTED) 02062 1900-0076 IRFF9131 03038 1855-0797 M4X1055 08852 1900-0226 
HSCH-5510 02062 1900-0035 IRFP140 03038 1855-0755 M5911 02883 1855-0739 
HSCH-5512 02062 1900-0070 IRFP150 03038 1855-0792 M5X1365 08852 1900-02h7 
HSCH-6332 02062 1900-0065 IRFP250 04550 1855-0691 MA-40035 02788 1900-0041 
HSCH-9101 02062 1900-0251 IRFP450 03038 1855-0682 MA-4ELO2L 02788 1900-000 
HSMP-3830-T30 02062 1900-0096 IRFP9140 03038 1855-0756 MA-4P203-287 05695 1900-0047 
HSMP3800 02062 1900-0100 IRFPF4O 03038 1855-0833 MAME202L 02788 1906-0285 
HSMS -0002 02062 1901-1247 IRFRO1O 03038 1855-0773 MANPLES 02788 1900-0045 
HSMS-0003 02062 1900-0240 IRFRO20 03038 1855-0811 MAHP550 02788 1900-0201 
HSMS - 2800 02062 1900-0078 IRFR110 03038 1855-0732 MAD1108P 02037 1906-0344 
HSMS - 2805 02062 1900-0245 IRFR120 03038 1855-0759 MAD130P 02037 1906-0312 
HSMS- 2808 02062 1900-0205 IRFR210 03038 1855-0749 MAT -01GH 02180 1854-0712 
HSMS- 2812 02062 1900-0091 IRFR9010 03038 1855-0810 MAT -O2EH 02180 1854-1181 
HSMS-2813 02062 1900-0220 IRFR9020 03038 1855-0748 MAT -O2FH 02180 1854-1109 
HSMS-2814 #T31 02062 1900-0239 IRFR9120 03038 1855-0758 MATOLEY 02180 1858-0138 
HSMS-2818-#8 02062 1900-0221 IRFR9210 03038 1855-0774 MATOUFP 02180 1858-0110 
HSMS - 2822 02062 1900-0217 IRFZ22 03038 1855-0683 MB106 02537 1906-0369 
HSMS - 2823 02062 1900-0224 IRFZ4O 03038 1855-0694 MB351 12810 1906-0391 
HSMS- 2825 02062 1900-0202 IRLZ34 03038 1855-0815 MBAV70 02037 1906-0336 
HSMS2810 02062 1900-0074 IT1i10 03714 1855-006 MBAV74 02037 1906 0335 
HSMS2820 02062 1900-0072 IT110 03714 1855-0625 MBAV99 02037 1906-0291 
HSMS2824 02062 1900-0216 IT120A-TO71 03714 1854-0957 MBAW56 02037 1906-0290 
HXTR-2101 02062 1854-0863 IT130-TO71 03714 1853-0635 MBAW56 02037 1901-1145 
HXTR-3001 02062 1854-1238 IT1700 03714 1855-0098 MBD201 02037 1900-0250 
HXTR- 3101 02062 1854-0944 IT1750 03714 1855-0535 MBD501 02037 1901-1213 
HXTR- 3102 02062 1854-1093 IT500 03714 1855-0434 MBD5300 02037 1901~1078 
HXTR-3675 02062 1854-1033 ITS1015(SEL} 03724 1854-0992 MBD5550A 02037 1901-0661 
HXTR-5002 02062 1854-0825 ITS4O66 01973 1855-0442 MBI-101 02037 1901-0760 
HXTR-5002 02062 1854-0862 ITT600 O4486 1901-0703 MBR-3535 02037 1901-0860 
HXTR-5102 02062 1854-1123 IVN5001 ANF 03714 1855-0431 MBRO30 02037 1901-1297 
HXTR-5104 02062 1854-0878 IVN5201 TNF 03714 1855-0489 MBR1060 02037 1901-0986 
HXTR-6105 02062 1854-0864 J107 02883 1855-0485 MBR1535CT 02037 1906-0276 
Icgik 02037 1901-1285 3108 03406 1855-0424 MBR1540 02037 1901-1095 
ICTE-12 03287 1902-0941 Ji12 02883 1855-086 MBR1645 02037 1901-1152 
ID101 03714 1906-0268 J175 02883 1855-0574 MBR20045CT 02037 1906-0307 
ITHSO1A 03714 1858-0066 J177 02883 1855-0289 MBR2035CT 02037 1906-0286 
IN4690 02037 1902-1431 J2u72 02883 1855-0298 MBR2545CT 02037 1906-0292 
IN5365B 02037 1902-1345 J270 03406 1855-0437 MBR3035CT 02037 1906-0267 
1R5062 03038 1854-0804 J2976 TR-6 02883 1855-0793 MBR3045PT 02037 1906-0360 
IRC530 03038 1855-0735 J304 03406 1855-0425 MBR340 02037 1901-1303 
IRFO45 03038 1855-0775 J304(SEL) 03406 1855-0554 MBR340P 02037 1901-0877 
IRF120 03038 1855-0531 J309 02883 1855-0268 MBR3545 02037 1901-0912 
IRF130 03038 1855-0494 JAN TXV 1N825 02037 1902-0973 MBR745 02037 1901-1173 
IRFL4O 02037 1855-0618 JAN TXV 2N2222A 02037 1854-0829 MBRD320 02037 1901-1257 
IRF150 03038 1855-0508 JANTXIN7S50A 02237 1902-0697 MBRD330 02037 1901-1268 
IRF250 03038 1855-0562 JANTXV 1NH148-1 02237 1901-1101 MBRD350 02037 1901-1283 
IRF431 03038 1855-0454 JANTXV2N3251A 02037 1853-0477 MBRD650CT 02037 1906-0367 
IRF44O 03038 1855-0536 JPAD20 02883 1901-1181 MBRLO30-T1 02037 1901-1204 
IRF510 03038 1855-0561 JTX2907A 02037 1853-0290 MBRS140T3 02037 1901-1332 
IRF512 03038 1855-0549 KBF06 02713 1906-0233 MC1107P 02037 1906-0229 
IRF513 03038 1855-0589 KBLO8 04504 1906-0366 MC1411 02037 1858-0089 











JEDEC 


MC3346D 
MD1i130 
MD1132 
MD2252 
MD2369A 
MDL260 
MD6002 
MD918A 
MDA 990-3 
MDA-104 
MDA202G 
MDA202G 
MDA208 
MDA2500 
MDA2502 
MDA2504 
MDA2506 
MDA2506 
MDA3500 
MDA3501 
MDA3502 
MDA3504 
MDA3506 
MDAQ20A5 
MDA922-3 
MDA922-6 
MDA9TOA2 
MDAQ70A2 
MDA980-3 
MDA980-6 
MDAQ90-2 
MDS60 
MFE3004 
MFE930 
MFQ960C 
MFR961 
MHQ2221 
MHQO18 
MJ10006 
MJ11012 
MJ11015 
MJ11016 
MJ11021 
MJ12003 
MJ12004 
MJ12005 
MJ12005 (SELECTED) 
MJ12010 
MJ13091 
MJ14000 
MJ15003 
MJ16002 (SELECTED) 
MJ16012 
4J16018 
MJ2500 
MJ3000 
MJ3772 
MJ4035 
M4645 
MJ6503 
MJ8505 
MJD112 
MJD117 
MJD122 
MJD127 
MJD350 
MJDk2c 
MIDG4H11 
MJD44H11-1 
MJD45H11 
MJDU5H11-1 
MJDU7 
MJE 210 
MJE 2370 
MJE 253 
MJE-13009 
MJE1090 
MJE1091 
MJE12007 
MJE13003 
MJE13005 
MJE15030 
MJE15030 
MJE15031 
MJE1661 
MJE170 
MJE172 
MJE180 
MJE182 
MJE200 
MJE2100 
MJE2102 
MJE220 
MJE223 
MJE233 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


HP P/N 


1858-0131 
1853-0529 
1854-1035 
1854-0222 
1854-1016 
1853-0589 
1853-0663 
1854-1010 
1906-0017 
1906-0094 
1906-0096 
1906-0351 
1906-0219 
1906-0008 
1906-0007 
1906-0222 
1906-0016 
1906-0224 
1906-0221 
1906-0093 
1906-0266 
1906-0212 
1906-0217 
1901-0365 
1906-0028 
1906-0027 
1901-0638 
1906-0258 
1906-0032 
1906-0049 
1906-0058 
1853-0539 
1855-0272 
1855-0754 
1855-0651 
1854-0980 
1858-0009 
1858-0094 
1854-0948 
1854-0845 
1853-0501 
1854-0887 
1853-0524 
1854-0941 
1854-0964 
1854-0969 
1854-0983 
1854-0906 
1854-1060 
1854-1056 
1854-0989 
1854-098 
1854-1015 
1854-1071 
1853-0387 
1854-0618 
1854-0589 
1854-0707 
1853-0348 
1853-0713 
1854-0965 
1854-1190 
1853-0643 
1854-1215 
1853-0697 
1853-0701 
1853-0704 
1854-1173 
1854-1236 
1853-0655 
1853-0711 
1854-1172 
1853-0398 
1853-0394 
1853-0417 
1854-0827 
1853-0334 
1853-0332 
1854-0847 
1854-0996 
1854-1234 
1854-0920 
1854-1161 
1853-0652 
1854-0768 
1853-0436 
1853-0341 
1854-0659 
1854-0585 
1854-0739 
1854-0701 
1854-0647 
1854-0735 
1854-0692 
1853-0367 


JEDEC 


MJE2361-T 
MJE2U1 
MJE243 
MJE2b4 
MJE251 
MJE253 
MJE2801K 
MJE2801T 
MJE2901T 
MJE3302 
MJE371K 
MJE371K 


MJE371K (SELECTED) 


MJE5191 
MJE5192 
MJE5195 
MJE521K 
MJE521K 
MJE5657 
MJE5740 
MJES850 
MJES852 
MJE6043 
MJE700 
MJE701 
MJE800 
MJE800 
MJE802 
MJE8501 
MJH16010A 
MJH16012 
MLL4003T1 
MLL5221 
MLL5223 
MLL5225 
MLL5226 
MLL5227 
MLL5228 
MLL5229 
MLL5230 
MLL5231 
MLL5232 
MLL5234 
MLL5235 
MLL5236 
MLL5237 
MLL5239B 
MLL5240 
MLL5241 
MLL5242 
MLL5243 
MLL5245 
MLL5246 
MLL5250 
MLL5251 
MLL5252 
MLL525h 
MLL5256 
MLL5257 
MLL5258 
MLL5259 
MLL5260 
MLL5261 
MLL5262 
MLL5263 
MLL5265 
MLL5266 
MLL5267 
MLL5268 
MLL5270 
MM3007 
MM3904 
MM3906 
MM4018 
MM4032 
MM4645 
MM5262 
MM8001 
MM8006 
MMAD1107 
MMAD1108 
MMAD130 
MMBC132195 
MMBD101L 
MMBD352 
MMBD501 
MMBD6050 
MMBD7000 
MMBDO1LUXT1 
MMBF 4391 
MMBF 4392 
MMBF 4393 


MMBF 4393 (SEL) 


MMBF 4416 
MMBFL416L 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1854-0749 
1854-0808 
1854-0794 
1854-0754 
1853-0458 
1853-0447 
1854-060 
1854-0819 
1853-0547 
1854-0886 
1853-0369 
1853-0634 
1853-0450 
1854-0682 
1854-0654 
1853-0372 
1854-0653 
1854-1127 
1854-0736 
1854-1204 
1853-0584 
1853-0657 
1854-0879 
1853-0347 
1853-0364 
1854-0581 
1854-0633 
1854-0626 
1854-1223 
1854-1219 
1854-1222 
1901-1161 
1902-1441 
1902-14h2 
1902-1443 
1902-1444 
1902-1445 
1902-1446 
1902-1447 
1902-1448 
1902-14h9 
1902-1450 
1902-1451 
1902-1452 
1902-1453 
1902-1454 
1902-1455 
1902-1456 
1902-1457 
1902-1458 
1902-1459 
1902-1460 
1902-1461 
1902-1463 
1902-1464 
1902-1465 
1902-166 
1902-1467 
1902-1468 
1902-169 
1902-1470 
1902-1471 
1902-1472 
1902-1473 
1902-21474 
1902-1475 
1902-1476 
1902-1477 
1902-1478 
1902-1479 
1854-1255 
1854-0883 
1853-0276 
1853-00 
1853-0489 
1853-0308 
1854-0802 
1854-0580 
1854-0540 
1906-0375 
1906-0382 
1906-0378 
1854-1020 
1900-0037 
1900-0039 
1901-1343 
1901-112 
1906-0298 
1901-1228 
1855-0680 
1855-0752 
1855-0715 
1855-0695 
1855-0799 
1855-0480 


JEDEC 


MMBF5459 
MMBFS460L 
MMBF.J175 
MMBF J176 
MMBFU310 
MMBR4957 
MMBR5031 
BR5179 
BR536 
MMBR571 
MMBR901 
MMBR920 
MMBR931 
MMBT2222A 
MMBT2369 
MMBT2907A 
MMBT3640 
MMBT 3904 
MMBT 3906 
MMBT4124T1 
MMBT 4126 
MMBT4 260 
MMBT4401 
MMBT4403 
MMBT5087 
MMBTSO88T1 
MMBT5401 
MMBT5550 
MMBT5551L 
MMBT6429 
MMBT918 
MMBTA06 
MMBTA55 
MMBTA56 
MMBTH10 
MMBTH24 
MMBTH81 
MMBV3401 
MMBV3401 
MMBZ5230 
MMBZ5231 
MMBZ5232B 
MMBZ5232B 
MMB2.5234B 
MMB25237BT1 
MMBZ5241B 
MMBZ5257B 
MMCS 2369 
MMD7000 
MMD8 30 -E20 
MMD830-E20 SELECTED 
MMPQ- 3906 
MMPQ2222A 
MMPQ2 369 
MMPQ2907A 
MMPQ3799 
MMPQ3904 
MMPQ6001 
MMPQ6700 
MMT 3960A 
MP312-78-69 
MP318-52-62 
MP833-1004 
MPD200 
MPD4OO 
MPF6660 
MPF960 
MPN3401 
MPN3404 RLRA 
MPN 3500 
MPQ2222P 
MPQ2369 
MPG2369 
MPQ2484 
MPQ29°6 
MPQ2907P 
MPQ3546 
MPQ3725 
MPQ3762 
MPQ3798 
4PQ3799 
MPQ3799-2 
MPQ390h8 
MPQ3906 
MPQ6002 
MPQ6100 
MPQ6426 
MPQ6700 
MPQ6842 
MPQ7041 
MPQ7051 
MPQ7091 
MPS 6523 
MPS A12 
MPS A18 


Mfr. 


03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
08852 
08852 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
07050 
07050 
07050 
01973 
01973 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1855-0753 
1855-0828 
1855-0731 
1855-0746 
1855-0681 
1853-0620 
1854-1201 
1854-1083 
1853-0705 
1854-126 
1854-1108 
1854-1231 
1854-1027 
1854-1053 
1854-1095 
1853-0525 
1853-0706 
1854-1037 
1853-0567 
1854-1138 
1853-0645 
1853-0637 
1854-1188 
1853-0580 
1853-0568 
1854-1137 
1853-0581 
1854-1052 
1854-1248 
1854-1014 
1854-0929 
1854-1200 
1853-0566 
1853-0684 
1854-118 
1854-1102 
1853-0516 
1901-1180 
1901-1192 
1902-1524 
1902-1501 
1902-1436 
1902-1555 
1902-1567 
1902-1559 
1902-1437 
1902-1535 
1854-0752 
1906-0026 
1900-0050 
1900-0080 
1858-0114 
1858-0112 
1858-0143 
1858-0113 
1858-0122 
1858-0120 
1858-0129 
1858-0139 
1854-0587 
1854-106 
1854-0753 
1855-0515 
1901-0866 
1901-1034 
1855-0675 
1855-0594 
1901-0844 
1901-1298 
1901-0975 
1858-0077 
1858-0055 
1858-0100 
1858-0091 
1858-0010 
1858-0076 
1858-0075 
1858-0034 
1858-0062 
1858-0071 
1858-0092 
1858-0111 
1858-0087 
1858-0058 
1858-0090 
1858-0074 
1858-0102 
1858-0086 
1820-1804 
1858-0107 
1858-0106 
1858-0088 
1853-0043 
1854-0560 
1854-0691 


JEDEC 


MPS U-10 
MPS U-60 
MPS-LOlA 
MPS-AL4 
MPS-AL4 
MPS-A17 
MPS-A18 
MPS-A42 
MPS-A64 
MPS -A70 
MPS-H17 
MPS-U01 
MPS-U02 
MPS-U02 
MPS-U05 
MPS -U07 
MPS-U4S5 
MPS-U51 
MPS-U52 
MPS-U55 
MPS -U95 
MPS2222 
MPS2369 
MPS2907A 
MPS 3640 
MPS 3643 
MPS 3646 
MPS 3646 
MPS3866 
MPS4250A 
MPS4356 
MPSS179 
MPS571 
MPS6531 
MPS6534 
MPS6543 
MPS6543 
MPS6562 
MPS8098 
MPS834 


SELECTED 


MPSA18RLRA1 


MPSA27 


MPSA4HRLRAL 


MPSA55 
MPSA64-5 
MPSA65 
MPSA76 
MPSA92 
MPSH10 
MPSH10 
MPSH10 
MPSHS4 
MPSH81 
MPSH81 
MPSWO1 
MPSWO6 
MPSW51 
MPSW55 
MPSW56 
MPTE-15 
MPTE-15C 
MR1-1400 
MR1033A 
MR1035A 
MR1i120 
MR1121 
MR1121R 
MR1122 
MR1123 
MR1123R 
MR112h 
MR1125 
MR1126 
MR1128 
MR2004S 
MR2004SR 
MR2400 
MR2401 
MR2406 
MR2406F 
MR501 
MR502 
MR504 
MR508 
MR510 
MR751 
MR752 
MR754 
MR754 
MR756 
MR758 
MR818 
MR820 
MR822RL 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03287 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


HP P/N 


1854-0764 
1853-0423 
1853-0217 
1854-0472 
1854-0977 
1854-0642 
1854-0583 
1854-0575 
1853-0416 
1853-0395 
1854-0628 
1854-0634 
1854-0514 
1854-0836 
1854-0817 
1854-0877 
1854-0798 
1853-0326 
1853-0476 
1853-0353 
1853-0449 
1854-1227 
1854-0979 
1853-0626 
1853-0244 
1854-0492 
1854-0094 
1854-1141 
1854-1252 
1853-0587 
1853-0488 
1854-0981 
1854-1142 
1854-0730 
1853-0536 
1854-1140 
1854-0296 
1853-0318 
1854-0973 
1854-0866 
1854-1179 
1854-1202 
1854-1167 
1853-0608 
1853-0716 
1853-0412 
1853-0572 
1853-0336 
1854-0795 
1854-0993 
1854-1139 
1853-0662 
1853-0448 
1853-0639 
1854-1064 
1854-0997 
1853-0660 
1853-0559 
1853-0552 
1901-1208 
1901-1209 
1901-0885 
1901-0411 
1901-0413 
1901-0495 
1901-096 
1901-0592 
1901-0497 
1901-0498 
1901-0636 
1901-0499 
1901-0500 
1901-0551 
1901-0552 
1901-0825 
1901-0824 
1901-0978 
1901-1294 
1901-1121 
1901-1137 
1901-1081 
1901-0870 
1901-1000 
1901-0889 
1901-0839 
1901-0662 
1901-0788 
1901-0767 
1901-0781 
1901-0787 
1901-1188 
1901-1148 
1901-1086 
1902-0685 


JEDEC 


MR826 

MR850 

MR852 
MR854 
MR856 
MR862R 
MR881R 
MRFO211 
MRF5211 
MRF531 (SEL) 
MRF544 
MRF545 
MRF5583 
MRF571(SEL) 
MRF5711L 
MRFS5S0A 
MRF581 
MRF581 
MRFS81 (MOD ) 
MRF581A 
MRF586 

MRF 587 
MRF5943 
MRF604 
MRF630 
MRF839 
MRF870 
MRFOOX 
MRF911 
MRFO411 
MRF9Q62 
MRF965 
MRFC515 
MSD 6150 
MSD6101 
MSD6101 
MSD6150 
MSS-30 ,254-B20 
MSS~0 ,155-E20 
MSS-40 ,455-B40 
MSS4O,141-B10 SELECTED 
MSS50-248-B20 
MTDLONO5E 
MTID1ONO5SE-1 
MTD2955 
MTD30555L 
MTD4UPO5-1 
MTDLP06-1 
MTD5NO5 -1 
MTH13N50 
MTH25P06 
MTH8N60 
MTMLON1O SELECTED 
MIM1LON15 
MTM12N06 
MIM15N50 
MTM2N50 
MTM2P50 
MTM3N35 
MTM60N06 
MTP1ONI5L 
MTPLON25 
MTP12N06 
MTP12N20 
MTP12P05 
MTP15NO5E 
MTP1N100 
MTP20P06 
MTP2N90 
MTP3055E 
MTP3055EL 
MTP3N60 
MTPUN5O 
MTPSNLO 
MURLO5 
MUR1100E 
MUR115 
MUR120RL 
MUR1L4LO 
MUR1L510 
MUR1560 
MUR160 
MUR1620CT 
MURI620CT OPTION TO220-C 
MUR1640CcT 
MUR3020PT 
MUR410 
MUR4100 
MURY15 
MUR460 
MUR&60 
MURS80E 
MURC115 
MURD610CT 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
08852 
08852 
08852 
08852 
08852 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1901-1256 
1901-0789 
1901-0692 
1901-0719 
1901-1087 
1901-1122 
1901-1035 
1854-1221 
1853-0689 
1854-1168 
1854-1114 
1853-0625 
1853-0718 
1854-1042 
1854-1125 
1854-1143 
1854-1022 
1854-1032 
1854-1184 
1854-1225 
1854-1175 
1854-10h7 
1854-1253 
1854-1159 
1854-0990 
1854-1228 
1854-1149 
1854-0890 
1854-1178 
1854-1226 
1854-1092 
1854-1107 
1854-0849 
1906-0042 
1901-0358 
1906-0388 
1901-0538 


1900-0075 


1900-0054 
1900-0211 
1900-0085 
1900-0227 
1855-1260 
1855-0782 
1855-0801 
1855-0800 
1855-0778 
1855-0784 
1855-0776 
1855-0787 
1855-0804 
1855-0767 
1855-0490 
1855-0495 
1855-0593 
1855-0478 
1855-0814 
1855-0527 
1855-0705 
1855-0697 
1855-0783 
1855-0673 
1855-05h2 
1855-0563 
1855-0763 
1855-0660 
1855-0664 
1855-0818 
1855-0497 
1855-0725 
1855-0831 
1855-0608 
1855-0607 
1855-0606 
1901-1129 
1901-1318 
1901-0970 
1901-1306 
1901-1244 
1901-1189 
1901-1302 
1901-1214 
1906-0321 
1906-0338 
1906-0373 
1906-0329 
1901-1239 
1901-1233 
1901-1216 
1901-1199 
1901-1130 
1901-1300 
1901-1169 
1906-0352 


JEDEC 


MURS1UOT3 
MxX-2844 
Mx-2860 
MX1098 
MX1735 
MX3141 
MX3785 
MX3993 “ 
MXR5583 
MXR5943 
MXT2222A 
MXT2907A 
MXT3904 
MXT3906 
MZ2361 
MZ5556 
MZC10A5 
MZC12A5 
MZCh. 7A10 
MZC5.6B2 
MZC6. 2A5 
MZTUSSUB 
NDOL6 
NE-41635 
NEO2133L 
NE02135 
NE21935 
NE21935 
NE64535 
NE68135 
NE710-00 20-50MA 
NE71000 
NE71084-06 
NE71084-08 
NE720-00(SELECTED) 
NE72084 
NE73416D | 
NE800199 
NE85633 
NE90115 
NEL2301-53 
NS3000 
NS65098 
NSID5292SF52064 
NSR8142 
P6KE18A 
P6KE7.5CA 
PAD5 

PD60 
PF5101 (SELECTED) 
PIcgo0Cc 
PK10 
PMLL5231B 
PN3563-5 
PN4L250 
PN4250-18 
PN4LB88-5 
PU4220 
PXTYLOL 
PXT4Y03 
QPND-4313 
QPND-4414 
QPND-4711 
QPND - 4746 
QPND- 4965 
QSCH- 3825 
QSCH-5362 
QSCH-5872 
QSCH-8809 
QSCH1186 
QSCH1187 
QSMS -0038 
QSRD-4652 
QSRD-4653 
QSRD-4728 
QXTR-6999 
QATR-7037 
R3270 
R3710 
R711XE 
R712 
R712A 
R712E 
R712X 
R754 

RC60 
RCA9?12A 
RCP-703C 
RDF 06M 
RFLINO&L 
RFLINO8BL 
RFM10N12 
PFP10N12 
RFP1ON15 


Mfr. 


02037 
08852 
08852 
08852 
08852 
08852 
08852 
08852 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04200 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
06039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 


00039 
00039 
00039 
00039 
02619 
03406 
03406 
02537 
02037 
02037 
02883 
05131 
03406 
00046 
05131 
03334 
03406 
02237 
02237 
03406 
08709 
03334 
03334 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02688 
02688 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05131 
01921 
01921 
O4S04 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 


HP P/N 


1901-1335 
1900-0082 
1900-0084 
1901-0977 
1900-0048 
1900-0095 
1900-0203 
1900-0207 
1853-0610 
1854-1100 
1854-1094 
1853-0609 
1854-1101 
1853-0613 
1901-1196 
1902-0916 
1902-1547 
1902-1586 
1902-180 
1902-0990 
1902-1581 
1902-1505 
1906-0092 
1854-1008 
1854-1091 
1854-0946 
1854-1009 
1854-104k 
1854-1002 
1654-1141 
1855-0795 
1855-0569 
1855-0636 
1855-0770 
1855-0794 
1855-0769 
1854-1066 
1855-0637 
1854-1089 
1853-0578 
1854-1170 
1901-0663 
1853-0218 
1855-0053 
1906-0227 
1901-1327 
1901-1304 
1901-0842 
1906-0372 
1855-0529 
1858-0095 
1906-0203 
1902-1587 
1854-0092 
1853-0664 
1853-0641 
1853-0456 
1858-0117 
1854-1218 
1853-0699 
1901-1176 
1901-0947 
1901-0776 
1901-0826 
1901-0777 
1901-1194 
1900-0235 
1900-0077 
1906-0355 
1901-0895 
1901-0996 
1900-0213 
1901-0457 
1901-0189 
1901-0802 
1854-0861 
1854-1189 
1901-0325 
1901-0729 
1906-0242 
1906-0231 
1906-0236 
1906-0088 
1906-0271 
1906-0067 
1901-0896 
1855-0512 
1854-0639 
1906-0362 
1855-0595 
1855-0619 
1855-0672 
1855-0565 
1855-0676 











JEDEC 


RFP10P15 
RFP12Nv08 
RFP15NO5L 
RFP2NO8L 
RFP2NO8L-6261 
RFP2N12L 
RFPUNOGL 
RFP5P12 
RFP6P08 
RFP8P08 
RGLU1D 
RGP-10M 
RGP15-15 
RGP15M 
RHC10-12 
RKBPC35-04 
RP1000B 
RPR4-D-10 
RUR810 
RUR810 
RUR810 
RWOUM 
$10925 
$17843 
S2F 
$322h8 
$3710 
SUF 
SALOOCA 
SA11A 
SA12 
SA13A 
SA13C 
SA15A 
SA5.0A 
SA617 
SAB 10 
$B160 
$B1660 
SB560 
SCAJ1 
Scagy 
SCBA2F 
SCDA2 
SCPAO5F 
SCPA2 
SD-241 
SD-41 
$D103C 
SD210DE 
$D211DE (SELECTED) 
$D213 
Sb214 
$D214DE 
$D215 
$D2608 (SELECTED) 
$D306 (SEL) 
SD4u1 
SD4753 (SELECTFD) 
SE5055 
SES5603CR 
SFE793 
SFRO 

$G3821N 

SGS126 

SGSIF4AL 

$H6501PC 

SJ7076 

SL2364¢ 

SL360G 

SMBG6.5C 

SMBJ13CA 

SMBJ15C 

SMBJ22A 

SMBJ5.0A 

SMBJ6.0 

SMCJ12.0 

SMCJ15A 

SMCJ15C 

SMCJL3CA 

SMCJ5.0 

SMFR30K 

SMTD-636 

SN74S1050D 

SN74S1053D 

SPF819-2 

SPF938 

SPQ1678 

SPQ526K 

SPS 233 

SPS 3627 


Mir. 


01921 
01921 
01921 
01921 
03799 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
04504 
02713 
02713 
02713 
05131 
04504 
05131 
04504 
01921 
01921 
03799 
04504 
02526 
02237 
02664 
02237 
02688 
02664 
03287 
03287 
03287 
03287 
02037 
02037 
03287 
01979 
03287 
02713 
02713 
02713 
02664 
02664 
02664 
02664 
02664 
02664 
01691 
01691 
OL486 
02883 
09283 
09283 
02910 
02883 
02910 
02037 
09283 
02688 
02037 
02237 
oo0oké6 
02037 
02664 
03793 
06338 
06338 
02237 
02037 
01590 
01590 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
02664 
01352 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


Transistor/Diode Cross Reference — JEDEC No. to HP P/N 


HP P/N 


1855-0674 
1855-0677 
1855-0629 
1855-0678 
1855-0821 
1855-0665 
1855-0708 
1855-0623 
1855-0621 
1855-0617 
1901-1281 
1901-0847 
1901-1237 
1901-0997 
1901-1309 
1906-0383 
1901-0763 
1901-1311 
1901-0987 
1901-1113 
1901-1314 
1906-0076 
1901-1154 
1854-0022 
1901 -0646 
1853-0058 
1901-0730 
1901-0669 
1902-1522 
1902-1534 
1901-1338 
1901-1288 
1901-1282 
1901-1328 
1901-1337 
1850-0156 
1901-1263 
1901-1265 
1906-0300 
1901-1163 
1901-0526 
1906-0055 
1906-0072 
1906-0040 
1906-0071 
1906-0039 
1906-0239 
1901-1100 
1901-0999 
1855-0647 
1855-0215 
1855-0440 
1855-0269 
1855-0723 
1855-0241 
1854-0357 
1855-0557 
1901-0792 
1853-0083 
1854-0388 
1906-0259 
1855-0020 
1901-0998 
1858-0022 
1853-0642 
1854-1158 
1821-0006 
1854-0968 
1858-0101 
1854-1196 
1901-1312 
1901-1275 
1901-1323 
1901-1341 
1901-1276 
1901-1322 
1901-1339 
1901-1334 
1901-1265 
1901-1346 
1901-1295 
1901-0878 
1912-0018 
1906-0384 
1906-0385 
1855-0747 
1855-0687 
1858-0052 
1858-0008 
1854-02h6 
1854-0270 


JEDEC 


SSM-2210S 
SST177 
SST215 
SST5461 
$ST5912 
SSTPAD200 
ST3011 
STB523-A 
STB567 
SX43 
$Z0035-3RL 
$Z11213-48 
SZ2628RL 
$230016-0176 
$230035-18RL 
$ZG30590 
T1D778 
T1P-33 
T1P140 
TG-10 
TID130 
TIP 115 
TIP 141 
TIP-122 
TIP-126 
TIP-127 
TIP-3h 
TIP-35A 
TIP-41 
TIP1i00 
TIP102 
TIP1LO5 
TIP106 
TIP107 
TIPi10 
TIP112 
TIP122 
TIPiLO 
TIP14O 
TIP142 
TIPLIL5 
TIP1L47 
TIP31F 
TIP32Cc 
TIP32F 
TIP35C 
TIP36A 
TIPI6C 
TIPLAA 
TIPhic 
TIP41C (SELECTED) 
TIPk2 
TIPL2A 
TIPL2A 
TIPk2c 
TIPU7 
TIP50 
TIP51 
TIP642 
TIP6H7 
TIP75B 
TIPL753A 
TIPP115 
TIR101B 
TIR201B 
TIS-149 
TMPD4150 
TN4030 
TNDS9O7 
TND9O8 
TPO610T 
TPQ5551 
TPQ6002 
TPQA56 
U1897E 
U310 
U310(SELECTED) 
U311 
u4o1 
U431 
U44O 
U4h3 
UDN2580A 
UES 2402 
UES-1106 
UES1105 
UES1303 
UES1305 
UES1306 
UES2602R 
UES2603 


Mfr. 


02180 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
06632 
01973 
o0o0k6 
02664 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
o00k6 
01698 
01698 
05088 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
03406 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
04200 
03406 
04200 
04200 
02883 
04200 
04200 
04200 
03406 
02883 
02037 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
04200 
000K6 
09914 
09914 
09914 
09914 
09914 
000hK6 
COOKE 


HP P/N 


1854-1251 
1855-0733 
1855-0825 
1855-0785 
1855-0823 
1901-1266 
1854-0690 
1901-060 
1901-0701 
1902-1385 
1902-0945 
1902-0517 
1902-1593 
1902-0173 
1902-0960 
1902-0584 
1901-0979 
1854-0594 
1854-0663 
1901-0995 
1906-0202 
1853-0377 
1854-0763 
1854-0828 
1853-042) 
1853-0468 
1853-0350 
1854-0593 
1854-0625 
1854-0840 
1854-0970 
1853-0463 
1853~0454 
1853-0490 
1854-0670 
1854-1023 
1854-1128 
1854-0700 
1854-0880 
1854-0985 
1853-0498 
1853-0694 
1854-1169 
1853-0537 
1853-0654 
1854-1233 
1853-0453 
1853-0709 
1854-0456 
1854-0799 
1854-0967 
1853-0356 
1853-0234 
1853-0509 
1853-0431 
1854-0838 
1854-1069 
1854-0806 
1854-0982 
1853-0543 
1854-0803 
185-0960 
1853-0668 
1906-0213 
1906-0214 
1853-0464 
1901-1252 
1853-0551 
1906-0381 
1906-0275 
1855-0798 
1858-0128 
1858-0083 
1858-0127 
1855-0436 
1855-0530 
1855-0235 
1855-0519 
1855-0635 
1855-0788 
1855-0573 
1855-0639 
1858-0085 
1906-0262 
1901-1106 
1901-1110 
1901-1111 
1901-1108 
1901-1109 
1906-0254 
1906-0304 


JEDEC 


UES 2605 
UES601R 
UES803 
UES803R 
UES804 
UF4004 
UF4007 
YF5406 
ULN-2003A 
ULN-2003A(SEL} 
ULN-2004A 
ULN-2023A 
ULN-2033A 
ULN-2062M 
ULN-2803A 
ULN-2804A 
ULN-2804A 
ULN-2805A 
ULN-2813A 
ULN-2815A-2 
ULN2003D 
ULN2003L 
ULN2082A 
ULQ-2823A 
ULQ2804A 
UPA102G 
UPAL03G 
UPALOMG 
USD 745c 
USD4U545¢ 
USD840 
USDOK5 
V334X 
V336X 
VB10X 
VCR2N 
VCR3P 
VEU8 
VG-2Xx 
VH-448x 
VH148 
VHE1404 
VHE2402A 
VHE2404 
VHE550 
VI148x 
VIbUEX 
VI84uB 
VI8L8TT 
VK248 
VKP 248 
VL4UT 
VM28X 
VMP-1 
VNO104N3 
VNO1O6N6 
VNO300L 
VN0300M 
VNO300M 
VNO610L 
VNOB08M 
VN1OKE 
VN10KM 
VN1OLE 
VN1204N2 
VN2222L 
VN2222LL 
VN66AD 
VN6GAFD 
VP0300L (SEL) 
VP0300L (SEL) 
VP0300M 
VP1008B 
VP1204N2 
VQ1L000J 
VQ10017 
VQ1001P 
VQ1006P 
VQ2001P 
VQ3001T 
VSK12 
VSK231 
VSK3040T 
VSK530 
VSK540 
VSK71 
VX30 
WO2M 
X4UVH570 
X45H281 


Mfr. 


o000k6 
00046 
00K 
O0O0K6 
ooo0ké6 
02713 
o4504 
o45ok 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
ok200 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
02910 
04200 
04200 
04200 
04200 
00039 
00039 
00039 
o0oké 
o00k6 
00086 
0006 
05088 
05088 
05088 
02883 
02883 
05088 
05088 
12928 
05088 
05088 
05088 
05088 
12928 
05088 
12928 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
02883 
07221 
07221 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
023883 
02883 
07221 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
07221 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
o00k6 
02713 
03799 
04550 


HP P/N 


1906-0277 
1901-0953 
1901-1127 
1901-0961 
1901-0908 
1901-1149 
1901-1313 
1901-1274 
1858-0047 
1858-0099 
1858-0061 
1858-0097 
1858-0067 
1858-0124 
1858-0069 
1858-0082 
1858-0084 
1858-0073 
1858-0072 
1858-0065 
1858-0104 
1858-0147 
1858-0037 
1858-0121 
1858-0108 
1858-0126 
1858-0136 
1858-0125 
1906-0265 
1906-0386 
1901-1218 
1901-1156 
1901-088 
1901-0882 
1901-1105 
1855-0265 
1855-0205 
1906-0006 
1901-0845 
1906-0077 
1906-0052 
1901-1157 
1906-0270 
1906-0301 
1901-1215 
1906-0079 
1906-0078 
1906-0309 
1906-0085 
1906-0205 
1906-0264 
1906-0216 
1906-0289 
1855-0263 
1855-0546 
1858-0105 
1855-0555 
1855-0525 
1855-0582 
1855-0684 
1855-0751 
1855-0545 
1855-0423 
1855-0560 
1855-0760 
1855-0556 
1855-0598 
1855-0724 
1855-0275 
1855-0550 
1855-0686 
1855-0526 
1855-0722 
1855-0649 
1855-0591 
1858-0116 
1855-0585 
1855-0620 
1855-0650 
1858-0130 
1906-0263 
1906-0278 
1906-0238 
1901-1220 
1901-0976 
1901-0960 
1901-0984 
1906-0256 
1854-0873 
1853-0363 


Integrated Circuits 


Replacement Part Cross Reference 


When selecting replacement parts for 
your HP products, you may notice 
that many manuals list only an HP 
part number for the part, even though 
it appears that this part is manufac- 
tured by one of the large semiconduc- 
tor manufacturers. Service personnel 
often ask why only HP part numbers 
are listed. 


It is recommended that HP replace- 
ment parts be used to ensure that the 
original performance of the product 
will be maintained. While some parts 
used in HP instruments are identical 
to those that can be purchased at a 
local electronics distributor, many 
times parts will be selected for certain 
characteristics, such as __ gain, 
bandwidth, capacitance, etc. There 
may also be slight mechanical differ- 
ences, such as the shaping or length 
of leads, and in some cases special 


No. Manufacturer 

00039 NEC ELECTRONICS INC MIN VIEW 
00046 UNITRODE CORP LEXINGTON 
00350 EXAR INTEGRATED SYSTEMS INC SUNNYVALE 
00575 WESTERN DIGITAL CORP NEWPORT BEACH 
01425 STANDARD MICROSYSTEMS CORP HAUPPAUGE 
01542 HP DIV 01 SAN JOSE COMPONENTS SAN JOSE 
01590 PLESSEY SEMICONDUCTORS SANTA ANA 
01698 TEXAS INSTRUMENTS INC DALLAS 
01795 SYNERTEK SANTA CLARA 
01876 HF DIV 02 SCD Ic’s SANTA CLARA 
01921 RCA CORP NEW YORK 
01973 GE CO SEMICONDUCTOR PROD DEPT AUBURN 
02023 ITW SWITCHES CHICAGO 
02037 MOTOROLA INC ROSELLE 
062180 PRECISION MONOLITHICS INC SANTA CLARA 
02237 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP CUPERTINO 
02290 RAYTHEON CO SEMICONDUCTOR DIV HQ MOUNTAIN VIEW 
02598 UNITRODE CORP WATERTOWN 
02686 WATKINS-JOHNSON CO PALO ALTO 
02713 GENERAL INSTRUMENT CORP (DIODE) HICKSVILLE 
02739 MINI-CIRCUITS LAB BROOKLYN 
02763 TELEDYNE INDUSTRIES INC LOS ANGELES 
02838 DYNAMIC MEASUREMENTS CORP WINCHESTER 
02883 SILICONIX INC SANTA CLARA 
02910 SIGNETICS CORP _ SUNNYVALE 
03174 ANZAC ELEK DIV ADAMS-RUSSEL CO INC WALTHAM 
03285 ANALOG DEVICES INC NORWOOD 
03291 AVANTEK INC SANTA CLARA 
03406 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP SANTA CLARA 
03545 ‘TELEDYNE PHILBRICK NEXUS DEDHAM 
03677 AMERICAN MICRO SYSTEMS INC SANTA CLARA 
03688 ANALOGIC CORP WAKEFIELD 
03714 INTERSIL INC CUPERTINO 
03755 HYBRID SYSTEMS CORP BURLINGTON 
03780 INTECH INC SANTA CLARA 
03793 SILICON GENERAL INC SAN JOSE 
03794 ADVANCED MICRO DEVICES INC SUNNYVALE 
03799 HARRIS CORP MELBOURNE 
03811 INTEL CORP SANTA CLARA 
03921 NMB CORP CHATSWORTH 
03947 NCR CORP DAYTON 
C4077 CERMETEK INC DIV REPUBLIC CORP MOUNTAIN VIEW 
04078 SGS-THOMSON MICROELECTRONICS INC PHOENIX 
04092 MONOLITHIC MEMORIES INC SANTA CLARA 
04183 NITRON DIV MCDONNELL DOUGLAS CORP CUPERTINO 
04200 SPRAGUE ELECTRIC ca LEXINGTON 
04507 TRW INC CLEVELAND 
04550 GENERAL ELECTRIC Co FAIRFIELD 
05436 BURR-BROWN CORP TUCSON 
05542 HONEYWELL INC MINNEAPOLIS 
05917 RIFA AB STOCKHOLM 
05946 VALVO GMBH HAMBURG 
06121 SIEMENS AG MUNICH 
06338 ScGS ATES MILAN 

06344 FUJITSU MICROELECTRONICS INC SANTA CLARA 
06347 HITACHI AMERICA LTD SUNNYVALE 
06352 TDK CORPORATION OF AMERICA SKOKIE 
06353 TOKO INC TOKYO 

06354 TOSHIBA CORP TOKYO 

06394 FERRANTI LTD ELECTRONICS DIV OLDHAM LANCS 


quality checks are employed to ensure 
that only the highest reliability parts 
are used. 


Therefore, we suggest obtaining re- 
placement parts from HP to maintain 
the quality that you have paid for in 
your instrument. There may be situa- 
tions however, where HP replace- 
ment parts are not in stock and sub- 
stituting parts will allow you to return 
the product to service immediately. 
In these cases it may be worthwhile 
to see if a substitute part will work in 
the circuit. Perhaps an HP part could 
be ordered and installed at some later 
date. 


To help you in these situations, here 
is a cross-reference of HP integrated 
circuit part numbers to manufacturers 
“generic type” part numbers (whom 
in most cases is the originator of the 


part). Even though the cross-refer- 
ence only lists one manufacturer, 
there may actually be several ap- 
proved sources for an HP part. While 
every attempt was made to ensure the 
accuracy of the list, it is advisable to 
compare the description of the device 
being replaced with the description 
of the substituted part. For example, 
if the service manual describes the de- 
vice being replaced as a “dual J-K flip- 
flop”, check this against the descrip- 
tion of the replacement part. 


NOTE 


This is not a comprehensive list. If the 
part number you are looking for is not 
listed here, the semiconductor is 
made exclusively for Hewlett-Packard 
and there is no substitute — it must 
be replaced with the same HP par 


c™ 


number. (ji 


Manufacturers’ Code Number Cross Reference 


CA US 


No. Manufacturer 
94OK3SO5U5 8B 06545 LAMBDA ELECTRONICS CORP MELVILLE NY 1174680103 8 
O21739N171 3 06861 MICRO NETWORKS CORP WORCESTER MA 0160650507 29 
9408652063 9 06916 SONY CORP TOYKO JP 141 soug2 1 
9262652840 «1 07050 MICRO POWER SYSTEMS SANTA CLARA CA 9505054186 8 
B 07221 SUPERTEX INC SUNNYVALE CA 94086 5 
9513128480 oO 07371 SANYO ELECTRIC INC TOKYO JP 8 
9270552648 9 07397 ENGINEERED COMPONENTS CO SAN LUIS OBISPO CA 93401 3 
7526501295 oO 08323 HP DIV 4g cICO CUPERTINO CA 8 
9505155576 08507 INTERDESIGN SCOTTS VALLEY CA 6 
95050284802 08608 SILICON SYSTEMS INC TUSTIN CA 2 
101123L585 6 O8779 MITSUBISHI ELECTRONICS AMERICA SUNNYVALE CA US 94086 1 
1320103508 7 08810 ROCKWELL INTERNATIONAL ANAHEIM CA 4 
6063104426 Oo 08831 GTE MICROCIRCUITS TEMPE AZ ) 
6019504713 oO 09161 MITEL SEMICONDUCTOR KANATA OTTAWA CN 1 
9505406665 8 09283 TOPAZ SEMICONDUCTOR SAN JOSE CA US 959132 3 
9501407263 = 6 09768 OKI SEMICONDUCTOR SANTA CLARA cA 3 
9404007933 5 10253 INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, INC SANTA CLARA CA 3 
Q0217212969 31 10321 DATEL-INTERSIL MANSFIELD MA 8 
Quzgoh1hhae =k 10420 INMOS COLORADO SPGS co 8 
1180214936 «6 10421 EPSON TORRENCE CA 6 
11235155421 10443 HP DIV 64 NID CORVALLIS OR 0 
9006715818 1 10572 XKICOR, INC MILPITAS CA 6 
0189017191 12 10858 LINEAR TECHNOLOGY CORP MILPITAS CA US 95035 9 
9505417856 7 10881 THOMSON-CSF COURBEVOIE FR Hf 
9408618324 868 11111 SEEQ TECHNOLOGY INC SAN JOSE CA 2 
0215421912 0 11187 VLSI TECHNOLOGY INC SAN JOSE CA US 95131 2 
0206224355 4 11302 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS SUNNYVALE CA ue 
9505424539 82 11320 ATTY TECHNOLOGY CHICAGO IL 9 
9505227014 6 11345 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP SAN JOSE CA US 95134 6 
0202629832 1 11452 ANAHEIM AUTOMATION PRODUCTS DIV ANAHEIM CA 0 
9505131471 92 11561 RELIABILITY INC TIPPERATY IR 8 
0188031814 9 11596 CIRCUIT TECHNOLOGY INC FARMINGDALE NY 4 
9501432293 3 11604 COMLINEAR CORP LOVELAND co US 80537 6 
0180333256 X 6 11668 ROCKWELL INT’L, SEMICONDUCTOR DIV. NEWPORT BEACH CA 1 
9505033967 4 11688 CALEX MANUFACTURING CO INC PLEASANT HILL CA US 94523 9 
9513434333 «7 11777 ELANTEC INC MILPITAS CA US 95035 i) 
9408634335 5 11825 ANALOG SOLUTIONS CONCORD CA US 94518 T 
32901343712 04 11899 RICOH CORP CALDWELL NJ US 07006 2 
9505430649 = 11943 SIERRA SEMICONDUCTOR SAN JOSE CA US 95132 8 
913213H674U = 11966 ILC DATA DEVICE CORP BOHENIA NY US 11716 9 
uSh7Qu2u7O 869 11967 AT & T TECHNOLOGIES INC NEW YORK NY US 10022 7. 
9hokosoo77) Os 12125 SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC SANTA CLARA CA US 95054 1 
8502250088 2 12128 VIC INC BLOOMINGTON MN US 55420 5 
9505450364 3 12147 TELMOS INC SUNNYVALE CA US 94086 5 
9501454335 0 12186 DALLAS SEMICONDUCTOR CORP DALLAS TX US 752h4 3 
0217356289 2 12253 GAMMA HIGH VOLTAGE RESEARCH MT VERNON NY US 10550 1 
4412471785 0 12276 NIPPON GAKKI CO LTD TOKYO JP 438-0 2 
0643072799 8360 12382 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP BEAVERTON OR US 97006 8 
857068E175 1 12385 S-MOS SYSTEMS SAN JOSE CA US 95110 1 
5540891929 96 12404 XILINX INC SAN JOSE CA US 95124 ) 
$-16300633 0 12461 BROOKTREE CORP SAN DIEGO CA US 92121 0 
2000D2540 = g 12521 ENDICOTT RESFARCH GROUP ENDICOTT NY US 13760 1 
8000 8 12717 UNIVERSAL SEMICONDUCTOR INC SAN JOSE CA US 95112 5 
A3500 «8 12768 SEIKO EPSON CORP NAJANO-KEN TOKY JP 8 
9505480167 6 12880 ALTERA CORP SANTA CLARA CA US 95051 1 
9408684013 9 12881 CRYSTAL SEMICONDUCTOR CORP AUSTIN TX US 78760 9 
60076 9 12882 CONVERSION DEVICES INC BROCKTON MA US 0201 7 
54218 7 12905 ACTEL CORP SUNNYVALE CA US 94086 6 
50562 § 12962 MICRO LINEAR CORP SAN JOSE CA US 95131 T 
K1196 1 13053 MICROCHIP TECHNOLOGY INC CHANDLER AZ US 85226 4 
13136 SYNERGY SEMICONDUCTOR CORP SANTA CLARA CA US 95051 7 


HP P/N 


0960-0397 
0960-0790 
1813-0016 
1813-0034 
1813-00h1 
1813-0048 
1813-0054 
1813-0057 
1813-0058 
1813-0082 
1813-0083 
1813-0084 
1813-0092 
1813-0093 
1813-0094 
1813-0098 
1813-0100 
1813-0105 
2813-0109 
1813-0110 
1813-0114 
1813-0115 
1813-0118 
1813-0123 
1813-0124 
1813-0127 
1813-0132 
1813-0133 
1813-0138 
1813-0140 
1813-0150 
1813-0155 
1813-0177 
1813-0211 
1813-0212 
1813-0213 
1813-0214 
1813-0215 
1813-0216 
1813-0217 
1813-0218 
1813-0219 
1813-0232 
1813-0251 
1813-0257 
1813-0264 
1813-0283 
1813-0310 
1813-0311 
1813-0312 
1813-0313 
1813-0315 
1813-0316 
1813-0817 
1613-0318 
1813-0319 
18143-0322 
1813-0361 
1813-0385 
1813-0410 
1813-0437 
1813-0439 
1813-G444 
1813-04485 
1813-0406 
1813-0447 
1813-0450 
1813-0468 
1813-0469 
1813-0476 
1813-0485 
1813-0486 
1813-0489 
1813-0490 
1813-0491 
1813-0495 
1813-0496 
1813-0501 
1813-0508 
1813-0511 
1813-0514 
1813-0515 
1813-0516 
1813-0517 
1813-0544 
1813-0553 
1813-0562 
1813-0598 
1813-0603 
1813-0606 
1813-0630 
1813-0718 
1813-0762 
1816-0015 
1816-0016 
1816-0053 
1816-0217 
1816-0355 
1816-oh09 
1816-0439 
1816-0598 
1816-0605 
1816-0640 
1816-0710 
1816-0723 
1816-0724 
1816-0728 
1816-0782 
1816-0787 
1816-0868 
1816-0902 
1816-0913 
1816-0914 
1816-04515 
1816-0916 
1816-0917 
1816-618 
1816-0929 
1816-0931 
1816-093h 


Mfr. 


03285 
08779 
06436 
03714 
63406 
03285 
03406 
03406 
03406 
a004u6 
000u6 
oook6 
05436 
02237 
05436 
05436 
02237 
06861 
00046 
000L6 
02598 
OO00kG 
05436 
02237 
02237 
02237 
06861 
02838 
02037 
05436 
03714 
10321 
03285 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
03285 
05436 
03285 
05436 
05436 
DLOT7 
O40T7 
OLOTT 
OLOT7 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
05436 
02237 
03291 
03755 
05436 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
054.36 
11596 
11596 
11604 
10421 
03285 
11688 
11688 
11688 
11967 
11967 
ocodu6 
11604 
05436 
11561 
11561 
03291 
05436 
06338 
00039 
05436 
11604 
07397 
11320 
05436 
03285 
05436 
03799 
ohog2 
03714 
03714 
o4a078 
03799 
obage2 
01698 
02916 
o4a92 
03799 
02237 
01698 
02910 
03799 
01698 
03811 
0379h 
0379h 
02237 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
02237 


Desc. 
ADC12Q2003 


MF4125F5 DAP 00 


311/120 
TH5010CFD 
LHOO2CH 
751N 
AHOLS4D 
LHOO2KCH 
LHOO21CK 
PICE4E 
PICE01 


PIC6E11 
DAC8O-cCCD-V 
UA7SH12Sc 
DACBO-CBI-I (SEL’D) 
2D917 
UA78HO5sSc 
DAC80-CcBI-V 
PIC625 
PIC626 
PIC64S 
PIC600 
DACBO-CHI-I (SEL’D) 
UA7BHGEC 
UATSH15KC 
UAT9HGKC 
MNDAC71CSB-I 
7162 

MHW592 
SDM857KG 
ICM72091PA 
ADC-HZ12BGC (SELECTED} 
ADDACBO-¥ 
MWA110 
MWAL20 
MWA130 
MWA210 
MWA220 
MWA230 
MWA3190 
MWA320 
MWA330 
ADSUSI 
DAC7T1-CSB-I 
ADS 7TUAKD 
ADC80AGZ-12(PER HP DWG) 
DACT1-CEB-V 
CH1710-01 
CH1720-01 
CH1720-01 
CH1740-01 
GPD-1063 
TTO-507 
UTO-561 
GPD-10 
GPD-20 
ADC76JG 
VATSPO55C 
GPD-430 
DACG37T-16-6 
OPA111BM 
UTO-2012 
uUTO-2024 
UTO-2028 
UTO-517 
UTO-533 
2D1921 

cTi602 

CT3 231 
CLC220101G 
RTC -58321 

HOS -100AH 
5D15. 060 
585.600 
5D12.075 
630AG 

606HM 

MN376 
CLC1O3AI 
201025 

vVPS/5 (SELECTED) 
V12P5 
UTO-2027 (SELECTED) 
PWR-6064 
GS-RHO5S 

NEL -D32-46(5) 
ADC8UKG-12 
CLC220AI 
STTLDFMM- 222 
630AT 

ISO102 
ADL154BW 
PWR1726 
HPROM1 -1024-5B 
63850810 
IM5600CPE PROGRAMMED 
IM5610CPE 
MK2302P 
HPROM-8256-5D 
6340-17 
SN74S200N 
N825115P 
6561) 
HM1 ~ 7621-5 
93L415Pc 
SNTUSLEON 
N&2S091F 
HM1-7611 -5 
SN7HS28GN 
P3604L-6 MASKED 
AM2 7LS00PC 
AM31L01PC 
Q3415DC 

HM1 -7662 -5 
HM1~-7603-5 
HM1-7610-5 
HM1-7620-5 
HM1-7641A-5 
HM1-7643-5 
9408PC 


HP P/N 


1816-1008 
1816-1032 
1816-1054 
1816-1055 
1816-1089 
1816-1137 
1816-12141 
1816-12142 
1816-1153 
1816-1160 
1816-1162 
1816-1163 
1816-1174 
1816-1193 
1816-1299 
1816-1308 
1816-1329 
1816-1334 
1816-1335 
1816-1338 
1816-1339 
1816-1358 
1816-1371 
1816-1382 
1816-17288 
1816-1390 
1816-1406 
1816-1416 
1816-1418 
1816-1430 
1816-1434 
1816-1435 
1816-1436 
1816-1446 
1816-1447 
1816-1451 
1816-1456 
1816-1458 
1816-1459 
1816-1460 
1816-1461 
1816-1462 
1816-1467 
1816-1468 
1816-1469 
1816-1475 
1816-1481 
1816-1482 
1816-1492 
1816-1495 
1816-1512 
1816-1513 
1816-1516 
1816-1517 
1816-1532 
1816-1536 
1816-1538 
1816-1543 
1816-1544 
1816-1547 
1816-1548 
1816-1552 
1816-1554 
1816-1555 
1816-1556 
1816-1558 
1816-1561 
1816-1562 
1816-1563 
1816-156 
1816-1565 
1816-1566 
1816-1567 
1816-1569 
1816-1570 
1816-1571 
1816-1572 
1816-1574 
1816-1577 
1816-1578 
1816-1583 
1816-1586 
1816-1591 
1816-1592 
1516-1593 
1816-1594 
1816-1566 
1816-1597 
1816~1598 
1816-1599 
1816-1609 
1816-1610 
1816-1611 
1816-1612 
1816-1613 
1816-1614 
1816-1615 
1816-1616 
1816-1617 
1816-1618 
1816-1619 
1816-1620 
1816-1621 
1816-1622 
1816-1623 
1816-1624 
1816-1625 
1816-1628 
1816-1629 
1816-1630 
1016-1631 
1816-1690 
1816-1695 
1816-1696 
1816-1701 
1816-1702 
1816-1703 
1816-1709 
1826-1710 
1816-1711 


Mfr. 


01698 
02910 
02910 
01698 
03406 
01698 
01698 
02910 
01698 
02920 
02910 
02910 
01698 
02910 
02910 
02237 
01698 
02237 
02037 
02237 
03406 
01698 
o4og2 
03799 
01698 
02037 
03794 
03799 
02910 
02037 
02037 
G2037 
03406 
03794 
02037 
02290 
02037 
02910 
06347 
06344 
02910 
06347 
03799 
03794 
02237 
02910 
03799 
02910 
06344 
03794 
0379% 
03406 
03794 
02910 
06347 
ohoge2 
01698 
06344 
06344 
01698 
03799 
02237 
2037 
06347 
03811 
03794 
03794 
03794 
02237 
02910 
03794 
03794 
03794 
06344 
037934 
01698 
03794 
03794 
02910 
03406 
o3794 
06347 
06347 
02237 
03794 
06344 
034794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
02910 
03794 
03794 
03TOu 
03794 
03794 
03794 
O3T9h 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
06344 
06344 
06344 
03794 
03406 
06344 
06344 
03794 
03794 
03794 
o4age2 
ohog? 
O379% 


Desc. 


TRP2eshot 
N828123N 
N&2S18SP 
TBP28S42N 
DM74ULS189N 
TPB2Z4USLON 
SN74138AN 
N82S141F 
TBP18S030N 
N82S181F 
N825181N 


N82S141F 
TBP1LOSACION 
N82S2708F 
N82S191F 
93LY22PC 
TBP28Shen 
93422DC 
MCM10152L 
F10145apc 
DM86S64UCAB/N 
TBP24SA10N 
6352813 
HM3-7621-5 
TBP28L22N DISCONTINUED IN USA 
MCM1LOLN7L 
AM27S27DC 
4M1-7611-5561 
N82S129F 
MCM10145L SELECTED 
MCM10146L 
MCM10143L 
DM74S288N 
4M27S03DC SELECTED 
NCM10139L 
29631ADC 
MCM1O1.49L 
N82S19F 
HM10470 
MBM10415AHZ 
NiO149F 
EM1LO422 

HM3- 7643-5 
AM27S19DC 
F100142DC 
N8281374N 
HM1-76494-5 
N82S131F 
MBM1OLTUZ 
AM27S07APC 
AM27S291DC 
DM87S8191J 
AM27S35DC 
N8&28191N 
HM2112 
C67401J RELAXED 
SN74LS219AN 
MBM10474-A15Z 
SBO20uC 
TBP28L225 
HM1-7649A4-5 
F1l0042epc 
MCLOHLUSL 
HM10422-7 
DI6ZBA-1 
AM27S191DC 
AM27S45DC 
AM27S29DC 
TUFLEQPC 
N82S16N 
AM27S03PC 
AM27S25DC 
AM27S2GPC 
MB7144H2 
AM27S443PC 
TBP1&8S030N 
AM27S191 ADC 
AM27S185pc 
N828212N 
DM74S288N 
AMQ3425SADC 
HM2112-1 
HM1O474-15 
TUF219 
AM27S29APC 
MBM10422A-72 
AM?7S292.4PC 
AM27S41APC 
AM93422APC 
AM27S03APC 
AM? 7S29ADC 
AM27S33APC 
AM27S19PC 
AM27S180PC 
N825135N 
AM27S835PC 
AM27S1814PC 
AM27S45PC 
AM27S191 4PC 
AM27S191P¢ 
AM27S291PC 
AM27S185PC 
AM27S31PC 
AM27S20PC 
AM27S21PC 
AM27S13FC 
AM27S29APC 
MBM1O480-15Z 
MBMLOLTOA-10Z 
MB7118HZ 
AM27S21APC 
DM87SH21 
MB7142HZ 
MBMLOL8LA-10C 
AM27S291ADC 
AM27S281DC 
AM27S191A4JC 
638281ANL 
638881 ANS STD 
AM27LS02PC 


HP P/N 


1816-1712 
1816-1717 
1816-1720 
1816-1721 
1816-1722 
1816-1725 
1816-1726 
1816-1727 
1816-1728 
1816-1729 
1818-0036 
1818-0061 
1818-0093 
1818-0094 
1818-0095 
1818-0102 
1818-0103 
1818-0108 
1818-0115 
1818-0135 
1818-0140 
1818-0146 
1818-0165 
1818-0197 
1818-0198 
1818-0199 
1818-0215 
1818-0237 
1818-025 
1818-0277 
1818-0294 
1818-0317 
1818-0318 
1818-0320 
1818-0322 
1818-0332 
1818-0336 
1818-0340 
1818-0342 
1818-0343 
1818-0248 
1818-0381 
1818-0390 
1818-0425 
1818-0438 
1818-0439 
1818-0443 
1818-0492 
1818-0497 
1818-0498 
1818-0509 
1818-0553 
1818-0562 
1818-0566 
1818-0630 
1818-0643 
1618-0695 
1818-0696 
1818-0700 
1818-¢701 
1818-0708 
1818-0757 
1818-0762 
1818-a772 
1818-0794 
1818 -oB4y 
1818-0850 
1818-0851 
1818-0955 
1818-0977 
1818-0989 
1818-0990 
1818-1009 
1818-1012 
1818-1026 
1818-1027 
1818-1066 
1818-11214 
1818-1153 
1818-1162 
1818-1178 
1818-1212 
1818-1213 
1818-1214 
1818-1238 
1818-1300 
1818-1330 
1818-1335 
1818-1336 
1818-1346 
1818-1350 
1818-1352 
1818-1370 
1818-1372 
1818-1396 
1818-1397 
18218-1398 
1818-1467 
1818-1468 
1818-1520 
1818-1558 
1818-1559 
1818-1581 
1818-1586 
1818-1611 
1818-1614 
1818-1616 
1818-1633 
1818-1638 
1818-1643 
1818-1648 
1818-1667 
1818-1718 
1818-1721 
1818-1738 
1818-1747 
1818-1750 
1818-1751 
1818-1755 
1818-1756 


Mfr. 


06344 
0379h 
06344 
06344 
03794 
03794 
11345 
11345 
13136 
06344 
02910 
03406 
02237 
00575 
00575 
01698 
01698 
02037 
03811 
02037 
03811 
01698 
03811 
03794 
03406 
03794 
03794 
02910 
02910 
03794 
03794 
02037 
03811 
03811 
03794 
03811 
02037 
06347 
03811 
03794 
03794 
03811 
03714 
03811 
03811 
03799 
03811 
03811 
03799 
03811 
06347 
03811 
03811 
03947 
04183 
03811 
03811 
03811 
02037 
02037 
03811 
02237 
01698 
03811 
03811 
03811 
03811 
01698 
03799 
03811 
03799 
03799 
03799 
02237 
03811 
03811 
oL078 
04078 
03811 
04078 
o4o78 
03811 
04078 
oho7s 
03811 
03811 
00039 
08831 
03406 
00039 
06354 
03714 
03799 
o4078 
03794 
03794 
01698 
03794 
03811 
03714 
01698 
06347 
01698 
03811 
06347 
oho7s 
08831 
03811 
03811 
o4078 
03811 
063h7 
ouo7s 
03811 
06347 
03811 
03714 
02037 
03811 
03406 


Desc. 


MB7124HMP 
AM27S490C-T 
MBMLONTYUA-72Z 
MBM1O0UT4A-102 
AM27S19APC 
AM27L5S19PC 
CYLOE4YT4L-5IC 
LOEW22L-SJC 
SY10422-3HCF 
MBM1LOLBHA-8C -G 
Ca?725Y MASKED 


MM5 241 ABLN 
3341D¢ 
PR1472B-01 
PT1482B-01 
TMS4103NC 
TMSHO30JL 
6605L-1 
P1103A 
MCM6BA1L0S 
P2112A-4 


TMSLO50JL SELCTD 
Cc2L07C SELECTED 


AMG1L11BbC 


MM2102AN-4L 


AMQ112APC 
AM9112cDC 
N2513N 
N2516N 
AM2813ADC 
AMOLL12CPC 
McMLO2TAC2 
2101-1 
P2101-2 
AMOLL12APC 
D2115AL 
MCM6572L 
BM4716A-4 
P2101A-4 
AM91L01DPC 
AM9LO2DPC 
P2111A-2 
IM65X081JE 
P2101A-2 
P2114A-5 


HM1-6561B-9 


P211448-6 
P2114A-h 
HM1-6551-9 
D2716 
HM4L716A-2 
P2112A 
P21144-5 
2051 
NCMTO4OL 
P2114A-6 
PS101L-1 
D8155H 
MCM6581P 
MCM68A10P 
P5101L 
21LO2FPC 


TMS2532-45JL 


D2115A 
D2716 
D2147H 
D2732 


TMS2516-35JL 


HM3-6514-9 
C8755A 
HM3-6514-5 
HM1-6514-9 
HM3-6561-5 
4725BPC 
D2125AL 
D2147H-3 
MK48G14N -4 
MK4801Ad -3 
D2142L 
ME4801AP-2 
MK48014N-3 
D2148H-3 
MK4SO1AN-4 
ME4SO1AN-1 
P2114AL-3 
P2114AL-2 
UPD4wUC-1 
35392CP 
MM5204q 
UPDSYyye 
TCS5LUF 


IM6654-110G 


HM1-6514-5 


MKH801AJ-90 


AM9016EPC 
AM9Q016FPC 


TMS4OK4-45NL 


AM9016DPC 
De. h8HL 
IM66531JG 


TMS2564JL SELECTED 


HMUBEY-3 


TMS 2532 -35dL 


D214 7H-1 
HM6116P-3 


MK4801AN-90 


L8114-ucs 
D2732A 
P2114aL-2 
MK48O2N -3 
D2732A 
HM6147P 
MK4802N -1 
D2732A 
HM6116LP-4 
D2764 


IM65X61ACPN 


MCM68B10P 
D2732A-2 


MM210245-6L 


HP PN 


1818-1757 
1818-1758 
1818-1768 
1818-1774 
1818-1775 
1818-1776 
1818-1784 
1818-1785 
1818-1790 
1818-1813 
1818-1814 
1818-1822 
1818-182) 
1818-18h5 
1818-1877 
1818-1887 
1818-1888 
1818-1960 
1818-1966 
1818-1967 
1818-1968 
1818-1969 
1818-1974 
1818-1961 
1818-1982 
1818-1985 
1818-1998 
1818-1999 
1818-2702 
1818-3005 
1818-3006 
4818-3013 
1818-3021 
1818-4022 
1818-3023 
1818-3044 
1818-3052 
1818-3059 
1818-3076 
1818-3118 
1818-3136 
1818-3138 
1818-3154 
1818-3159 
1818-3160 
1818-3162 
1818-3163 
1818-3164 
1818-3165 
1818-3166 
1818-3172 
1818-3174 
1818-3181 
1818-3183 
1818-3184 
1818-3185 
1818-3186 
1818-3197 
1818-3198 
1818-3214 
1818-3220 
1818-3222 
1818-3229 
1816-3286 
1818-3298 
1818-3302 
1818-3303 
1818-3305 
1818-3307 
1818-3308 
1818-3309 
1818-3310 
1818-3317 
1818-3319 
1818-3327 
1818-3329 
1818-3330 
1818-3333 
1818-3335 
1818-3336 
1818-3364 
1818-3365 
1818-3366 
1818-3375 
1818-3376 
1818-3379 
1818-3380 
1818-3383 
1818-3384 
1818-3385 
1818-3387 
1816-3388 
1818-3389 
1818-3390 
1818-3391 
1818-3424 
1818-3425 
1818-3426 
1818-3429 
1818-3446 
1818-3447 
1818-3448 
1818-3449 
1818-3464 
1818-3065 
1818-3466 
1818-3470 
1818-3473 
1818-3474 
1818-3483 
1818-3484 
1818 - 3486 
1818-3498 
1818-3499 
1818-3500 
1818-3501 
1818-3502 
1818-3504 
1818 -3505 
1818-3506 


Mfr. 


0271 
03811 
06347 
03811 
06344 
06344 
06354 
02037 
O6347 
01795 
06354 
02037 
06354 
a63uy 
ob34u4 
03811 
01698 
o4o78 
03811 
Du0TS 
06354 
06347 
09768 
06354 
063b4 
03811 
01698 
03811 
03811 
08779 
06347 
06347 
03811 
1OL43 
03811 
03811 
03811 
08779 
03811 
10420 
06344 
00039 
03811 
06347 
03406 
o4078 
01698 
10572 
10572 
06344 
02037 
06347 
00039 
C63N7 
10420 
06354 
0306 
10572 
06447 
01698 
10572 
06344 
o63hh 
06354 
00039 
03811 
10420 
06354 
06344 
06344 
08779 
08779 
10420 
03811 
03794 
03794 
06347 
10572 
06347 
06354 
06344 
00039 
10572 
10572 
038141 
06347 
04078 
O3811 
03811 
06347 
03811 
06344 
06344 
03794 
06347 
03811 
03811 
03811 
06354 
og7é8 
03811 
03794 
03811 
03811 
03811 
03794 
06344 
02037 
11345 
01698 
10572 
03794 
01698 
10572 
06347 
11345 
02037 
03794 
03794 
06347 


Desc. 


ER2055 
D2764-4 
HM6116LP-3 
P2114AL-4 
MB&118-12P 
MB8118-15P 
TC5518cP-20 
MCMGa76kcC 
HM6116LP-2 
SYP2111A 
TCS514APL -3 
MCM64766¢ 
TMM314AP-1 
MBM8128A-10P 
MB8128-15P 
D2148HL-3 #7511 
TS 2592 -30JL 
MKUSO1AN-2 
D2764-4 
MKL&SO01AN-4 
TC551L7CPL-20 
HM6267P 
MSM5123AS-1% 
TC5518CPL-20 
MBM2732A-30 
D2815-4 
T™S2564-U5JL 
p276h4-2 
D2716-2 
M5KU16UAP -15 
HMYS64P-3 
HM6147HP-35 
D27128-4 
1818-3022 
D2732A 
D2817 
D21L4oH-2 
M5KUL64UANP-15 
27128 
IMS14208 -55 
MBM27C64-252 
UPD2167B-2 
D27128-3 
HM6147LP 
NMC27C169-45 
MK4801AT-70 
TMS4016-20NL 
X2816BP 
X2210D 
MB8264A-12P 
MCM68766C-35 
HM6267LP- 45 
UPDULGC-2 
HM6264ALP-15 
IMS1L20P-45 
TC5565PL 
NMC27C32Q-55 
IX22100 

HM6 26HAP-15 
TMS4HA1G-15NT 
X2804AD-45 
MB81C684-35P 
MBM27C64-252 
TC5518CPL-20 
UPD4YO1EC -1 
D27256 
IMSi420P-55 
TC5565APL~15 
MB81256-12P 
MB81256-15P 
M5M4256S-12 
M5M4256S-15 
IMS1400S-45 
D270256-200V10 
AM91L22-35P¢ 
AM27C256-205Dc 
HM6264P-12 
X2816ADI-45 
HM6264ALP-10 
TMM2018AP-45 
MBM27C64 ~-202 
UPDYY44C -3 
X2816aAD-35 
X2816aD-45 
D71104Z-1 
HM6116ALSP-15 
MK48202B-25 
P2732A CTP 
D2764A 
HM6264LP-12 
D2B17A 
MB81257-12 
MB81257-15 
AM9128-70PC 
HM6264ALFP-15 
D2764A-2 
D2764A 
D2T764A 
TCS51TAPL-2 (SEL) 
MSM5114-2RS5 
D27128A 

AM? 7C512-200DC 
D271 28A 
QD2817A-2 
D2e7256 
AM2149-45DC 
MB81467A-55P 
MCM2016HY-70 
CY7C122-25EC 
TMS4164-25NL 
X2210P 
AM27€256-175DC 
TMS4162 -15NL 
X2B64AD 
HM6287P-55 
CY7C148-45Pc 
MCM2018AN55 
AM2149-55D¢C 
AM9128-10DC 
HM6268HP-55 


HP P/N 


1818-3507 
1818-3410 
1818-3819 

1818-3536 

1818-3537 
1818-3538 
1818-3539 
1818-3540 
1818-3542 
1818-3543 
1818-3544 
1828-3547 
1818-3554 
1818-3555 
1818-3556 
1818-3557 
1818-3559 
1818-3560 
1818-3604 
1818-3605 
1818-3614 
1818-3617 
1818-3618 
1818-3619 
1818-3620 
1818 - 4641 
1818- 3642 
1818-3662 
1818-3667 
1818-3735 
1818-3736 
1818-3758 
1818-3759 
1818-3760 
1818-3767 
1818-3768 
1818-3801 
1818-3813 
1818-3824 
1818-3825 
1818-3835 
1818-3837 
1818-3838 
1818-3879 
1818-3880 
1818-3901 
1818-3909 
1818-3920 
1818-3921 
1818-3922 
1818-3928 
1818-3929 

1818-3930 
1618-3931 
1818-3932 
1818-3933 
1818-3936 
1818-35937 
1818-3938 
1818-3943 
1818-3956 
1818-3957 
1818-3976 
1818-3977 
1818-3978 
1818-39821 
1818-3990 
1818-4007 
1818-4012 
1818-4015 
1818-4016 
1818-4017 
1818-4018 
1818-4020 
1818-4021 
1818-4022 
1818-4023 
1818-4024 
1818-4030 
1818-4631 
1818-4032 
1818-033 
1818-4034 
1818-4035 
1818-4036 
1818-4037 
1818-4038 
1818-4039 
1818-4040 
1818-4042 
1818-4043 
1818-4OuuL 
1818-050 
1818-051 
1818-4058 
1818-4059 
1818-060 
1818-4061 
1818-4073 
1818-4074 
1818-4075 
2818-4077 
1818-4078 
1818-4079 
1818-4080 
1818-4081 
1818-4082 
1818-083 
1818-4086 
1818-4o0c0 
1818-097 
1818-4098 
1818-4099 
1815-4100 
1818-4101 
1818-102 
1818-4103 
1818-104 
1818-82105 
1818-4106 


Mfr. 


06344 
03794 
06354 
00039 
03794 
00039 
01698 
01698 
03794 
06354 
06354 
10420 
O3794 
16572 
11111 
11345 
06347 
03794 
03794 
04078 
11345 
11345 
0637 
03406 
11345 
03811 
10572 
06344 
06354 
11345 
41345 
06354 
190420 
06354 
03794 
06347 
06347 
06344 
06347 
038121 
03811 
03811 
11345 
03811 
02037 
03811 
03811 
03794 
03406 
03811 
06344 
03794 
03811 
03811 
06354 
06347 
03811 
03811 
03406 
06347 
03811 
06347 
06354 
96354 
00039 
06347 
08779 
01698 
06344 
10572 
11345 
06354 
01698 
22345 
11345 
06347 
03812 
06344 
06354 
06347 
06354 
06354 
06354 
06354 
0635% 
06354 
11345 
06347 
06344 
06344 
00039 
00039 
08779 
06354 
06354 
03811 
06354 
03811 
00039 
06347 
10572 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
03811 
00039 
66354 
11345 
11345 
00039 
06347 
03811 
10572 
06344 
11345 
12186 
Q3794 


Desc. 


MBM27C128-202 
AM9150-25DC 
TMM2016AP-10 
UPDLAOC-? 
AM9150-35Dc 
UPD41L46hC-12/D41Lh64C-12 
T™S4257-12FML 
TMS4416-12NL 
AM9122-25P 
TC5565AFL-15 
TC57256AD-20 
IMS14O00P-45 
AM27C0512-255DC 
X24u4UP 
DQ52B33H- 300 
CY7C190-25PC 
HM6267P-35 
AM21L48-55D¢C 
AM27C128-205Dc 
MK48Z02B-20 
CY7C128A-55PC 
CYTCLUNT-35PC 
HM6268HP-45 
NMC9306EN 
CY7TC1B9A-25PC 
D27128A 

X2212D 
MBM27C256-25 
TMM2018AP-35 
CY7C168A-35PC 
CY7C148-35Pc 
TC57256AD-20 
IMS14238-35 
TCS5S64APL~-15 
AM9968-45DC 
HM6116FP-4 
HN58064P-30 
MBM27C256-302Z 
HM6116ALP-15 
D27C512-200V10 
P27128A 
D7110AZ-1 
CY7TC1LYEQ-35PC 
P27128A-25 OTP 
MCM68766C-30 
51066-25 
P27C0256-200V10 
AM?864BE-25DC 
NMC9O346N 
P27256-1 OTP 
MB81C794-45Z 
AM27C1024-250DC 
P27128A. 2 OTP 
P2764A-2 OTP 
TC55257BPL-10 
HM6264ULFP-15 
P27C256-200V10 
D27C256-200V10 
NMC9346N 
HM62256LP-8 
P27256-3 OTP 
HM6264ALFP-12T 
TMM2015BP-15 
TMM2015BP-10 
UPD4 3620-45 
HM62256LP-12 
M5M5165P-70 
TMS27C256-2JL 
MBM27C512-252 
X2houP 
CY7C168A-25PC 
TC55257BPL-10 
TMS27C128-1JL 
CY7C12BA-35PC 
CY7C190-15PC 
HM6787P- 25 
D27C512-200V10 
MB8iC69A-25P 
TC551L7CFL-20 
HM6287P-45 
TCSLIOOOAP-10 (or -80) 
TCSLIOOOAP-10 (or -80) 
TC511001LAP-10 {or -80) 
TC511001AP-10 (or -80) 
TC514256AP-10 {or -80) 
TC514256AP-10 
CY¥7C171A-25PC 
HM51256LP-12 
MBM27C256A- 252 
MB8L64-15LF RELAXED 
UPD41 2640-15 
UPD41264C-12 
M5M4256AL-15 
TC51100143-10 (or -80)} 
TC57256AD-15 
D27128B-150V10 
TC571000AD-20 
D27C010-200V10 
UPDLAN6 He -12 
HM6716P-25 
K2B256P-35 
AM27 32B-305DC 
AM2732B-205DC 
AM2732BDC 
AM2716B-455DC 
AM2716B-305DC 
TMS27PC256NL 
D27C010-200V10 
UPD43256AC-15L 
TC57256D-20 
CYTC128A-45SC 
CY7TC291-345WC 
UPDHO1LEC -3 
HM62256LP-15SL 
D27C64-1 
X2816AD 
MBB1464 -12PV 
CY7C12? -15PC 
DS1225y-150 
AM2130-12DC 


HP P/N 


1818-4107 
1818-4109 
1818-4111 
1818-4117 
1818-4118 
1818-4119 
1818-4123 
1818-4128 
1818-4129 
1818-4130 
1818-4133 
1618-4134 
1818-4135 
1818-4138 
1818-hike2 
1818-4153 
1818-4162 
1818-4163 
1818-4196 
1818-4197 
1818-4198 
1818-4201 
1818-4208 
1818-4210 
1818-4241 
1818-213 
1818-4215 
21818-h217 
1818-4218 
1818-4225 
1818-4226 
1818-227 
1818-228 
1818-4233 
1818-234 
1818-4236 
1818-4243 
1818-42h4u 
1818-429 
1818-4250 
1818-4252 
1818-4257 
1818-4263 
1818-4268 
1818-4269 
1818-4270 
1818-4272 
1818-4280 
1818-4284 
1818-4293 
1818-294 
1818-4297 
1818-4299 
1818-4312 
1818-4337 
1818-4351 
1818-4352 
1818-4353 
1818-4354 
1818-4355 
1818-4356 
1818-4358 
1818-4359 
1818-4367 
1818-4368 
1818-4374 
1818-4376 
1818-4377 
1818-4380 
1818-4381 
1818-4382 
1818-4387 
1818-4392 
1818-4393 
1818-4394 
1818-4hoe 
1818-4405 
1818-4406 
1618-4409 
1818-4418 
1818-4420 
1818-4423 
1818-442h 
1818-4429 
1818-4430 
1818-4431 
1818-4432 
1818-4433 
1818-443h 
1818-4435 
1818-4438 
1818-4439 
1818-4Lko 
1818-44he2 
1818-4459 
1818-4460 
1818-4470 
1818-4478 
1818-hh80 
1818-4481 
1818-448h 
1818-4485 
1818-4486 
1818-4487 
1818-4496 
1818-4497 
1818-h498 
1818-499 
1818-4503 
1818-4506 
1818-4508 
1818-4509 
1818-4510 
1818-4511 
1818-452h 
1818-4525 
1818-4526 
1818-4527 
1818-4528 
1818-4530 


Mfr. 


0003y 
08779 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
06354 
06344 
03794 
06354 
06347 
03794 
06347 
06344 
03811 
02037 
10572 
03811 
11345 
03811 
03811 
06354 
03811 
00039 
06347 
06354 
06354 
10572 
06347 
02037 
03406 
08779 
06344 
411345 
01698 
01698 
06354 
02037 
02037 
03921 
08779 
00039 
06344 
03794 
03811 
06347 
06347 
06344 
03811 
06354 
03799 
06344 
11345 
10253 
06347 
10253 
10253 
00039 
11111 
08779 
01698 
11345 
11345 
06354 
01698 
03811 
10572 
08779 
10253 
06354 
03794 
10253 
06121 
06347 
06354 
10253 
06347 
03811 
03811 
01698 
06347 
01698 
03794 
06354 
11345 
01698 
06347 
10253 
10253 
01698 
01698 
01698 
11345 
06354 
11345 
01698 
06354 
06354 
08779 
03794 
11345 
08779 
oh078 
10253 
02037 
03811 
11345 
03921 
06354 
06354 
06347 
06354 
06354 
06354 
06354 
11345 


Desc. 


UPDY3256CGU-12L 
MSMUC26RAL- 12 
MCM6264WPS5 

TMS 2532A-30 
TMS2532A-35 
TMS2532A0L-45 
TS4256-12FMLR 
MCM6288P35 
MCM6268P25 
MCM6288P-22 
TC514256AJ-10 (or -80) 
MB81iC78A-35PSK 
AM?2130-10DC 
TC511000AJ-10 (or -80) 
HM6287HP- 35 
AM2864BE- 255DC 
HM6264ASP-12 
MBM2212-20 
D27C512-150V10 
MCM6268P-35 
X2804AD-35 
N27C256-200V10 
CY7C281-30PC 
D270210-200V10 
N27C256-200V10 
TC571LOOLAD-20 
Db27C513-200V10 
UPDL3256CGU-15L 
HM62256LFP-10T 
TC556UAFL-15 
C5518CPL-20 
X2816BP-20 
HM62256LP-12SL 
MCM2018AN35 
NMC9306N 
M5M21C68P-45 
MB81C784-3SPF 
CY7C261-55WC 
T™S4256-10FML 
TMS4L64-10FML 
TC51256AJ-10 (or -80) 
MCM6264WPHS 
MCM6264WPLS5 
MM2801J9S-07 
MH1M09A0J-10 
MC41256A9B-10 
MB8464A-10LPF 
AM99C164-45PC 
N270256-200V10 
HM6 264ALFP-10 
HM53461P-10 
MB81C71A-25PJ 
D27C512-200V10 
TMM2018AP-25 
HM1-6514~B9 
MBM2764-202 
CY7CLYT-25 
IDT7132SA100P 
HM53461P-15 
IDT7198S35P 
IDT71256S45P 
UPDELY6YV-15 
NQ28C64-250 
M5MUC264AL-15 
TMS27C512-2JL 
CY7C166-45PC 
CY7C281-45PC 
TMM2764AD-15 
TMS27PC291~3FNL 
D270 256-200V10 
X2hc16P 
M5M27C102K-2 
IDT7165S855J 
TC5564AFL-15 
AM22130-10JC 
IDT6116SA35TP 
SDA2506 
HM6207P-35 
TC511001A4J-10 (or -80) 
IDT7142SA41 00P 
HMS34612P-12 
N27011-250V05 
N27C256-150V10 
TMS27PC256-2NL 
HM65256BLP~-12 
TMS27PC256-1FML 
AM27C1024-200DC 
TC514256AZ-10 (or -80) 
CY7C245-4U5PC 
TS270292-3 
HM6716P-25 
IDT7134L55P 
IDT7130LALOOP 
TMS27PC512-20NL 
TMS27PC512-2NL 
TMS27PC512NL 
CY7C291-35PC 
TC55417P-20 
CY7C122-25SC 
TMS27PC512-25NL 
Tc5525TBFL-10 
TMM2088P-45 
MSM27C1LO1K-15 
AMZ2864UAE-350DC 
CY¥7C150-25PC 
M5M27C1023 
MK41H80N20 
IDT7130SA1L007 
MCM6290725 
D27C128-150V10 
CY7C171A-35PC 
AAA2801J07 
TC514256A7-80 
TC511000A7-80 
HM6207P-45 
TC55416P-20 
TC5565APL-15L 
TC541000AP-20 
TC511000AZ-10 (or -80) 
CY7C150-15PC 


HP P/N 


1818-4532 
1818-4535 
1818-4548 
1818-4549 
1818-4568 
1818-4569 
1818-4578 
1818-4579 
1818-4580 
1818-4582 
1818-4583 
1818-4584 
1818-4585 
1818-4586 
1818-4589 
1818-4590 
1818-4592 
1818-4592 
1818-4598 
1818-4599 
1818-4601 
1818-4602 
1818-4604 
1818-4605 
1818-4606 
1818-4610 
1818-4611 
1818-4612 
1818-4613 
1818-4614 
1818-4615 
1818-4620 
1818-4621 
1818-4629 
1818-4630 
1818-4631 
1818-642 
1818-4643 
1818-4644 
1818-4645 
1818-466 
1818-4647 
1818-4648 
1818-4652 
1818-4653 
1818-654 
1818-4655 
1818-4656 
1818-4657 
1818-4658 
1818-4669 
1818-4671 
1818-4672 
1818-4673 
1818-674 
1818-4676 
1818-4677 
1818-4678 
1818-4679 
1818-4681 
1818-4683 
1818-4686 
1818-4687 
1818-4688 
1818-4689 
1818-4692 
1818-4693 
1818-4696 
1818-4697 
1818-4698 
1818-699 
1818-4700 
1818-4701 
1818-h702 
1818-703 
1818-4708 
1818-4709 
1818-4710 
1818-4711 
1818-4712 
1818-4713 
1818-4714 
1818-715 
1818-4716 
1818-4718 
1818-4721 
1818-4722 
1818-4728 
1818-4729 
1818-4737 
1818-4738 
1818-4739 
1818-4740 
1818-4741 
1818-4744 
1818-4745 
1818-4748 
1818-4749 
1818-4750 
1818-h753 
1818-4754 
1818-4766 
1818-4767 
1818-4768 
1818-4769 
1818-4770 
1818-4771 
1818-4777 
1818-4778 
1818-4779 
1818-4780 
1818-4781 
1818-4785 
1818-4786 
1818-4790 
1818-4791 
1818-4792 
1818-4795 
1818-4800 
1818-4802 


Mfr. 


06354 
06354 
11187 
11187 
06347 
06354 
03794 
06347 
03811 
06354 
10572 
06354 
06354 
01698 
02037 
08779 
08779 
08779 
03794 
08779 
11345 
06354 
06347 
06347 
03406 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
01698 
12404 
10253 
01698 
01698 
06354 
01698 
03406 
06354 
01698 
01698 
01698 
03811 
10572 
11345 
03794 
11345 
03811 
11345 
01698 
03406 
06354 
08779 
01698 
06354 
11345 
06347 
11345 
10572 
03794 
02037 
06347 
06354 
06347 
06354 
06354 
11111 
06344 
06354 
02037 
03794 
03811 
06354 
06354 
10572 
06354 
06354 
11345 
11345 
10253 
10253 
03794 
00039 
10572 
06354 
06354 
08779 
03406 
06354 
06354 
10572 
o4o78 
06354 
08779 
O8TT9 
11345 
08779 
06354 
03811 
01698 
11345 
03406 
06354 
06354 
11345 
11345 
08779 
03811 
06347 
03811 
06354 
06347 
06344 
03794 
01698 
03406 
03811 
06354 
06354 


Desc. 


TC571000AD-15 
TC51832PL-10 
VT20CT9-35JC 
VT20C79-25IC 
HM6208HP-25 
TC55416P-25 
AM2?864BE~-250DC 
HM6207HP-25 


N27C128-200V10 OTP 


TC55465P-30 
X2816BP-25 
TC514256aP-80 
TC524256AZ2-10 
TMS27PC256-1NL 
MCM6270J20 
M5M27C102K-15 
MH25636ad-10 
M5M27C101K-12 
AM27C1024-150Dc 
MSMS256BFP-85L 
CY7C264-55WC 
TC51832PL~-85 
HM628128LP-12 


HM62256LFP-10SLT 


NMC9346M8 
TC514400T-10 
TC514h00I-80 
TC514100J-10 
T0514100J-80 
TC514101J-16 
TC514101J-80 
TMS4L464-10NL 
XC1736A-PD8C 
IDT7165S30TC 
TMS 27PC256-20NL 
TMS27PC64-2NL 
TC55417I-15 
T™S27C512-17JL 
NMC9306M 
T0514256Az-80 
TMS27PC32-2NL 
TMS27PC64NL 
TMS27PC128NL 
P28F512-200 
X28C256P-20 
CY7C123-7PC 
AM27C010-175D¢C 
CY7C146~-25IC 
D27C010-120V10 
CY7C123-7VC 
T™S44C0251-10SD 
NMC93C56M 
TC55464I-25 
MSM27C1015K-15 
TMS27C256-15JL 
TC554173-25 
C¥7C196-25PC 
HM670BJP -20 
CY7C150-125¢C 
X2kcous 
AM27C128-255DC 
MCM60L256AP-10 
HM6787HJP-15 
TC514256AJ-70 
HM6788HP-15 
TC55u64I-17 
TC55328P-25 
PQ2BOLA-250 
MB8287-25 
TC5588J-15 
MCM6208J15 
AM2864BE-200DC 
P28F010-200P1Cu 
THM362020S -60 
THM3610205-80 
X2ubhs 
THM362500AS-80 
THM365120AS -80 
CY7C185-25PC 
CY7C185-45PC 
IDT6178S15P 
IDT7132SAL00J 
AM27C6h-205DC 
UPD28C64C -20 
X2kcour 
TC511000AZ-70 
TC514256AZ-70 
MH1M36BJ-8 
NMC93CL6M8 
TC574000D-15 
TC5588J-25 
X2816BJ-25 
MK4202Q-20 
TC54256AF -150 
M5M5256AP-70 
M5M27C512AK-15 
CY7C185-55SC 
M5N27C202K-12 
TCSTH102ND-85 
N28F010-150P1C4 
TMS 29F256-250JL 
CY7C128A-25VC 
NMC93C66M 
TC5588P-20 
Tc5589P-20 
CY7C130-55PC 
CY¥7C1H2-253¢ 
MSM5256BFP-70L 
N27C010-150Vi0 
HM628128LFP-10 
27C011-20V10 
TCSSLE5P-25 
HM628128LFP-8 
MBM10C500-15¢ 
AM27C20h8 -200DC 
ZAY25UDJ-10 
NMC93C56N 
D27C020-200V10 
TC55U6UP-20 
TC5588P-15 


HP P'N 


1818-4803 
1818-4804 
1818-4805 
1818-4807 
1818-4808 
1818-4809 
1818-4810 
1818-4811 
1818-4812 
1818-4813 
1818-4814 
1838-4819 
1818-4820 
1818-4821 
1818-4822 
1818-4823 
1818-4824 
1818-4828 
1818-4829 
1818-830 
1818-4831 
1818-4832 
1818-4841 
1818-842 
1818-4855 
1818-4857 
1818-4858 
1818-4859 
1818-4861 
1818-4864 
1818-4867 
1818-4868 
1818-4869 
1818-4870 
1818-4871 
1818-4872 
1818-4873 
1818-4874 
1818-4876 
1618-4890 
1818-4892 
1818-4893 
1818-4895 
1818-4906 
1818-4907 
1818-4908 
1818-4909 
1818-4910 
1818-4911 
1818-4912 
1818-4913 
1818-4914 
1818-4915 
1818-4916 
1818-4918 
1818-4920 
1818-4931 
1818-4932 
1818-4938 
1818-4940 
1818 -lgh1 
1818-4gk2 
1818-4943 
1818-4948 
1818-\4gh9 
1818-4950 
1818-4951 
1818-4952 
1818-4953 
1818-4954 
1818-9060 
1818-4961 
1818-4962 
1818-5000 
1820-0001 
1820-0047 
1820-9050 
1820-0051 
1820-0052 
1820-0054 
1820-0055 
1820-0056 
1826-0058 
1820-0063 
1820-0065 
1820-0068 
1820-0069 
1820-0070 
1820-0071 
1820-0072 
1820-0074 
1820-0075 
1820-0076 
1820-0077 
1820-0078 
1820-0081 
1820-0083 
1820-0084 
1820-0085 
1820-0086 
1820-0087 
1820-0088 
1820-0094 
1820-0095 
1820-0096 
1820-0098 
1820-0099 
1820-0100 
1820-0101 
1820-0102 
1820-0104 
1820-0106 
1820-0110 
1820-0111 
1820-0116 
1820-0119 
1820-0121 
1820-0122 
1820-0123 
1820-0125 


Mfr. 


11345 
11345 
06354 
02037 
11111 
06354 
06354 
11345 
06347 
06354 
11345 
02037 
02037 
06354 
12186 
06347 
06347 
06347 
03794 


11345 © 


06354 
06347 
02037 
06347 
03794 
10572 
03406 
02037 
06354 
06354 
06916 
11345 
10572 
13053 
11345 
10253 
11345 
o4078 
02037 
03794 
06347 
06347 
04078 
11345 
04078 
02037 
03794 
06354 
06121 
06121 
06121 
06121 
06121 
06121 
11345 
06347 
06384 
04078 
03811 
11348 


08779 
06354 
96916 
06347 
03811 
10572 
08779 
08779 
06354 
03794 
10572 
06354 
03811 
06354 
01973 
01921 
02037 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01876 
01698 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02237 
02237 
01876 
01876 
02910 
02037 
03406 
02237 


Desc. 


CY7C199-25PC 
CY7C150-10VC 
Tc514h00z-80 
MCM6206NJ35 
PQ28c64-200 
TC528126AJ-10 
TC528128aAJ-10 
CY7C136-553¢ 
HM6708P-20 
TC05141002-80 
CY7B166-10VC 
MCM62981J15 
MCM62980515 
TC554653-20 
DS1220AB- 200 
HM6789HAP~-15 
HM6789HAJP-12 
HM6287HP-25 
AN270256-125D¢C 
CY7C128A-55VC 
TC574200D-150 
HM628128LP-10 
McMh180J20 
HM6207HUP-25 
AM27C512-175PC 
X28C64S-20 
NMC93CH6ME 
MCM6264DNJ35 
TC514258A7-80 
TCS54657-25 
CXK7701J-30 
CY7C128A-35SC 
X28C2563-25 
28C64-25 
CY7C128A-208¢ 
IDT71502L35I 
CY¥7C167-25PC 
MK41H79N-25 
MCM62350J22 
AM27¢C128-90DC 
HB56D51232B-85 
HB56D132B-8 
ST93CH6AM1 
CY7C1L71A-15VC 
MKL1S80x12 
MCM62990FN- 20 
AMO9C10A-10RC 
TC514400ASJL-80 
HYB514400J-80 
HYB514100-80 


HYB514256AJ-10 (or 
HYB511000AJ-10 {or 
HYB514256A-80 (or 
HYB511000AP-10 (or 


CY7C150-15VC 
HM6264ASP-10 
TC544000P- 15 
STOSC46AB-1 
N28F812-200P1C4 


CY7C136-90JC CD1855 


M5M27C101JK-12 
TC551001PL-10 
CXK5864BM-70L 
HM6208H¢i -35 
D27C2h0-200VL0 
X28C64I-25 
M5MS165FP-70 
M5M27CH02K-12 
TC551001PL-85 
AM27C256-105DC 
X2816CJ-20 
TC524258A4I-10 
N28F010-120P1C% 
TC5588P-25 
4IX19A555 
CA3010 
MC1531G 

7O2HC 

923HC 

SN74OON 
SN749Q0AN 
SN7492AN 
709HC 

SN7451N 
SN7470N 
SN74U10N 
SN7420N 
SN7430N 
SN7HU0N 
SN74K50N 
SN7L54N 
SN7473N 
SN7L76N 
SN7474N 
SP620N 

911HC 

SN7510L 
SN7453N 
SN7L6ON 
$N15830N 
MC850P 

Mc851P 

MC846P 

Mc8L8P 
MC832P 
A167A-0100 
SN7493AN 
DM7441AN 
MC1O34P 
MC1013P 
LM201H 
MC&16P 

959DC 

301PC 
A142A-0100 
A1L41A- 0100 
N8TOQON 
mMcB53P 
LM300R 
UA711HC 


-80) 
-80) 
-79) 
~80) 


HP P/N 


1820-0127 
1820-0128 
1820-0132 
1820-0134 
1820-0137 
1820-0138 
1820-0140 
1620-0241 
1820-0142 
1820-0143 
3820-0144 
1820-0145 
1820-0146 
1820-0157 
1820-0158 
1820-0160 
1820-0162 
1820-0174 
1820-0175 
1820-0180 
1820-0181 
1820-0186 
1820-0187 
1820-0192 
1820-0195 
1820-0196 
1820-0197 
1820-0200 
1820-0201 
1820-0203 
1820-0204 
1820-0205 
1820-0207 
1820-0211 
1820-0212 
1820-0213 
1820-0214 
1820-0216 
1820-0217 
1820-0218 
1820-0223 
1820-022) 
1820-0231 
1820-0233 
1820-0238 
1820-0239 
1820-027 
1820-0252 
1820-0253 
1820-0254 
1820-0256 
1820-0257 
1820-0258 
1820-0259 
1820-0260 
1820-02612 
1820-0262 
1820-0269 
1820-0270 
1820-0272 
1820-0273 
1820-0274 
1820-0276 
1820-0277 
1820-0281 
1820-0282 
1820-0285 
1820-0286 
1820-0287 
1820-0288 
1820-0292 
1820-0293 
1820-6294 
1820-0296 
1820-0297 
1820-0298 
1820-0301 
1820-0302 
1820-0303 
1820-0304 
1820-0305 
1826-0306 
1820-0307 
1820-0308 
1820-0310 
1820-0313 
1820-0316 
1820-0317 
1820-0318 
1820-0319 
1820-0320 
1820-0321 
1820-0322 
1820-0323 
1820-0324 
1820-0325 
1820-0326 
1820-0327 
1820-0328 
1820-0329 
1820-0330 
1820-0341 
1820-0342 
1820-0346 
1820-0348 
1820-0349 
1820-0350 
1820-0351 
1820-0357 
1820-0362 
1820-0363 
1820-0364 
1820-0366 
1820-0367 
1820-0368 
1820-0370 
1820-0371 
1820-0372 
1820-0373 
1820-0374 


Mfr. 


02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
03545 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
02237 
02237 
01921 
02910 
02237 
03406 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02237 
01698 
02037 
02037 
01698 
02237 
02237 
03285 
03406 
03406 
02237 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
01876 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
03406 
01698 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01876 
01876 
02037 
02037 
01876 
01876 
03406 
01876 
01921 
01921 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01921 
02237 
01698 
01698 
02237 
02037 
02037 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02037 
02037 
02037 
01921 
01698 
01698 
01876 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


Desc. 


goo2pe 
937DC 
9016Dc 
9300PC 
CA3028B 
$52 
MC3026P 
MC3601P 
MCiGOMP 
MC1027P 
MC1018P 
MC1010P 
MC1017P 
MC1023P 
LM302H 
MC1431P 
LM709H 
SN7404N 
SN7LO5N 
MC1015P 
MC1433L 
9856Dc 
9852DC 
CA 3001 
N8TSON 
723HC 
LM709AH 
MC1030P 
Mcth39G 
UA741HC 
MC3006P 
MC3003P 
9601PC 
TMS3002LR 
MC1020P 
Mc1024P 
SN7442AN 
UA7T4ITC (SELECTED) 
UATHITC (SELECTED) 
106A 
LM301AH 
LHOOO2CH 
9316PC 
DM74193N 
MC1810P 
MC3002P 
LM30SH 
MC1026P 
MC1035P 
A141A-0100 
MC858P 
MC857P 
MC852P 
MC8hoP 
MC839P 
SN74121N 
DM8590N 
SN74O3N 
UAT33RC 
MC1022P 
MC1806P 
MC1808P 
MC1033P 
MCi460R 
SN74107N 
SN7486N 
A159-0150 
A159-0200 
MC672P 
McC662P 
A152A-0100 
A152B-0100 
DM8570N 
A154B-0100 
CA3000 
CA3020 
SN7475N 
SP670N 
SP680N 
SNTXT ON 
SN7483AN 
CA302BA 
936PC 
SN15845N 
SN15862N 
931HC 
MCi433G 
MC1433P 
SP616N 
SP629N 
SP659N 
TLOHC 
N8280N 
MC&89P 
MC8&2hP 
MC815P 
CA3029 
SN7401N 
SN7402N 
A165-0100 
gooobe 
gag4upe 
9g097DC 
933DC 
S4uPC 
g49PC 
961DC 
g63Dc 
9304Pc 
SN7480N 
SN7U82N 
SN74U914N 
SN7494N 
SN7U95AN 
SN7LO6N 
SN74HOON 
SN74HLON 
SN74HLLN 
SN74H20N 
SN74H21N 


HP P/N 


1820-0375 
1820-0376 
1820-0377 
1820-0378 
1820-0379 
1820-0380 
1820-0381 
1820-0382 
1820-0383 
1820-0384 
1820-0385 
1820-0387 
1820-0391 
1820-0396 
1820-0398 
1820-0400 
1820-010 
1820-0411 
1820-012 
1820-017 
1820-0418 
1820-0419 
1820-0424 
1820-0425 
1820-0427 
1820-029 
1820-0430 
1820-033 
1820-0435 
1820-0437 
1820-0439 
1820-ohh0 
1820-0441 
1820-0443 
1820-09 
1820-0450 
1820-0451 
1820-0454 
1820-0455 
1820-0456 
1820-0459 
1820-0460 
1820-0461 
1820-0467 
1820-0468 
1820-0469 
1820-0470 
1820-0471 
1820-0473 
1820-0474 
1820-0475 
1820-0476 
1820-o47T 
1820-0478 
1820-0479 
1820-0482 
1820-0485 
1820-0491 
1820-0492 
1820-0493 
1820-0495 
1820-6497 
1820-0498 
1820-0505 
1820-0506 
1820-0507 
1820-0508 
1820-0509 
1820-0510 
1820-0511 
1820-0512 
1820-0513 
1820-0514 
1820-0515 
1820-0516 
1820-0535 
1820-0536 
1820-0537 
1820-0538 
1820-0539 
1820-05he2 
1820-05493 
1820-0544 
1820-0545 
1820-0546 
1820-0557 
1820-0567 
1820-0568 
1820-0569 
1820-0574 
1820-0577 
1820-0578 
1820-0579 
1820-0581 
1820-0583 
1820-0584 
1820-0585 
1820-0586 
1820-0587 
1820-0588 
1820-0589 
1820-0590 
1820-0591 
1820-0592 
1820-0593 
1820-0594 
1820-0595 
1820-0596 
1820-0598 
1820-0599 
1820-0600 
1820-0601 
1820-0602 
1820-0603 
1820-0604 
1820-0605 
1820-0606 
1820-0607 
1820-0608 
1820-0609 


Mtr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
03406 
02037 
01876 
01921 
02037 
02910 
01698 
01698 
02037 
03406 
03406 
01921 
01698 
02037 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
02910 
02037 
02037 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02916 
01698 
01698 
03285 
01698 
02037 
01921 
03406 
02237 
03406 
03406 
02037 
02237 
02237 
01698 
02910 
03406 
02237 
01698 
04200 
03406 
02910 
02910 
02910 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
01876 
02037 
01699 
02910 
03406 
01698 
02037 
01698 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 


Desc. 


SN74H30N 
SN74HUON 
SN74H50N 
SN74UH5S1N 
SN74UH5S2N 
SN74H53N 
SN74UHS4N 
SN7HH55N 
SN74H60N 
SN74H6LN 
SN7LH62N 
SNT4HT2N 
SN74UH73IN 
TL702MI 
SNT72710N 
N8281N 
MM507 
MC817P 
A139A-0100 
CA3002 
MC1812P 
S8280F 
SN74HOUN 
5N74100N 
MC1U96G 
LM309H 
LM309K 
CA3023 
SN74180N 
MC4O15P 
UA723PC 
MC1016P 
MCc1801P 
SN7UL93N 
MC3060P 
N8290N 
MC3062P 
MC1805P 
N8288N 
N8855N 
N84L4ON 
N848ON 
N8880N 
N8881N 
SN74U45N 
SN74LHLO2N 
118A 
SN7HO06N 
MC1O4L8P 
CA3012 
LM306H 
UA715HC 
LN301AN 
LM308H 
MC835P 
9838DCc 
9816DC 
SN74ULUSN 
N8291N 
LM307N 
9311P¢C 
SN74ULO5N 
UM1500 
DM8220N 
N8266N 
N8263N 
N8202N 
MCLUSSL 
MC1U89L 
SN7408N 
SN74H74UN 
SN74O9N 
SN7U26N 
9602PC 
g1i2p¢e 
SN75451BP 
N8284N 
SN7413N 
SN7423N 
SN7437N 
N8234N 
N8233N 
SN74H103N 
SN7H191N 
SN74192N 
B1494-0200 
McuO2hP 
SN75325N 
N8243N 
DM8S51N 
SN7416N 
MC1O2HP 
SN74123N 
MC1032P 
DM74LOON 
DM74LO2N 
DM74L03N 
DM74LGUN 
DM74L10N 
DM74L20N 
DM74L30N 
DM74LS1N 
DM74ULSUN 
DM74LSSN 
DM7ULTLN 
DM74LT2N 
DM74UL73N 
DM74LTUN 
DM74L86N 
DM74L9SN 
DM7T4LLION 
DM74L93N 
DM74L164AN 
DMTLULB5N 
MC3025P 
SN74HOIN 
SN74181N 
MC4012P 
MCXO06P 
MC 3061P 


HP P/N 


1820-0610 
1820-0611 
1820-0612 
1820-0613 
1820-0614 
1820-0615 
1820-0616 
1820-0617 
1820-0618 
1820-0619 
1820-0620 
1820-0621 
1820-0622 
1820-0623 
1820-0625 
1820-0626 
1820-0627 
1820-0628 
1820-0629 
1820-0630 
1820-0631 
1820-0634 
1820-0639 
1820-0640 
1820-0655 
1820-0656 
1820-0657 
1820-0658 
1820-0659 
1820-0661 
1820-0665 
1820-0668 
1820-0669 
1820-0681 
1820-0682 
1820-0683 
1820-0684 
1820-0685 
1820-0686 
1820-0687 
1820-0688 
1820-0689 
1820-0690 
1820-0691 
1820-0692 
1820-0693 
1820-0694 
1820-0695 
1820-0696 
1820-0697 
1820-0700 
1920-0701 
1820-0702 
1820-0704 
1820-0705 
1820-0706 
1820-0707 
1820-0708 
1820-0709 
1820-0710 
1820-0713 
1820-0714 
1820-0715 
1820-0716 
1820-0717 
1826-0718 
1820-0719 
1820-0720 
1820-0721 
1820-0722 
1820-0723 
1820-0724 
1820-0725 
1820-0726 
1820-0727 
1820-0729 
1820-0730 
1820-0733 
1820-0734 
1820-0736 
1820-0737 
1820-0738 
1820-0739 
1820-0740 
1820-071 
1820-0742 
1820-0743 
1820-0744 
1820-0745 
1820-0751 
1820-0752 
1820-0753 
1820-0754 
1820-0755 
1820-0756 
1820-0757 
1820-0758 
1820-0759 
1820-0760 
1820-0762 
1820-0763 
1820-0765 
1820-0770 
1820-0774 
1820-0777 
1820-0778 
1820-0780 
1820-0782 
1820-0786 
1820-0788 
1820-0790 
1820-0793 
1820-0794 
1820-0795 
1820-0796 
1820-0799 
1820-0801 
1820-0802 
1820-0803 
1820-0804 


Mtr. 


02037 
01698 
02237 
01698 
02237 
02037 
02237 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02237 
02237 
01698 
01698 
02037 
01698 
01876 
02037 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02037 
01698 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
01876 
01698 
01698 
03406 
03406 
02910 
03406 
03406 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
02237 
01876 
03794 
03811 
01698 
01876 
02237 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
01698 
01698 
02237 
01698 
01698 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01698 
03811 
01698 
03406 
02910 
01698 
02237 
03406 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 


Desc. 


MC8309P 
SN74182N 
9030DC 
SN7UHOSN 
93LO8PC 
MC8312P 
9322PCc 
MC3022P 
SN7417N 
SN74UH2Z2N 
5N74153N 
SN7438N 
SN74151 AN 
DM8200N 
Mc6é66P 
9314PC 
93L01PC 
SN7489N 
SN74S112N 
McuOuuP 
SN74H108N 
BO91-0100 
MCLOOIP 
SNT7U1LSON 
SN7425N 
SN74LQSN 
9318Pc 
93L12PC 
93L00PC 
SN7432N 
MC1814P 
SN7407N 
Q3L10P¢ 
SNTUSOON 
SNT74USO3N 
SN74USOMN 
SNTUSOSN 
SN74S10N 
SN74S11N 
SNTUSISN 
SN7US2ON 
SNTUS22N 
SN74SLON 
SN74S64UN 
SNTUS65N 
SNT4USTUN 
SN74USB86N 
SN74S113N 
SN74S124N 
SN7US1LUON 
MC3029P 
93L14PC 
Q3_L11PC 
SNT7T4122N 
9310PC 
932@hPc 
SN74ULU“IN 
93L09PC 
93L28Pc 
93L22PC 
SN74163N 
E144D-0200 
SN74H1O6N 
SN74161N 
MM5052 
DSOOZ5CN 
B2U2A 
DS8830N 
DS8820AN 
ON75109N 
SN75107AN 
MCUOOTP 
SN7TULTOJ 
SN7TUIGON 
9321PC 
A110A-0100 
g6LO02DC 
CikO?A 
SN74190N 
B149A-0150 
9348PC 
SN7TYISSN 
SN74H101N 
SN74H87N 
9328PC 
9308PC 
SN741904N 
SN74OTN 
g015Dc 
SN74196N 
SN74H76N 
C164A-0150 
5084-0128 
IDCH-2901 
1pch-oge2 
1pch-0g9g03 
1DC4-0004 
1DCH-0903 
1DH2-0102 
SN7NL5S7N 
MLYOUA 
SN74197N 
MM5006H 
SP374N 
SN74ULUEN 
93L16PC 
DS883iN 
SN7HO7N 
MC7T250P 
SN74174N 
MC1E60L 
MCI67UL 
MC1670L 
MC1664L 
MC1662L 
SN75452BP 
MC10101P 
MC10102P 
MC1O0105P 
MC1O106P 


HP P'N 


1820-0805 
1820-0806 
1820-0807 
1820-0808 
1820-0809 
1820-0810 
1820-0811 
1820-0812 
1820-0813 
1820-0815 
1820-0816 
1820-0817 
1820-0818 
1820-0819 
1820-0820 
1820-0821 
1820-0822 
1820-0825 
1820-0826 
1820-0827 
1820-0828 
1820-0829 
1820-0830 
1820-0831 
1820-0832 
1820-0833 
1820-0834 
1820-0836 
1820-0837 
1820-0839 
1820-0842 
1820-0843 
1820-0844 
1820-0846 
1820-0847 
1820-0856 
1820-0857 
1820-0858 
1820-0859 
1820-0860 
18z0- 0861 
1820-0862 
1820-0863 
1826-0864 
1820-0865 
1820-0866 
1820-0867 
1820-0868 
1820-0869 
1820-0870 
1820-0875 
1820-0876 
1820-0894 
1820-0898 
1820-0899 
1820-0900 
1820-0902 
1826-0903 
1820-0904 
1820-0906 
1820 -0907 
1820-0909 
1820-0910 
1820-0911 
1820-0912 
1820-0913 
1820-0914 
1820-0919 
1820-0920 
1820-0921 
1820-0923 
1870-0924 
1820-0926 
1820-0927 
1820-0928 
1820-0929 
1820-0930 
1820-0931 
1820-0933 
1820-0934 
1820-0935 
1820-0936 
1820-0937 
1820-0938 
1870-0939 
1820- 0oh1 
1820-0942 
1820-0943 
1826-0944 
1820-0945 
1820-09h6 
1820-0947 
1820-0948 
1820-0949 
1820-0950 
1820-0951 
1820-0952 
1820-0953 
1820-0954 
1820-0955 
1820-0956 
1820-0957 
1820-0958 
1870-0961 
1820-0962 
1820-0963 
1920-09064 
1820-0965 
1820-0966 
1820-0967 
1820-0968 
1820-0969 
1829-6970 
1820 0971 
1820-0972 
1820-0973 
1820-0974 
1820-0975 
1820-0976 
1820-0977 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02237 
02037 
02037 
02910 
01698 
02037 
02037 
02037 
03406 


01698 


02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
02237 
0224T 
01698 
02910 
01698 
01698 
02237 
03406 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02037 
02037 
01698 
02910 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 
01921 
01921 
01971 
01921 
01921 
019?1 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 


Desc. 


MC10107P 
MC10109P 
MC10110P 
MC10111P 
MC1OLISP 
MC1LOLL6P 
MC10117P 
MC10118P 
MC10119P 
MC10121P 
MC10130P 
MC10131P 
MC10133L 
MC10134L 
MC10135L 
MC10136L 
MC10137L 
MC10141L 
MC10160L 
MC10161P 
MC10162P 
MC10164L 
MC10179L 
MC10181L 
MHOOO7CH 
9334PC 
MChO38P 
MCLOLOP 
N8815N 
SN74U1L75N 
McuoOsP 
MC4O02P 
MC426P 
DMBOSGUN 
SN74H183N 
7hOODC 
Tu2opc 
TH76DC 
T4u74DC 
951Dc 
oh6DC 
QuaDc 
9158DC 
7ThO3DC 
gkupc 
glgope 
TuUHLODC 
1801D¢ 
935DC 
ThOBDC 
9600DC 
SNT4LLT5N 
TuOLDC 
9305PC 
SNT74160N 
SP370N 
SNTS4U50BN 
SN74UL164N 
93L24Pc 
DM8214N 


SN7412N 
SN74167N 
SN7ULS83AN 
SN74L192N 
SN74L193N 
SN74L122N 
9307PC 
MCi650L 
MC1692L 
SN74S5N 
N8885N 
CDLO38AE 
CDLOO8AF 
couOozBAF 
CD4UOULAE 
CD4O22BE 
CDLO26AE 
CDLO29BE 
CDLOLTAE 
CD4L018AF 
CDUO20BE 
CD4024BE 
CDUOLOBE 
CD4027BE 
CD4013BE 
CDUOLJAE 
CDYUCOOAE 
CD4O23UBE 
CD4025UBE 
CD4O37AE 
CDLOO1UBE 
CDUO030AE 
CD4002UBE 
CD4011UBE 
CD4012UBE 
CD4019BE 
952D¢ 
953D¢ 
95uD¢ 
955DC 
956DC 
957DC 
CDOLOUZAF 
CD4O21AF 
CDLOO6AF 
CD4031AE 
g64pc 
965D¢ 
966DC 
967D¢ 
géspec 
CD4O035AaE 
CD4OLUAE 
971D¢c 
g52Dc 
953DC 
956DcC 
967DC 
CD4O15BE 
CDHO34AE 


HP P’N 


1820-0978 
1820-0979 
1820-0980 
1820-0981 
1820-0982 
1820-0985 
1820-0986 
1820-0987 
1820-0989 
1820-0990 
1820-0992 
1820-0993 
1820-0995 
1820-0998 
1820-0999 
1820-1002 
1820-1003 
1820-1004 
1820-1005 
1820-1006 
1820-1007 
1820-1008 
1820-1009 
1820-1015 
1820-1016 
1820-1017 
1820-1019 
1820-1021 
1820-1022 
1820-1023 
1820-1024 
1820-1027 
1820-1032 
1820-1037 
1820-1038 
1820-1042 
1820-10h5 
1820-1046 
1820-1047 
1820-1048 
1820-1049 
1820-1050 
1820-1052 
1820-1053 
1820-1056 
2820-1057 
1820-1060 
1820-1062 
1820-1063 
1820-1064 
1820-1065 
1820-1066 
1820-1068 
1820-1069 
1820-1070 
1820-1071 
1820-1072 
1820-1073 
1820-1074 
1820-1075 
1820-1076 
1820-1077 
1820-1078 
1820-1079 
1820-1080 
1820-1081 
1820-1082 
1820-1084 
1820-1085 
1820-1086 
1820-1089 
1820-1091 
1820-1092 
1820-1093 
1820-1094 
1820-1095 
1820-1096 
1820-1099 
1820-1100 
1820-1101 
1820-1106 
1820-1107 
1820-1108 
1820-1109 
1820-1110 
1820-1112 
1820-1113 
1820-1114 
1820-1116 
1820-1117 
1820-1119 
1820-1120 
1820-1121 
1820-1122 
1820-1123 
1820-1124 
1820-1129 
1820-1130 
1820-1131 
1820-1137 
1820-12140 
1820-1241 
1820-11h2 
1820-1143 
1820-21144 
1820-1145 
1820-116 
1820-118 
1820-1150 
1820-1155 
1820-1156 
1820-1157 
1820-1158 
1820-1162 
1820-1166 
1820-1167 
1820-1173 
1820-1175 
1820-1176 
1820-1178 


Mfr. 


01921 
01921 
01921 
01921 
02876 
02037 
03406 
02237 
02910 
02037 
01698 
OLOTS 
01698 
01698 
01698 
01698 
01876 
02037 
02237 
03811 
02910 
03811 
02237 
01698 
01698 
02237 
01876 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
03406 
02910 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
o3406 
01876 
03811 
02237 
01698 
03406 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02037 
02910 
02910 
01698 
02910 
02237 
04200 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03811 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
03406 
02037 
01698 
02237 
02037 
04200 
03406 
02037 
oho78 
01698 
02763 
01698 
03406 
02037 
02910 
01698 
01698 
03406 
01698 
01921 
01921 
03406 
02037 
02910 
02037 
02037 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
01698 


Desc. 


CD4Q07 AE 
cbuoogaFr 
CDLO010AF 
CcDU016AE 
C1648-0156 
MC1800P 
DM86L75N 
93L18Pc 
N8271N 
MC1UB9AL 
SN5U90AN 
ME6036P 
SN7UL7AN 
SNT4LS153N 
SN74S181N 
SN74ULOUN 
E14kc-0200 
MCTUOMF 
g62upc 
C11014 
N8T23N 
C320TF 
95H90DC 
SN74S158N 
SN75453BP 
93L21PC 
E144D-0200 
DS8800H 
SN54O4N 
SN5493N 
SN54160N 
SN74195N 
SN74198N 
SN7TLUGAN 
SN7448H 
SNTU1LE5H 
N8273N 
SN7UL56N 
DM74LU2AN 
N8T2ON 
DM8097N 
SN75454BP 
MC10125L 
SNTULUN 
SN7N132N 
DM8ELTEN 
A14BA-0100 
P201 
9313PC 
SN74164N 
DS0026CG 
T411PC 
SN54HIOT 
SN54HNOT 
§N5430.) 
SNOSYHT4I 
SN74S139N 
N82Su2N 
SN74128N 
SN75150P 
SN74S174N 
SN74US157N 
2102L-2PC 


MC14501UBCP 


N8T13N 
8T26AN 
SN7ULN7N 


N8STOOBN (SELECTED) 


gL2up¢ 
UHP-408 
SN74279N 
SN5413I 
SN541217 
SN5uLoog 
SN54107 
SNSUTUI 
SN54196I 
SN54087 
SNTH298N 
SN5L02T 
P3101A4 
SNT74166N 
MC1648P 
Mcho22P 
SN751104AN 
SN7ULS74AN 
DM8553N 
MC14516BCP 
SNT7ULOON 
OL86PC 
MC1648L 
UHP-402 
DM8093N 
MC14518BCP 
MKSOO9ON 
SN7433N 
334CI 
SN74S133N 
DM8160N 
MC1809P 
N82S62N 
SN74185AN 
SN74LUEN 
DM8552N 
SN74LSO2N 
CDHOX9QUBE 
CD4OS5OBE 
DM8O90N 
MC1h520BCP 
N82S90N 
MC2257L 
MC2259L 
SNTUS51N 
MMSO57N 
DM85L51N 
DM81L23N 
MC1LOLZNL 
MC14522BCP 
MC1L015BCP 
TMS3122NC 


HP P/N 


1820-1181 
1820-1183 
1820-1184 
1820-1185 
1820-11838 
1820-1189 
1820-1190 
1820-1191 
1820-1192 
3820-1193 
1820-1194 
1820-1195 
1820-1196 
1820-1197 
1820-1198 
1820-1199 
1820-1200 
1820-1201 
1820-1202 
1820-1203 
1820-1204 
1820-1205 
1820-1206 
1820-1207 
1820-1208 
21820-1209 
1820-1210 
1820-1211 
1820-1212 
1820-1213 
1820-1214 
1820-1215 
1820-1216 
1820-1217 
1820-1219 
1820-1220 
1820-1222 
1820-1224 
1820-1225 
1820-1226 
1820-1229 
1820-1230 
1820-1231 
1820-1234 
1820-1235 
1820-1237 
1820-1238 
1820-1239 
1820-1240 
1820-1241 
1820-1244 
1820-12hy 
1820-1245 
1820-12h6 
1820-1249 
1820-1250 
41820-1251 
1820-125? 
4820-1253 
1820-1254 
1820-1255 
1820-1256 
1820-1257 
1820-1258 
1820-1259 
1820-1260 
1820-1261 
1820-1262 
1820-1264 
1820-1265 
1820-1266 
1820-1267 
1820-1268 
1820-1269 
1820-1270 
1820-1271 
1820-1272 
1820-1273 
1820-1274 
1820-1275 
1820-1276 
1820-1277 
1820-1278 
1820-1279 
1820-1280 
1820-1281 
1820-1282 
1820-1283 
1820-1284 
1820-1285 
1820-1286 
1820-1287 
1820-1288 
1820-1291 
1820-1292 
1820-1293 
1820-1294 
1820-1296 
1820-1297 
1820-1298 
1820-1300 
1820-1301 
1820-1302 
1820-1303 
1820-1304 
1820-1305 
1820-1306 
1820-1307 
1820-1308 
1820-1309 
1820-1310 
1820-1313 
1820-1314 
1820-1315 
1820-1316 
1820-1317 
1620-1318 
1820-1319 
18260-1320 
1820-1321 


Mfr. 


02037 
02037 
01698 
01698 
01921 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
00s75 
02910 
02237 
02037 
02037 
01876 
01698 
01698 
01698 
03714 
03714 
03406 
01698 
ohoTs 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
02883 
01698 
03406 
o3ho06 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02921 
01698 
02037 
01698 


Desc. 


MC14522BAL 
MCLO16P 
SN74U28N 
SN74U162N 
cDuOUGAF 
MC1i4S10BCP 
MM74C173N 
SN74S175N 
SN74173N 
SN74LS197N 
SN74LS193N 
SN74LS175N 
SNT4ULS174N 
SNTULSOON 
SNTULSO3N 
SN74ULSOLN 
SN7ULSO5N 
SNTLLSO8SN 
SN7ULS10N 
SNTULS11N 
SNTULS20N 
SNTMLS21N 
SNT4ULS27N 
SNTULS30N 
SNTLLS32N 
SNTLLS38N 
SNTULSSIN 
SNT4LSS6AN 


SNT74LS122AN 
SN74LS1134N 


SN74126N 
SN7ULS136N 
SN74LS138N 
SN74ULS151N 
TRIGO2A 
25323 
9504uDc 
MC10216P 
MC10231P 
F135-0106 
SN74111N 
SN75491N 
SN75492N 
IB5035CPA 
IH5018CPA 
MMS5050AH 
SN7LLS253N 
MKSOO7F 
SN74S1 38N 
MC1451 2BCP 
SNT4LSLSN 
SNTYLS153N 


SNTHLS155AN 


SN74LSOON 
N82S33N 
S5N74136N 
SN74LS196N 
LD110cd 
SN548007 
DMS8095N 
DM8098N 
SN7422N 
SNTULSON 
SN74178N 
SN74179N 
SN74221N 
SN74283N 
SN7U290N 
SN74293N 
MC14527BCP 
MM8OC9OTN 
SN74184N 
SN74L85N 
SN74LLS7N 
SN74L121N 
SN74143I 
SN7ULS33N 
SN74LS28N 
SN74LS22N 
SN74S260N 


SN74LS1OUAN 


SN74LS192N 
SN74LS191N 
SN74LS190N 
SN74LS181N 


SN74ULS139AN 
SN74ULS109AN 


SN74LS95BN 
SN7HLSSSN 
SN7THLSS4N 
SNTLLSLON 
SNTLLS37N 
MMHOO26CL 
DM85S4N 
DM8520N 
DM6130N 
DM8123N 


SN74ULS295BN 


SN7TULS266N 
SN74LS251N 


SN74LS195AN 


SNT4S257N 
SN74S251N 
SN74S195N 
SN74S194N 
SN74S182N 
SN745134N 
SNTLS132N 
MC10116L 
SN74S258N 
SN75108BN 
CD4053BE 
CD4052BE 
CD4051 BE 
CDNOUBAE 
CDUONTAE 
CD4O45AE 
SN74S151N 
MC10216L 
SN74S85N 


HP P/N 


1820-1322 
1820-1323 
1820-1324 
1820-1325 
1820-1327 
1820-1328 
1820-1329 
1820-1331 
1820-1332 
1820-1334 
1820-1335 
1820-1338 
1820-1340 
1820-1344 
1820-1346 
1820-1347 
1820-1348 
1820-1349 
1820-11353 
1820-1354 
1820-1355 
1820-1356 
1820-1357 
1820-1358 
1820~1359 
1820-1360 
1820-1361 
1820-1362 
1820-1363 
1820-1364 
1820-1365 
1820-1366 
1820-1367 
1820-1368 
1820-1372 
1820-1373 
1820-1374 
1820-1375 
1820-1376 
1820-137T 
1820-1378 
1820-1379 
1820-1383 
1820-138h 
1820-1385 
1820-1386 
1820-1387 
1820-1388 
1820-1389 
1820-1390 
1820-1391 
1820-1392 
1820-1395 
1820-1398 
1820-1399 
1820-1400 
1820-1402 
1820-1403 
1820-1404 
1820-1405 
1820-1407 
1820-1408 
1820-1409 
1820-1410 
1820-1411 
1820-1412 
1820-1413 
1820-1414 
1820-1415 
1820-1416 
1820-1417 
1820-1418 
1820-1419 
1820-1420 
1820-1421 
1820-1422 
1820-1424 
1820-1424 
1820-1425 
1820-1426 
1820-1427 
1820-1428 
1820-1429 
1820-1430 
1820-1431 
1820-1432 
1820-1433 
1820-1434 
1820-1435 
1820-1436 
1820-1437 
1820-1438 
1820-1439 
1820-140 
1820-1441 
1820-1442 
1820-1443 
1820-1444 
1820-1445 
1820-1446 
1820-1447 
1820-1448 
1820-1449 
1820-1450 
1820-1451 
1820-1452 
1820-1453 
1820-1454 
1820-1455 
1820-1456 
1820-1457 
1820-1458 
1820-1459 
1820-1460 
1820-1461 
1820-1h62 
1820-1463 
1820-1464 
1820-1465 
1820-1466 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02910 
02910 
0203T 
02037 
01698 
02237 
03406 
03406 
03714 
01876 
02037 
02037 
03406 
02237 
02037 
02910 
02237 
03285 
03714 
03406 
03k06 
03406 
01698 
03406 
02237 
02237 
03285 
02037 
03406 
02237 
01698 
01698 
02037 
01590 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
03406 
03406 
03406 
03811 
0379% 
02037 
02037 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01658 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 


Desc. 


SN7USOON 
SN74US30N 
SN74S1245N 
CDNOGEAE 
MC14530BCP 
MC1i4526BCP 
MC14515BCP 
CDHOSUBE 
Mcho18P 
MCL6E9UL 
N8TOON 
N8&2S50N 
MC1L4U585BCP 
MC120L0L 
TMS 3120NC 
9356PC 
MM5307N 
DM85L54N 
TH5O24PA 
B1L4GA-0150 
MC14532BCP 
MC1LU528BCP 
MM4503CD 
93L34PC 
MC10174P 
N8TOON 
9374PC 
DAC12QZCB 
IM5013ACDD 


MM5313N(75-) 


MM740157N 
DS0026CN 
SN74SO8N 
DM8096N 
TuSLOODC 
93S10DC 
AD7510D1JIN 
MC3103L 
DM76L75N 
93L14DM 
SN54192N 
SN5408N 
MC10138L 
SP8647BDG 
MC14502BCP 
MC1USG6BCP 
MC14519BCP 
MCLHO71CP 
MC14583BCP 
MMTLCLEON 
MM74C161N 
MMTLC8ON 
P3404 
AM2505PC 
MC10176P 
MC1LO1LOLP 
MMSOCSSN 
CD4072BE 
CD4CESUBE 
CD4075BE 
CD4078BE 
CD4073BE 
CD4O082BE 
CDHO68BE 
SN74ULS75N 
MC14US556BCP 
MC14511BCP 
SN74LS12N 
SNTULS13N 
SN74LS1UN 
SN7ULS26N 
SN7TULSUON 
SNT7ULS85N 
SNTULS92N 
SNT7HLS96N 
SNTMLS122N 
SN74LS123N 
SN74LS124N 
SN74L5S132N 
SN74LS145N 
SN74LS156N 
SN74LS158N 


SN7ULS160AN 
SNTMLS161AN 
SN74LS162AN 
SN74LS163AN 


SN74LS164N 
SN74LS668N 
SN7ULS669N 
SN74LS170N 
SN7ULS221N 


SN74LS257BN 
SN74LS258BN 
SN74ULS279AN 


SN74LS283N 
SNTULS290N 
SNT4ULS293N 
SNTULS298N 
SN74LS375N 


SNT4LS395A4N 


SNTULS6TON 
SN74SOON 
SNTNS32N 
SNTUS37N 
SN74S38N 
SNTUS162N 
SNT4S163N 
SN74S168N 
SN7US169N 
SN74S281N 
SN7US299N 
SN7US381N 
SN74ULT7ON 
SN7H265N 
SN74273 
SN74351N 
SN7UIGON 
SN74393N 
SNT44GON 
MM74CL74UN 


HP P/N 


1820-1467 
1820-1h68 
1820-1469 
1820-1470 
1820-1471 
1820-1473 
1820-1474 
1820-1475 
1820-1476 
1820-1477 
1820-1478 
182@-1479 
1820-1482 
1820-1483 
1820-1484 
1820-1485 
1820-1486 
1820-1488 
1820-1490 
1820-14921 
1820-1492 
1820-1493 
1820-1494 
1820-1495 

1820-1496 
1820-1497 
1820-1498 
1820-1499 
1820-1500 
1820-1501 
1820-1502 
1820-1503 

1820-1504 

1820-1505 

41820-1506 
1820-1507 
1820-1508 

1820-1509 

1820-1510 

1820-1511 

1820-1512 

1820-1513 

1820-1514 
1820-1515 

1820-1516 

1820-1518 
1820-1519 
1820-1520 
1820-1521 

1820-1522 

1820-1525 

1820-1526 

1820-1527 

1820-1528 

1820-1529 

1820-1530 
1820-1531 

1820-1532 

1820-1534 
1820-1535 

1820-1536 
1820-1537 
1820-1538 
1820-1539 
1820-1540 
1820-1541 
1820-15h2 
1820-1543 
1820-1544 
1820-1545 
1820-1546 
1820-1547 
1820-1548 
1820-1549 
1820-1550 
1820-1551 
1820-1552 
1820-1554 
1820-1555 
1820-1556 
1820-1557 
1820-1558 
1820-1559 
1820-1560 
1820-1561 
1820-1562 
1820-1563 
1820-1568 
1820-1569 
1820-1570 
1820-1574 
1820-1575 
1820-1576 
1820-1577 
1820-1578 
1820-1579 
1820-1580 
1820-1585 
1820-1586 
1820-1587 
1820-12588 
1820-1590 
1820-1591 
1820-1592 
1820-1594 
1820-1595 
1820-1598 
1820-1600 
1820-1601 
1820-1602 
1820-1603 
1820-160% 
1820-1605 
1820-1606 
1820-1608 
1820-1611 
1820-1612 
1820-162h 
1820-1626 
1820-1627 


Mfr. 


02910 
03406 
01698 
01698 
02037 
01698 
02883 
02237 
02910 
02910 


01698: 


02037 
02037 
01921 
02237 
03406 
01921 
01921 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 

02037 

02037 

02037 

01921 

02037 

02037 
01921 

02037 

01921 

01921 

03406 

0203T 
02037 
02037 
02037 

02037 
02037 

02037 
01921 

01921 

01921 

01921 

01921 

01921 

01921 

01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
0203T 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03811 
02037 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
01698 
02037 
02037 
01698 
03406 
03406 
01921 
01921 
03811 
01698 
02910 
02237 
03406 
02037 
03406 
02037 
02037 
01698 
01698 
01921 
01921 
01921 
01698 
03406 
01698 
02037 
02037 
02910 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 


Desc. 


N82S83N 
DM8542 
SN7ULS1LD7AN 
SN74LLS157N 
MC1U539BCP 
SN74148N 
LD1I14CJ 
93S16DcC 
N8STO6N 
N8TOSN 
SN74ULS93N 
MC14553BCP 
MC10211P 
CD4071BE 
oogsre 
MM74C221N 
CD4081BE 
cD4081BE 
SNTHLSION 
SN74LS367AN 
SN74LS368AN 
MM74C163N 
MC1LHO20BCP 
Mc14LoLOBCP 
MC14027BCP 
MC14013BCP 
MC14L025UBCP 
MC1 4001 UBCP 
MC14011UBCP 
MCLLOLSBCP 
Mci40158CcP 
MC14007UBCF 
MC14016BCP 
MCc14049UBCP 
MC14O2UBCP 
MC14012UBCP 
MCLU4017BCP 
MC1L023UBCP 
CD4053BF 
Mc14002UBCP 
MC1LO28BCP 
CD4LO51 BF 
MCLLOLLBCP 
CD4556BE 
CD4555BE 
DM74LOON 
MC663P 
Mcé60P 
MC1LLOSOBCP 
Mc3440AP 
MCLYOO8BCL 
MCL4028BCL 
MC1L4OZ2RCL 
CD4029BF 
CD4018AF 
CD4027AF 
CD4013aF 
CDyO4LAF 
cD4001aF 
cDhO25aF 
CD4L030AF 
CDLOO2AF 
CD4011AF 
CDLO1 2AF 
CDLOUZAF 
CDLO15AF 
cDuOLOAF 
CDLO504F 
CDLO076BF 
CDLO53BY 
MC14052BCL 
MC14051 BCL 
CD4O66AY 
MC14539BCL 
CD4071BF 
CD4O81BF 
CDHO23BF 
CDLO35AF 
CDU556BF 
CD4555BF 
P8216 
MC344LAP 
MM74CI64UN 
MM74CLESN 
MM740193N 
MM74C175N 
MM74CLUN 
SN74ULS125AN 
MC14538BCL 
MC14532BCL 
SN74LS73AN 
MM740192N 
MM74C107N 
CD4093BF 
CD4076BE 
Mi4OqA 
SN742U7N 
741239N 
4512BPC 
DS8859AN 
MC1H566BCP 
MM74uC1hI 
MC14518BCL 
MC1LYHOGOUBCL 
SNS4OSAN 
SN54H1O6N 
CDUO29AE 
CDLO93BE 
CDLOTOBE 
SN7ULSUTN 
MM7LCOSN 
SNTLLSLBN 
MC668P 
MC667P 
2533V 
SN75367N 
MM74C2217 
SN7TUS201N 
MM7TUC2ON 
MM7LCO2N 


HP P/N 


1820-1628 
1820-1632 
1820-1633 
1820-1635 
1820-1638 
1820-1639 
1820-1640 
1820-1641 
1820-162 
1820-1643 
1820-16h4 
1820-16h5 
1820-1646 
4820-16h7 
1820-1648 
1820-1649 
1820-165¢ 
1820-1651 
1820-1652 
1820-1653 
1820-1654 
1920-1655 
1820-1656 
1820-1657 
1620-1658 
1820-1659 
1820-1660 
1820-1661 
1820-1662 
1820-1663 
4820-1664 
1820-1665 
1820-1665 
1820-1668 
1820-1670 
1820-1672 
1820-1673 
1820-167% 
1820-1675 
1820-1676 
1820-1677 
1920-1681 
1920-1682 
1920-1683 
1820-1685 
1820-1686 
1820-1687 
1820-1688 
1820-1689 
1820-1693 
1820-1699 
1820-1700 
1820-1720 
1820-1721 
1820-1722 
1820-1725 
1820-1728 
1820-1729 
1820-1730 
1820-1732 
1820-1733 
1820-1735 
1820-1738 
1920-1740 
1820-1745 
1820-1746 
1820-1747 
1820-1750 
1820-1753 
1820-1754 
1820-1755 
1820-1758 
1820-1759 
1920-1778 
1820-1779 
1820-1780 
1820-1761 
1820-1782 
1620-1764 
1820-1785 
1820-1786 
1820-1787 
1820-1788 
1920-1793 
1820-1794 
1820-1795 
1820-1796 
1820-1797 
18620-1798 
1820-1799 
1820-1800 
1820-1806 
1820-1807 
1820-18106 
1820-1814 
1820-1815 
1820-1817 
1820-1821 
1820-1823 
1820-1826 
1820-1827 
1820-1828 
1820-1830 
1820-1831 
1820-1832 
1820-1834 
18209-1840 
1820-1841 
1820-1845 
1820-189 
1820-1850 
1820-1851 
1820-1852 
1820-1854 
1820-1855 
1820-1858 
1820-1859 
1820-1862 
1820-1863 
1820-1864 


Mfr. 


00350 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01698 
00350 
01921 
01921 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
C2037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
029271 
01921 
02037 
01698 
03406 
02921 
01698 
03406 
01921 
01698 
01698 
01698 
OS9uE 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
03794 
03794 
03406 
02037 
02037 
02883 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
O3k06 
03406 
Oh 
02037 
O203T 
02037 
o3ho6 
o3ho6 
O367T 
03406 
O4si1 
OTboe 
O37406 
02037 
02237 
03799 
03794 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
03406 
07883 
02037 
02237 
02037 
029106 
01698 
03406 
01698 
03406 
02910 
02037 
02037 
02037 
02237 
02883 
02883 
02910 
02023 
0203T 
03794 
0203T 
02237 
02037 


01698 
02910 
a2910 
038121 


Desc. 


XR-2240 
MC10178P 
SN74S240N 
MC14S502BAL 
SN74USZ80N 
SN74US135N 
SN74ULS 366AN 
SN74LS365AN 
SN74LS324N 
SN74LS2LGN 
SN74LS24N8n 
SN74L5126AN 
cD4UO55BE 
SN74ULSO2I 
ER-2207CP 
CD4O59AD 
CDLOOBBE 
MMT4COO1N 
MMTUC9O2N 
MM74C903N 
MM7UCGOUN 
MM74CSOGN 
MM74CSO7N 
MC1LL572UBCP 
MC1L541BCP 
MC14582RCP 
CD4067BE 
CD4U089BE 
CD40GUBE 
CDNOGSBE 
CD4OS6BE 
CD4COSBE 
MC145818cP 
SN74ULST4AT 
DS75492N 
CD4077BE 
SNT5322N 
MM74LC30N 
CD4016AF 
SN74S373N 
SN7LS37UN 
TMS6011NC 
SAA1027 
Mc14514ece 
MC10195P 
MC10103P 
MC3K43AP 
SN74LS2L7N 
McauuéaP 
MC14USO8BCL 
AM25LE175PC 
AMN25L8174PC 
DH2504CN 
MC1L4U54ugncP 
MC145598CP 
pa5o08acJ 
SN74278N 
SNTULS259N 
SNTULS273N 
4M7LLS138N 
AMTULS175N 
MMT4CHON 
DS88B4AN 
DS8863N 
MC1LooLBCe 
MC1LOuL9UBCP 
MC14011BCP 
DM54L81237 
MM7LCTUN 
$2350-2 
MM5371N 
D32b5 
DMTULSHE7N 
MM74C914UN 
Mc14411P 
1icgorkKe 
HI2-0200-5 
AM26S02FC 
SNT4LLS91N 
SNTLLS261N 
Mc3L59CP 
TheTpe 
F10016D¢ 
SR74116N 
DMTULSL6E5N 
LF13331N 
DS36118 
DHO035CG 
SNS&LSTHAT 
SNS4LSO2T 
SN75452BIG 
MMTUC8SH 
DG200BA 
MC3I460P 
402 7BDC 
C1451 7BCP 
N&T37N 
SN74LS113AN 
MNéocs7J 
SN75112N 
MN74CLS4N 
NaTz2aNn 
MC102101L 
MC10103L 
NC10212L 
11¢70D¢ 
DG201C7 
DG5O6BR 
B8T34A 
WH5873 
MC1LUS5608CP 
AM74ULS148N 
MC1697P 
4702BDC 
4C14534BCP 
SNTUOLS3T TN 
SN74LS280N 
828h1A 
8TOBB 
P3212 


HP PN 


1820-1865 
1820-1867 
1820-1868 
182¢ -1869 
1820-1870 
1620-1871 
1620-1872 
1820-1873 
1820-1874 
1820-1875 
1820-1876 
1820-1878 
1820-1879 
1820-1880 
18270-1881 
1820-1882 
1820-1884 
1820-1885 
1820-1887 
1820-1888 
1820-1889 
1820-1890 
1820-1891 
1820-1892 
1820-1897 
1820-1898 
1620-1899 
1620-1900 
1820-1903 
1820-1905 
1820-1906 
1820-1907 
1820-1908 
1820-1909 
1820-1910 
1820-1911 
1820-1912 
1820-1914 
1820-1917 
2820-1918 
1820-1922 
1820-192 
1820-1930 
1820-1931 
1820-1932 
1820-1933 
1820-1934 
1820-1935 
1820-1936 
1820-1937 
1820-1941 
1820-1942 
1820-1943 
1820-1944 
1820-1945 
1820-1946 
1820-1947 
2820-1948 
1820-31950 
1820-1955 
1820-1956 
1820-1957 
1820-1958 
1820-1959 
1820-1960 
1820-1961 
1820-1962 
1620-1963 
1820-1964 
1820-1965 
1820-1968 
1820-1970 
1820-1971 
1820-1973 
1820-197h 
1820-1975 
1820-1976 
1820-1977 
1820-1978 
1820-1979 
1820-1986 
1820-1981 
1820-1982 
1820-1984 
1820-1985 
1820-1986 
1920-1987 
1820-1988 
1820-1989 
1820-1990 
1820-1991 
1820-1992 
1820-1993 
1820-1994 
1820-1995 
1820-1997 
1820-2001 
1820-2002 
1820-2007 
1820-2008 
1820-2013 
1820-2014 
1820-2015 
1820-2016 
1820-2017 
1820-2019 
1820-2020 
1820-2023 
1820-2024 
1820-2026 
1820-2031 
1820-2032 
1820-2033 
1826-2035 
1820-2036 
1820-2037 
1820-2040 
1820-2041 
1820-2042 
1820-2044 


Mtr. 


03794 
03794 
01698 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03794 
01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
02910 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
02037 
02037 
02237 
02910 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
00575 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
0203T 
02037 
02037 
03406 
021890 
O3ho6 
02037 
03406 
63406 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03794 
02037 
02883 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03794 
02910 
02910 
03794 
01698 
03285 
03406 
03406 
03794 
03406 
02237 
02037 
02237 
03794 
02037 
01698 
03285 
03794 
03406 
02237 
01698 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02237 
01921 
02037 
04200 
02037 
01698 
01698 
02037 
02237 
02037 
03811 
02037 
0203T 
0306 
03406 
61698 
01698 


Desc. 


AM25LS08Pc 
AM2S5LSO09PC 
SN74S1978 
SNT74US196N 
DS&&39N 
SN74S282N 
DM&1LS9o6Nn 
DM81LS98N 
DM&ss6n 
Ds8a38N 
AM74S161N 
SN5423T 
SN54LS007 
SN54ULS277 
CD4097BF 
MC10113L 
N8T97N 


DMT4LS173AN 


SN75361AP 
MC12013L 
SNT74LS26N 


SNTLLS258BN 


SN7TLLSOON 


SNTLLS367AN 


CDLO2UBF 
CD4021 BF 
MC14S516BCL 
MC14S20BCL 
9368Pc 
TULS260N 
MMGocgas 
MC14077BCL 
MC1YOT7OBCL 
MC1YOT7SECL 
MC1HO73BCL 
TR1602B-05 
MCLUO4ZBCP 
SN74ULS1LT4N 
SN7ULS240N 
SNTULS241N 


SN74ULSLE6AN 


N8T93N 
MCLUOTBECP 
MCLLO6BBCE 
MC1453BBCP 
MMTUCTUI 
DAC-08EQ 
MMTLCQO5N 
MC14093BCL 
MM74C8 3.7 
LF13201N 
SN7481630 
SN74S1697 
MC101301L 
MC10115L 
MC10117L 
MC14YYQCFP 
TLE07CF 
MC10212P 
MC14008BCcP 
MC14042BCP 
MC1U511BCP 
MC14016BCP 
Mc1L508BcP 
MCi4012BCcP 
Mcik023BCP 
MC1hO2ERCR 
Mc14013BCP 
Mc14027BCP 
Mc1hLO25BCP 
AMO3SLEPC 
HC14071 BCP 
pGE201cs 
TLE604IP 
SN74S1817 


SN7XLSIESAN 


MCLYOS5OBCP 
MC12061P 
AM?5LO4uPC 
NE&TTON 
N82531N 
AM25S09PC 
SN75363N 
ADS561KD 
DMBSS68I 
LF13202N 
AM7ULS299N 
AHO019CD 
T4LS393PC 
MC10100L 
THLS390PC 


AM2SLS160APC 


MC1O158L 
SN74LS243N 
AD7S50BD 


AMT74LS3A74AP 


MM5307ABN 
Q37OFC 

SN74365AN 
MC14015BCP 
MC1405i1 BCP 


MC1LO69UBCP 


MCLLOTORCP 
g401PC 
CDLOSSBF 
Mc1LLS84LBCP 
UDN-5 797A 
MC10197P 
SN74LS244N 
SN7YLSASEN 
MC14021 BCP 
4y1ouPc 
Mc14561BCe 
P3205 
MC6875L 
MC14081BCP 
MM5315N 
DS3612N 
SNSULS221I 
SNSLI9TI 


HP P/N 


1820-2044 
1820-206 
1820-20h7 
2820-2048 
1820-209 
1820-2050 
1820-2051 
1820-2053 
1820-2054 
1820-2055 
1820-2056 
1820-2058 
1820-2064 
1820-2065 
1820-2066 
1820-2067 
1820-2068 
1820-2071 
1820-2075 
1820-2076 
1820-2078 
1820-2079 
1820-2080 
1820-2082 
1820-2083 
1820-2084 
1820-2085 
1820-2086 
1620-2087 
1820-2096 
1820-2091 
1820-2092 
1820-2093 
1820-2094 
1820-2095 
1820-2096 
1820-2097 
1820-2102 
1820-2103 
1820-2104 
1820-2106 
1820-2107 
1820-2110 
1820-2111 
1820-2114 
1820-2117 
1820-2118 
1820-2120 
1820-2121 
1820-222h 
1820-2125 
1820-2126 
1820-2127 
1820-2128 
1820-2129 
1820-2130 
1820-2132 
1820-2133 
1820-2134 
1920-2136 
1820-2138 
1820-2140 
1820-2144 
1820-2145 
1820-2146 
1820-2154 
1820-2156 
1820-2157 
1820-2158 
1820-2159 
1820-2161 
1820-2163 
1820-2164 
1820-2165 
1820-2166 
1820-2168 
1820-2170 
1820-2174 
19820-2178 
1820-2179 
1820-2181 
1820-2182 
1820-2183 
1820-2185 
1820-2186 
1820-2187 
1620-2190 
1820-2193 
1820-2194 
1820-2195 
1820-2198 
1820-2199 
1820-2200 
1820-2201 
1820-2202 
1820-2203 
1820-2204 
1820-2206 
1820-2207 
1820-2208 
1826-2210 
1820-2211 
1820-2212 
1820-2213 
1820-2214 
1820-2215 
1820-2216 
1620-2217 
1820-2718 
1820-2220 
1820-2222 
1820-2223 
1820-2224 
1820-2225 
1820-2226 
1820-2227 
1820-2226 
1820-2225 
1820-2220 
1820-2231 


Mfr. 


01698 
01698 
01590 
01921 
02237 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
03406 
02037 
02037 
01698 
03811 
01698 
03811 
01698 
02037 
02037 
01698 
03406 
O203T 
04406 
02017 
03714 
020137 
02037 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02037 
01698 
03794 
01698 
02237 
02237 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
0379% 
01698 
02037 
02237 
03406 
01698 
01698 
ob2nn 
o4200 
03714 
02037 
01698 
03406 
03406 
02237 
02037 
Of03T 
08423 
02237 
03406 
02037 
02037 
01698 
03406 
02910 
01698 
02037 
02037 
03794 
04200 
03406 
03406 
02910 
01698 
02883 
03714 
ou0g2 
01698 
03714 
03794 
02037 
01698 
02910 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
03794 
03714 
01698 
01698 
02027 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
01921 
02037 
O203T 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 


Desc. 


SN75461P 
SN74LS353N 
SP8620BDG 
cb40115D 
TULSLOGPC 
MC14555BCP 
MC14U528BCL 
DMTLLS154N 
MC1LO4OBCL 
MC14LO15BCL 
SNT4LLS378N 
MC344u8AL 
SNSULSL TEI 
MM74C15iN 
MC10178L 
MC10162L 
SN74LS325N 
D4201 
SN74LS245N 
D3242 
SN7ULSYOON 
MC14O002BCP 
MC14035BCP 
SN5uueaT 
cDLO29BCN 
Mc1L018BCP 
CDLO19BCN 
MC1LLOO6BCP 
IM6402TDL 
MC1hO82eBCP 
MCLALOTSBCP 
TMS 31 29NC 
F1c010DCc 
5416HCDC 
Q627PC 
SN7YLS3AGIN 
MC1US44BCP 
SNTULS373N 
DSOO56CN 
SNTLLS242N 
Fiicoépe 
TUHLSOOPC 
SN7S477P 
SN7S46SN 
FCM7002FC 
9636ATC 
96802PC 
AM25LS1 hance 
SN74LS34U8H 
MC14043BCP 
40163BPC 
MM5313N (76+) 
SNT4M2TON 
SN75116N 
UHP-h07 
ULN-2074B 
ICM721BA 
MC670P 
SNT5234N 
DS8973N 
DS8871N 
11c05D¢ 
Mc3486P 
MC3L87P 
1AAT-6002 
3816PC 

MMT &C92 2N 
MC3450P 
MCAx52P 
SNT75117P 
DS8a35N 
SCNZES2ZACINNO 
SN74120N 
MCBBB1P/NCANLGP 
MC14Q412VP 
AM2502PC 
ULN- 20648 
DS3631N 
DS86hon 
N7LOSF 
SN75417KE 
DGSO9ACT 
TH6215CP1 
SN7“S373I 
SN7S497N 
ICM7226AIDL 
AM2SLS2518PC 
MC10176L 
SN74LS257BN 
TULSOUN 
Q637ATC 
9638TC 
SN74ULSLUTN 
SN74ULS322AN 
SN74ULS323N 
AM26LS32EC 
IM6402-1IPL 
SNTULS640N 
SNTS4&T1P 
MCT5462P 
MM7LCOON 
MM74COLN 
MM74C10N 
KM7UC32N 
MM74C162N 
MM74C373N 
MM74C3735N 
MMBEC29ON 
MMB8C3ON 
MC14O7EBCP 
cDuO94BF 
MC14032BCP 
MC1LO38BCP 
cDLOLIUBF 
CDLOLSBF 
CDLOOOBF 
McLLOLLBCR 
CDUS12BP 
CDUO4TBP 
CD4031 BF 


HP P/N 


1820-2232 
1820-2233 
1820-2234 
1820-22136 
1820-2237 
1820-2239 
1820-2241 
1820-2242 
1920-2243 
1820-2244 
1820-2246 
1820-22u7 
1820-228 
1820-2ab9 
1820-2250 
1820-2251 
1820-2252 
1820-2253 
1820-2254 
1820-2257 
1820-2258 
1620-2259 
1820-2261 
1820-2264 
1820-2265 
1820-2266 
1820-2267 
1820-2268 
1820-22T0 
1820-2273 
1820-2274 
1820-2275 
1820-2276 
1820-2277 
1820-2279 
1820-2282 
1820-2287 
1820-2290 
1820-2292 
1820-2296 
1820-2297 
1820-2304 
1820-2305 
1820-2306 
1820-2309 
1820-2310 
1820-2311 
1820-2313 
1820-2321 
1820-2322 
1820-2323 
1820-23924 
1820-2326 
1820-2330 
1820-2331 
1820-2338 
1820-2944 
1820-2304 
1820-2345 
1820-236 
1820-2347 
1820-2351 
1820-2352 
1820-2359 
1820-2361 
1820-2362 
1820-2363 
1820-2366 
1820-2369 
1820-2375 
1820-2376 
1820-2381 
1820-2383 
1820-2384 
1820-2985 
1820-2396 
1820-2391 
1820-2392 
1820-2393 
1820-2394 
1820-2395 
1820-2396 
1820-2397 
1820-2399 
1820-2400 
1920-2402 
1820-2402 
1820-2403 
1820-2404 
1820-2h05 
1820-2h07 
1820-2408 
1820-2h09 
1820-2h13 
1820-2h16 
1820-2417 
1820-2419 
1820-2420 
1820-2421 
1820-2423 
1820-2424 
1820-2425 
1820-2426 
1820-2429 
1820-24hh 
1820-24h5 
1820-2hhg9 
1820-2h50 
1820-2451 
1820-2452 
1820-2453 
2820-2454 
2820-2455 
1820-257 
1820-2458 
1820-2459 
1826-260 
1820-2461 
1820-2462 
1620-2464 


Mfr. 


02037 
01921 
03406 
01698 
01698 
03406 
01921 
0223T 
01698 
01698 
03406 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
0203T 
02037 
01698 
01698 
02237 
02237 
02910 
02910 
01698 
03794 
ok200 
ol200 
03406 
03406 
02037 
02037 


03406 
03406 
01590 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
03406 
olo7s 
03794 
01698 
0223T 
o4078 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01590 
03406 
02037 
02883 
01698 
02037 
01698 
01698 
02237 
01698 
01698 
03406 
02237 
01698 
03794 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02247 
02247 
02237 
02297 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
03794 
02237 
02237 
02037 
03406 
03406 
03406 
00575 
02037 
02037 
00575 
02037 
08608 
08608 
02037 
02037 
03794 
02037 
02037 
02037 
OLSO7 
61698 
03794 
02037 
02910 
03794 
03794 
01698 
02037 
02037 
01698 


Desc. 


MC14U034BCP 
cDLOO9BF 
DS3649N 
SN55453BuG 
SNT4LS132N 
DP8304BN 
CD40103BF 
95003DC 
SN75469N 
SNTULS3TON 
MMS 369A4/N 
PLS1OOF UNPRGMD 
SN54LS08T 
SN5SALSLOT 
SN5YLS3I07 
SN54LS1967 
SN54530J 
SN5uSu0I 
DST5492N 
MC14503BCP 
MC14174BCP 
ACSOLTNF 
SNSLLS11J 
hokoppc 
4008BPC 
NESSOF 
NESS1F 
SNT4LS6YSN 
AM25LS2569DcC 
UDN-2981a 
ULN-20688 
MMTUCGON 
MM74CHEN 
MC14022BAL 
MC141758CP 
SN554613G 
DM74S253N 
DS3632N 
SP8611BDG 
Mc&so2P 
Mc8S00P 
SN7TH227 
SN74LS1230 
NCL4YGOP 
MM740923N 
MK50399N 
AM25L82521PC 
SN74HLS673N 
95102DC 
MKS009P 
MC10166L 
mC1011Le 
mc1ih50lacP 
CDLO6BBF 
CDL078EF 
SP8617BDG 
MMT LCS 3N 
MCLU557BCP 
Di39BP 
SNTULS221J 
MC10159L 
SNTH38I 
SNT75119P 
F10014PC 
SN75327N 
SN75159N 
Ds8867N 
T4ULSS69PC 
SN74ULS629N 
AM25S08PC 
MC10198L 
MC10166P 
MC14569BCE 
SNTLLS399N 
MC10189P 
100101F¢C 
100102FC 
100107FC 
10011 2FC 
100131FC 
100136FC 
100141FC 
100151FC 
NC10124P 
MC10128L 
MC10173P 
MC10275P 
Mc10186P 
11¢91DeC 
AM25LS2520nDc 
21¢C01FC 
1001L64Fc 
MCLO804L 
MME 2C1ON 
MMSO35P 
DSaac2on 
TRIAGIA 
MC10171P 
MC10163P 
TR1863B 
Mc3LL7P3 
SSI1L0C 
SSI-1054 
MCC1L670-2 
MC1ELS62BCP 
AM25LS161APC 
MC10165P 
MC10189P 
MC10168P 
TC10107 
SNHTLLS6LON 
AM2S5S07DC 
MC10172P 
PLS100N UNPRGMD 
AM25S10PC 
AM25S18PC 
SN74LS169AN 
MC34N7P3 
4C14513BCP 
SNTULST6AN 





HP P/N 


1820-2465 
1820-2466 
1820-2h73 
1820-2474 
1820-2475 
1820-2476 
1820-2477 
1820-2478 
1820-2479 
1820-2480 
1820-2481 
1820-2482 
1820-2483 
1820-2485 
1820-287 
1820-2488 
1820-2495 
1820-2496 
1820-297 
1820-2498 
1820-2499 
1820-2500 
1820-2501 
1820-2502 
1820-2503 
1820-2504 
1820-2506 
1820-2507 
1820-2508 
1820-2509 
1820-2510 
1820-2511 
1820-2512 
1820-2513 
1820-2514 
1820-2515 
1820-2516 
4820-2517 
1820-2520 
1820-2521 
1820-2522 
1820-2526 
1820-2527 
1820-2529 
1820-2536 
1820-2537 
1820-2538 
1820-25h0 
1820-2547 
1820-2550 
1820-2557 
1820-2558 
1820-2559 
1820-2563 
1820-2565 
1820-2566 
1820-2567 
1820-2569 
1820-2570 
1820-2571 
1820-2573 
1820-2574 
1820-2575 
1820-2576 
1820-2579 
1820-2580 
1820-2581 
1820-2582 
1820-2583 
1820-2584 
1820-2585 
1820-2586 
1820-2587 
1820-2588 
1820-2590 
1820-2592 
1820-2594 
1820-2600 
1820-2605 
1620-2606 
1820-2610 
1820-2611 
1820-2613 
1820-2614 
1820-2621 
1820-2622 
1820-2625 
1820-2626 
1820-2630 
1820-2634 
1820-2635 
1820-2641 
1820-2644 
1820-2648 
1820-2653 
1820-2654 
1920-2655 
1820-2656 
1820-2657 
1820-2658 
1820-2662 
1820-2664 
1820-2668 
1820-2670 
1820-2671 
1820-2672 
1820-2675 
1820-2676 
1820-26TT 
1820-2678 
1820-2679 
1820-2680 
1820-2681 
1820-2682 
1820-2683 
1820-2684 
1820-2685 
1820-2686 
1820-2687 
1820-2688 


Mfr. 


03794 
03724 
04200 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01921 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02037 
02037 
01698 
o4o92 
02910 
ohag2 
o4a92 
01698 


01698. 


03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03794 
03406 
01698 
0203T 
01698 
0203T 
o4092 
o4og2 
o4092 
02637 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
03793 
01698 
01698 
02237 
o3ho6 
03406 
01698 
02237 
01698 
02237 
01698 
01698 
02713 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
03406 
02237 
03794 
02237 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
0203T 
01698 
okog2 
ohoge 
01698 
01698 
02237 
okog2 
olog2 
o4092 
o4ag2 
ahkoge2 
ob200 
o4200 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 


Desc. 


AM25LS2538PC 
ICM75551PA 
ULN-20653 
MC10i79P 
MC10133P 
MC10132P 
MCLO1TOP 
MC10182P 
MC10183L 
MC10194P 
MC10180P 
MC10129L 
SNT51L61AN 
SN75160AN 
CDLO54&BE 
SNTULALSTYAN 
MC10210P 
MC10175L 
MC1O174L 
MC10173L 
MC10172L 
MC10171L 
MC10170L 
MC10165L 
MC1L0163L 
MC10161L 
THFOMPC 
MC10153L 
MC10113P 
100122DC 
100136DC 
100163DC 
100164DC 
2100179D¢ 
100181D¢ 
100114DC 
MC10231L 
MC10100P 
SN75463P 
6783765 
16188N 
74US53uN 
7US533N 
SNS4LS1387 
SNT4LS352N 
MM74C2uuN 
MM74CZ24U0N 
MM7UC925N 
SN751624N 
SNTMLSL3TN 
SNTHASSOLBN 
SNTLASB08BN 
SN54LS6693 
SN74LS182N 
AMTUS244N 
MMTuC2UON 
AC5SHBSN 
MC3u539P 
SN75365N 
MC14569BCL 
PALLUHLCSJ UNPRGMD 
PAL12L6CJ UNPRGMD 
PALL6R8A-2CJ UNPRGMD 
MC14011BCL 
SN74LS270 
SNTULS20I 
SN74ULSO8T 
SNT74ULSOMT 
SN74ULSOOT 
SN7ULS38I 
SNTUMLS320 
SNTH167 
SNTULS86AT 
CDLO60BE 
SG3627 
SN74LS320N 
AM26LS32ACN (SELECTED) 
96LS02PC 
MM74C73N 
MM7LC76N 
SN7ULS686NT 
100101DC 
SN74LLS356N 
100102D¢ 
SN74S225N 
SN74LS625N 
AY-5-2376-006 
AC5OUTN 
MM7UC9ULIN 
SN74ALSOUBN 
SN74ALSO8N 
SN74ULS374N 
CD4C5OBCN 
100165D¢ 
AM25L52569PC 
TUFLS7PC 
SNTULS625N 
SN7NALSOOAN 
SNTLALS32N 
CAZJI61E 
CD40116E 
MC1678L 
SNT51214N 
PALI6L8A-2CJ UNPRGMD 
PAL12H6CJ UNPRGMD 
SN74LS623N 
SN7ULS6YENT 
TUFS64PC 
PALIOH8CJ UNPRGMD 
PALI4NL4CJ UNPRGMD 
PALI6H2CJ UNPRGMD 
PALIGR6CJ UNPRCMD 
PALIGRUA-2CJ UNPRGMD 
UDN-5703A 
UDN-5706A 
7T4uFOOPC 
T4HFO2PC 
T4uFO8PC 
TUFLOPC 
TUF1iPC 


HP P/N 


1820-2689 
1820-2690 
1820-2691 
1820-2692 
1820-2693 
1820-2694 
1820-2695 
1820-2696 
1820-2697 
1820-2698 
1820-2699 
1820-2700 
1820-2701 
1820-2702 
1820-2703 
1820-2710 
1820-2711 
1820-2712 
1820-2713 
1820-2715 
1820-2716 
1820-2719 
1820-2720 
1820-2721 
1820-2722 
1820-2723 
1820-2724 
1820-2729 
1820-2735 
1820-2736 
1820-2738 
1820-2739 
1820-2Tho 
1820-272 
1820-27h9 
1820-2755 
1820-275T 
1820-2758 
1820-2759 
1820-2760 
1820-27643 
1820-2764 
1820-2767 
1820-2768 
4820-2769 
1820-2772 
1820-2773 
1820-2774 
1820-2775 
1820-2776 
1820-2777 
1820-2778 
1820-2779 
1820-2780 
1620-2781 
1820-2782 
1820-2783 
1820-2785 
1820-2786 
1820-2795 
1820-2796 
1820-2799 
1820-2863 
1820-2804 
1820-2805 
1820-2807 
1820-2816 
1820-2817 
1820-2818 
1820-2819 
1820-2826 
1820-2821 
1820-2822 
1820-2823 
1820-2824 
1820-2825 
1820-2826 
1820-2827 
1820-2830 
1820-2831 
1820-2834 
1820-2835 
1820-2836 
1820-2837 
1820-2838 
1820-2839 
1820-2840 
1820-2841 
1820-2842 
4820-2843 
1820-2844 
1620-2845 
1820-2846 
1820-2847 
1820-2848 
1820-2849 
1820-2850 
1820-2860 
1820-2861 
1820-2862 
1820-2863 
1820-2864 
1820-2866 
1820-2875 
1820-2876 
1820-2877 
1820-2878 
1820-2879 
1820-2880 
1820-2881 
1820-2882 
1820-2883 
1820-2885 
1820-2887 
1820-2888 
1820-2889 
1820-2891 
1820-2892 
1820-2897 
1820-2898 


Mir. 


02237 
02237 
0223T 
0223T 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
016948 
01698 
01698 
o3714 
01698 
61698 
02037 
o4092 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
02910 
00350 
02910 
03794 
01698 
03794 
02037 
03794 
94200 
01698 
01698 
01698 
02247 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
ologe 
akog2 
ohog2 
0306 
oh200 
02237 
02237 
091614 
02037 
02037 
02077 
070/37 
O3811 
03811 
03811 
03811 
016908 
02910 
02037 
02037 
02037 
06354 
06354 
03794 
01698 
03794 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02237 
03406 
03794 
02910 
09161 
02037 
00575 
02237 
02237 
02037 
O2037 
01698 
01698 
03794 
06347 
02237 
01698 
01698 
07037 
o4eco 
02037 
02237 


Desc. 


TUF 20PC 

TUF 32PC 

TUF TUPC 
TUFS6PC 

TuF LOGPC 
T4F112PC 
TUFLSS8PC 
TUFI75PC 
7TuUFIQNEC 
7T4uF2uOPC 
7uF2u1PC 
TUF 37 3PC 

TUF 374PC 
MC14521BCP 
SN75174N (SELECTED) 
SNTULSSUON 
SN7ULS54IN 
ICM7Z218BIJI 
SN7ULS682N 
SN7S44U7P 
MC1L4513BCL 
SNTULS534N 
SN74ULS385N 
MM5837N 
SN74ULSG6O4UN 
SN74LS620N 
SNTLALS573CN 
TULS243N 
XR-2242CN 
PLS105N UNPRGMD 
AM?504PC 
SNTYALSO2N 
AM25L82521PC 
MCA2U2AP 
AM26LS31PC 
UDN-29574 
SNT4YALSS74BN 
SN7YALS109AN 
SN7YLSUYON 
TUFLOLPC 

TUF 258APC 
SN7HLS346AN 
100131D¢ 
100166D¢ 
TuUP153PC 
SN74ALS112AN 
SN74UALS30AN 
SN7ULALS20AN 
SN74ALS10AN 
SN74ALSL60BN 
SN74ALS161BN 
SN74ALS162BN 
SN74ALS163BN 
PALIOL8CJ UNPRGMD 
PALI6L2CJ UNPRGMD 
PAL16C1CJ UNPRGMD 
MM70C9TJ 
UDN-2982A 
THE533PC 

TUF 244PC 
MDT4USC2ULAC 
SN74ULS259N 
MC1L4OOLBCL 
MC14O25BCL 
MC1i4017BCL 
7110-1 

D7250 

D72he 

D7230 
SN74ULS6 30N 
PLSLOSF UNPRGMD 
MC101L59P 
MC1OH1LO5P 
MC1LOH1LO2P 
TCLOH373P 
TCHOH374P 
AM2966PC (SELECTED) 
NE555JG 
AM26LS32BPC 
SN75174N (SELECTED) 
MCLO1OLL 
MCLOLOPL 
MC1LOLOML 
MC1LO1LO5L 
MC1O106L 
MC10107L 
MC10121L 
MC10198L 
MC1O0189L 
MC10195L 
MC10197L 
MC10211L 
MC1LOLOOL 
MC10153P 
MC10H116P 
MC1O0H131P 
SN75473P 
MC10H130P 
TuUFI38PC 
DS3667N 
AM25L5191PC 
PLS153N UNPRGMD 
MD74SC2U5AC 
MC1LOH164P 
BR1941M-06 
100151DC 
100112DC 
MCLUS151P 
MC145152P 
SN74ALS27N 
SNTUALSSTOAN 
AMTULSS33PC 
HDT 4LS390P 
TUF521PC 
SN7LALS 21 AN 
SNT7LALS114N 
MC10H101P 
ULN-28144 
MCLUSIYSP 
100107DC 


HP P/N 


1820-2899 
1820-2900 
1820-2903 
1820-2906 
1820 2907 
1820-2908 
1820-2909 
1420-2913 
1820-2914 
1820-2921 
1820-2922 
1820-2923 
1820-2924 
1820-2925 
1820-2926 
1820-2933 
1820-2934 
1820-2935 
1820-2936 
1820-2937 
1820-2939 
1820-293 
1820-2945 
1820-2947 
1820-2956 
1820-2951 
1820-2952 
1820-2953 
1820-2954 
1820-2955 
1820-2956 
1820-2957 
1820-2958 
1870-2959 
1820-2960 
1820-2962 
1820-2963 
1826-2964 
1820-2967 
1820-2973 
1820-2978 
1820-2981 
1820-2989 
1820-2990 
1820-2994 
1820-2996 
1820-2998 
1820-3001 
1820-3002 
1820-3003 
1820-3007 
1820-3008 
1820-3012 
1820-3013 
1820-3014 
1820-3015 
1820-3018 
1820-3019 
1820-3020 
1820-3022 
1820-3058 
1820-3060 
1820-3062 
1820-3063 
1820-3064 
1820-3065 
1820-3066 
1820-3067 
1820-3068 
1820-4069 
1820-3070 
1820-3071 
1820-3072 
1820-3073 
1820-3074 
1820-3075 
1820-3076 
1820-3077 
1820-3078 
1820-3079 
1820-3080 
1820-3081 
1820-3082 
1820-3090 
1820-3092 
1820-3097 
1820-3098 
1820-3100 
1820-3102 
1820-3104 
1820-3105 
1820-3106 
1820-3118 
1820-3120 
1820-3424 
1820-3122 
1820-3124 
1820-3125 
1820-3126 
1820-3127 
1820-3128 
1820-3129 
1820-3130 
1820-3133 
1820-3134 
1820-3135 
1820-3136 
1820-3139 
1820-321h0 
1820-3142 
1820-3143 
1820-3144 
1820-32145 
1820-3146 
1820-3147 
1820-3152 
1820-3154 
1820-3160 
1820-3161 
1820-3165 





Mtr. 


01698 
02037 
03794 
03794% 
06354 
06354 
06354 
02037 
01590 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03794 
01590 
02037 
02037 
02237 
01698 
01698 
09161 
01921 
01698 
01921 
01698 
01698 
01698 
03794 
02237 
02037 
04406 
01698 
02037 
01425 
02037 
02037 
01698 
01698 
03406 
00575 
03794 
03677 
03794 
08323 
oLOge2 
0203T 
06354 
01698 
91698 
02037 
03406 
02237 
03794 
03406 
06354 
01921 
03794 
03794 
01698 
03406 
03714 
02237 
02297 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
03794 
03406 
0203T 
07037 
02037 
0203T 
02237 
02237 
03406 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01608 
06354 
01698 
00575 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
00575 
02237 
03406 
08323 
08323 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
09161 
01698 
03406 
01698 
01698 
oh200 


Desc. 


SN7LASS85NT 
MC10H109P 
AM2964BDC 
AM25LS299PC 
TCLOH1 38P 
TCUDHOOZP 
TCUOHOOOP 
SN74ALS24U5N 
SP86901A 

MM7 LHCOUN 

Mc 7TLHCOON 
MC7LHCLON 
MC7LHCO2N 
MC74HC161N 
AM25LS2568PC 
SP8606B 
MC12009P 
MC12011P 
TUF151P¢ 
SNT7ULS6G1N 
SN74LS22UN 
MD7USC2NULAC 
CD4502BE 
SN7ULSZ292N 
CDL01L06BE 
SN74ALS 2HOAN 
UA9638CP SELECTED 
UAQ637ACP SELECTED 
AM2960DC 
TuFI82PC 
MC10H107P 
DS8654N 
SN74LS423N 
MCLOHLS8P 
COMB1I16T 
MC10H103P 
MC10H210P 
SNTLLSU2Z2N 
SNTULS621N 
DS3686N 
TR1865B 
AM2966PC 
$2859P 
AM25L02DC 
1AF9~-6101 
PAL12L10CNS UNPRGMD 
MC7HHC373N 
TCWOHOT7GP 
SN7ULS6S1NT 
SN74ALSS80AN 
MC74HCBEN 
MM74UHCUOUN 
TUF 534PC 
AM25LS2568DC 
MM74HC1ION 
TCHOH2L5P 
CDYOSQAE 
AM29825DC 
AM29845DC 
SNT4ULSSGON 
MM74HC174N 
ICM7217CIPI 
100117DC 
100118pc 
2001 24DC 
100125D¢c 
1OOLwIDC 
100155DC 
100158Dc 
100160DC 
1001 70DC 
100171DC 
100180D¢ 
100182D¢ 
100183D¢ 
MC10H116L 
MC1OH1321L 
AM26512PC SELECTED 
DM74L5168AN 
MC7LHC138N 
MCTLHC2ON 
MC7LHC7UN 
MCTLHC37UN 
FUFLE1APC 
TUF538PC 
MM7LHCOBN 
MMT 4HC27TN 
SNTUALS138N 
MC10HO16L 
SN7LALS299N 
SN7LALS1002AN 
SN7LALS688N 
SN74LS294N 
TChOHO32P 
SN74ALSZU5AN 
TRL865P-00 
MC1LOL2UP 
MC10125P 
MC10136P 
Mc10141P 
MC10158P 
MC1LO164P 
MC10181P 
TuF283PC 
WD1943M-06 
TUFIE9PC 
MM74HCLS4UN 
1AD5-6101 
1AD5-6201 
DP84O9AN -2 
SN74UALSA&74BNT 
SNTULS5SQON 
SN7UALS244BN 
NC7UHCLTSN 
MD74HCT373RC 
SN74376N 
DP8408Nn 
SN74LS593N 
SNTULSG6GOGN 
UCN-5801A 


HP P/N 


1820-3167 
1820-3168 
1820-3169 
1820-3170 
1820-3171 
1820-3172 
1820-3173 
1820-3174 
1820-3175 
1820-3176 
1820-3177 
1820-3178 
1820-3179 
1820-3186 
1826-3181 
1820-3182 
1820-3183 
1820-3184 
1820-3185 
1820-3186 
1820-3187 
1820-3188 
1820-3189 
1820-3190 
1820-3191 
1820-3192 
1820-3193 
1820-3194 
1820-3195 
1820-3196 
1820-3197 
1820-3198 
1820-3199 
1820-3200 
1820-3201 
1820-3202 
1820-3203 
1820-3204 
1820-3205 
1820-4206 
1820-3207 
1820-3208 
1820-3209 
1820-3213 
1820-3215 
1820-3216 
1820-3217 
1820-3220 
1820-3221 
1820-3222 
1820-3223 
1820-3224 
1820-3225 
1820-3226 
1820~3227 
1820-3228 
1820-3229 
1820-3230 
1820-3231 
1820-3232 
1820-3233 
1820-3234 
1820-3235 
1820-3236 
1820-3237 
1820-3238 
1820-3239 
1820-320 
1820-3241 
1820-3243 
1820-3246 
1820-3258 
1820-3270 
1820-3277 
1820-3278 
1820-3279 
1820-3280 
1820-3281 
1820-3283 
1820-3287 
1820-3289 
1820-3290 
1820-3291 
1820-3292 
1820-3294 
1820-3295 
1820-3296 
1820-3297 
1620-3298 
1820-3299 
1820-3302 
1820-3304 
1820-3305 
1820-3306 
1820-3307 
1820-3308 
1820-3317 
1820-3318 
1820-3321 
1820-3322 
1826-3323 
1820-3324 
1820-3325 
1820-3329 
1820-3330 
1820-3333 
1820-3335 
1820-3336 
1820-3337 
1820-3338 
1820-3339 
1820-39340 
1820-3941 
1820-3942 
1820-3343 
1820-3344 
1820-3348 
1820-3349 
1820-3350 
1820-3351 


Mfr. 


01698 
00575 
0203F 
o3hos6 
02037 
02037 
O3406 
02037 
o3ho6 
04406 
02017 
02017 
02037 
O3406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
C3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
03677 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
D2237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
O223T 
02237 
03714 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
o4200 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
03794 
03794 
01698 
04200 
o40g2 
o4a92 
o40g2 
01698 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
oaboge2 
o4og2 
a4oge2 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
020737 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02237 
01698 
03406 
01698 


Desc. 


SNTUHLSS92N 
WDLOLOBL 
MCTUHCUON 
MMTYNHC75N 
MCTUHCESSN 
MCT4UHC1O9ON 
MM74HC112N 
MCTHHC132N 
MM7LHCLUIN 
MM74HC151N 
MC74HC157N 
MC74HC158N 
MC74HCL6OON 
MM74HC164N 
MC74UHCLOSN 
MC74HCLT3N 
MC74HCO3N 
MM74HC1IN 
MM7UHCLUN 
MC7UHCLOUN 
MCTUHC1O5N 
MC7TUHC24UON 
MCTUHC243N 
MM7LHC251N 
MC74HC257N 
MC74HC266N 
MCT4HC2Z8ON 
MC7UHC533N 
MCTSHC534N 
MCTSHC HOON 
MC74HC4OZON 
MC74HCHOZUN 
MCT4HCLOLON 
MCTUHCHOGON 
MCT4UHCLOTSN 
MCTUHCHSLUN 
MC74HCHS38N 
MM74LHC192N 
MM74LHC193N 
MM74HC259N 
MM74HC390N 
MM74HC393N 
MM74UHC688N 
SNTULS6L7NT 
$1602P 

TUF 299PC 
SNT4ALS569AN 
TUFL39PC 
TUFIB1PC 
TUF1LOOPC 
TuF2L3PC 

TUF 2ZUSPC 

TUF 251 APC 

Tu 253PC 
TuFPSTPC 
TUF350PC 

TUF 353EC 

TUF 379PC 

TUF 381PC 
TUF5S37PC 

TUF 539PC 
74uF280PC 
ICM75561PD 
SN74ALS1623N 
SNTUALS8 7 3BNT 
SN74ALS1245A-1N 
SNTLALS1244A-1N 
SNTYALSS76ANT 
SN74LS628N 
UGN-3020T 
T™MS2150-4Jb 
SNTUALS137N 
SN74UALSO3BN 
SN74UALS1244AN 
THF 399PC 

TUF 382PC 
TUF174PC 
AM26S10PC 
AM26LS34uPC 
SN74ALS124U5AN 
UCN-5800A 
PALI6R6-2CJ UNPRGMD 
PALI6R4-2CJ UNPRGMD 
PAL16C1-2CJ UNPRGMD 
SN74ALS374N 
MC10H1 36L 
MC10H1 76L 

MC T7UHC24UUN 
MM74RC32N 
MC7T4UHC2ZUON 
SN75153N 
SN75157P 
SN7ULS684N 
AM29824DC 
AM29823DC 
SNT7TUALS639N 
SN74ULS640-1N 
SN74ALS273N 
MCLU8SGAP 
MC1LUSBP 
PAL20X8CJ UNPRGMD 
PAL20R8ACJ UNPRGMD 
PAL20L10C7 
MC3446N 
MM74HC2454N 
SN7S179AP 
SN74ALSOLN 
SN74ALSS63N 
MCLOHLOLP 
MC1OH117P 
MCLOHLIGP 
MC10H121P 
MC10H210L 
MC1OHLT4L 
SN7ULALS1034N 
MC7LHC595N 
THF163APC 
SNTLALS 38AN 
MM74HC153N 
SNTULS6 LENT 


HP P/N 


1820-3352 
1820-3353 
1820-3355 
1820-3356 
1820-3358 
1820-3359 
1820-3360 
1820-3362 
1820-3372 
1820-3373 
1820-3374 
1820-3375 
1820-3376 
1820-3377 
1820-3378 
1820-3379 
1820-3380 
1820-3381 
1820-3382 
1820-3383 
1820-3384 
1820-3386 
1820-3387 
1820-3388 
1820-3391 
1820-3392 
1820-3393 
1820-3394 
1820-3395 
13820-3396 
1820-3397 
1820-3398 
1820-3399 
1820-3400 
1820-3401 
1820-3402 
1820-3405 
1820-3410 
1820-3411 
1820-3412 
1820-3413 
1820-3416 
1820-3417 
1820-3418 
1820-3421 
1820-3423 
1820-3426 
1820-3431 
1826-3435 
1820-3437 
1820-3438 
1820-3439 
1820-34h0 
1820-3442 
1920-3443 
1820-3445 
1820-3446 
1820-34h7 
1820-3456 
1820-3458 
1820-3459 
1820-360 
1820-3461 
1920-3463 
1820-3465 
1820-3466 
1820-3467 
1820-3468 
1820-3472 
1820-3472 
1820-3473 
1820-3475 
1820-3479 
1820-3480 
1820-3481 
1820-3485 
1820-3486 
1820-3487 
1820-3489 
1820-3490 
1820-3492 
1820-3494 
1820-3495 
1820-3496 
1820-3497 
1820-3498 
1820-3499 
1820-3500 
1820-3501 
1820-3502 
1820-3503 
1820-3504 
1820-3505 
1820-3506 
1820-3512 
1820-3513 
1820-3516 
1820-3517 
1820-3518 
1820-3521 
1820-3522 
1820-3524 
1820-3528 
1820-3530 
1820-3531 
1820-3536 
1820-3537 
1820-3538 
1820-3539 
1820-3540 
1820-3541 
1820-3542 
1820-3543 
1820-3544 
1820-3545 
1820-3546 
1820-3553 
1820-3554 
1820-3555 
1820-4556 


Mfr. 


01698 
01698 
03794 
03794 
03794 
03794 
02037 
01698 
01698 
03406 
02037 
01698 
01698 
02883 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
o4092 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
01590 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
04200 
01698 
03794 
03406 
02037 
01698 
01698 
01698 
03794 
01698 
01698 
03406 
02037 
01698 
o7406 
ohoge 
03406 
01698 
02037 
o73h06 
01698 
01698 
01698 
01698 
02698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03799 
02037 
01698 
09162 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03285 
09283 
09283 
09283 
09283 
09283 
01698 
01698 
04200 
03406 
03406 
01590 
03406 
02037 
02037 
01698 
Q379% 
ohoge 
02910 
01698 
01971 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
04092 
03794 
03794 
03794 


Desc. 


SNTULS697N 
SN74ALS169BN 
PALIG6L8ACN UNPRGMD 
PALI6L8A-2CN UNPRGMD 
PAL16R6A-2CJ UNPRGMD 
AMPALI6R4LDC UNPRGRMD 
MC1U5000BCP 
SNTUALS64OBN 
SN7LALS133N 
MM74HC2214N 
MCTUHC241N 
SN74ALS193N 
SNT4UALSOSAN 
Du6gCT 
DM7T4ALS373N 
SN75152N 
SN7T4ALS641AN 
SNT4LALS880NT 
SN74ALSLOLOAN 
SN74ASB05BN 
SNT4AS832BN 
SN74ALS15AN 
PAL1L4L8CN UNPRGRMD 
PALZOL10ACNS UNPRGMD 
SN74ALS151N 
SN7HALS808AN 
SNTULS354N 
SNT4UALSOON 

NE587N 

MC74HC51N 
SN74ALS153N 
SN74ALS157AN 
MCT4HC273N 
MC10H211P 
SNT74ALS1032AN 
SNT7HALS37AN 
MC1US146P 
MJ2841DP 
SNT4ALSL75FN 
SNTHALS2U1BFN 
SNT4LALS86FN 
SNTHALS520N 
DP8340N 

DP8341N 

UDN-6118A 
SN74ULSS9SN 
AM29863DCc 
DS75160AN 
MC10H209L 
SN7THALS1035N 
SN7T4ALS257N 
SN7LALS253N 
AM29827DC 
SN7LAS8OUAN 
SB74LAS808BN 
DS3487N 

MCLOH164L 

SNTHOGN 
MM74HCT244N 
C67LY01N 
DMTYLST4UN 
SNT4LS30ON 
MC1OH115P 
MM74HC76N 
SNT4ALS174N 
SNTLALS175N 
SNTYALS832AN 
SN7UNALS12AN 
TMS?2150-5JD 
SN74ALS521N 
SN74ULS645~-1N 
SN74LS132N 
SN74ALS28AN 
SN74ALS10084N 
SN74ALSE45AN 
MC12096L 

CcP82c82 

Mciuh10P 

SN75407P 

MT8870BC 
PALL6RUACN UNPRGMD 
SNTHASTUN 
SNTULS279AN 
SNT74LS51N 
SN74UALS6U5A-1N 
SN7LALS640B-1N 
ADSP-1012AJD 
SP74HCT138N 
SP74HCT2U4UN 
SP74HCT2U5N 
SPTSHCT373N 
SP7UHCT374N 
SNTYALSIOIN 
SN74ULS384N 

ULN -2061N 
DS75161AN 
CD4LS41BCN 
SP8&680BDG 
DS75162AN 
MCLOH124L 
MC10H125L 
SN754u6P 
AM2965PC 
PALI6L6CH UNPRGMD 
PLSi53AN UNPRGMD 
SNT4LS5S97N 
CD7LHCT TYE 
SCN2681AC1INUO 
SN75123N 

SN75129N 
SN74AS?PUUN 
SN7UAS373N 
SN74AS24UON 
SN74ASS7 ANT 
MM80C96N 
MCTLHC299N 
PALZORGACJ UNPRGMD 
PALIGR6B-2CJ UNPRGMD 
PALIGR&ACJ UNPRGMD 
PALI6L8B-2CJ UNPRGMD 


HP P/N 


1820-3557 
1820-3558 
1820-3559 
1820-3560 
1820-3562 
1820-3563 
1820-3564 
1820-3565 
1820-3566 
1820-3567 
1820-3568 
1820-3570 
1820-3571 
1820-3576 
1820-3577 
1820-3578 
1820-3579 
1820-3580 
1820-3581 
1820-3587 
1820-3588 
1820-3590 
1820-3591 
1820-3593 
1820-3595 
1820-3596 
1820-3597 
1820-3598 
1820-3599 
1820-3600 
1820-3601 
1820-3602 
1820-3606 
1820-3607 
1820-3608 
1820-3609 
1820-3610 
1820-3611 
1820-3613 
1820-3614 
1820-3615 
1820-3616 
1820-3617 
1820-3620 
1820-3621 
1820-3626 
1820-3629 
1820-3630 
1820-3631 
1820-3633 
1820-3634 
1820-3637 
1820-3638 
1820-3644 
1820-3645 
1820-3646 
1820-3649 
1820-3650 
1820-3658 
1820-3664 
1820-3665 
1820-3666 
1820-3668 
1820-3669 
1820-3670 
1820-3672 
1820-3673 
1820-3674 
1820-3675 
1820-3676 
1820-3677 
1820-3678 
1820-3683 
1820-3685 
1820-3686 
1820-3691 
1820-3692 
1820-3693 
1820-3694 
1820-3695 
1820-3696 
1820-3698 
1820-3699 
1820-3700 
1820-3701 
1820-3702 
1820-3703 
1820-3704 
1820-3705 
1820-3706 
1820-3707 
1820-3708 
1820-3714 
1820-3718 
1820-3719 
1820-3720 
1820-3721 
1820-3728 
1820-3729 
1820-3730 
1820-3731 
1820-3732 
1820-3733 
1820-3734 
1820-3735 
1820-3736 
1820-3737 
1820-3738 
1820-3739 
1820-3740 
1820-3741 
1820-37h2 
1820-37h3 
1820-3744 
1820-3745 
1820-376 
1820-3747 
1820-3748 
1820-3749 
1820-3750 


Mfr. 


03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
03794 
01698 
01698 
01698 
06347 
03406 
03406 
01698 
oL092 
ok092 
04092 
ok092 
01698 
02037 
01698 
03406 
03794 
03794 
ohoge 
ologe2 
04092 
03794 
03794 
02037 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
04200 
01698 
04200 
02237 
02037 
02237 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
01698 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02883 
02037 
02883 
o3406 
03406 
01698 
01698 
02910 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
00575 
02037 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


Desc. 


AMPALI6R4ADC UNPRGMD 
SN74YALS534N 
SN74UALS632AJD 
SN74ALS80LN 
SN74ALS1005N 
SN7LAS533N 
MC74HC174I 
MC5S4HC3TUS 
PALIYHLNC UNPRGMD 
PALIGHENC UNPRGMD 
PAL1OL8NC UNPRGMD 
PAL12H6NC UNPRGMD 
PALI6L8NC UNPRGMD 
MC10H175P 
MC10H186P 
MC1LOH162P 
MC10H141P 
MC10H161P 

DS3687N 

Mcihighacp 
AM25LS2548Pc 
SN74AS 32N 
SN74ASCON 
SN76494AN 

HD100150 

PAL16C1NC UNPRGMD 
PAL12L6NC UNPRGMD 
SN7UALS192N 
PAL16R6A-2CN UNPRGMD 
PALI6RUA-2CN UNPRGMD 
PAL20X8CNS UNPRGMD 
PAL16R8A-2CN UNPRGMD 
SNTNAS27N 
SNTYALS24U4N 
SNT4ASOUN 
CDuOLSBCT 
AMPAL16H8APC UNPRGMD 
AMPALI6HDSAPC UNPRGMD 
PALZORLACNS UNPRGMD 
PAL2ZOR8ACNS UNPRGMD 
PAL2OL8ACNS UNPRGMD 
AMPAL22V10APC UNPRGMD 
AMPALI6R8LDC UNPRGMD 
MC10192L 
SN74ULSU67N 
MM7MHCT2U1N 
MM74HCTOUN 
MMT4HCT240N 
MM74HCT688N 
SN7UALS100UN 
SN74ASSE TNT 
ULN-2069B 
SRTUALSYUGB6AN 

UNG 3030U 
TUF1I60APC 

MC1L2015P 

TUFI64PC 
SNTULSUYSN 

DS3674N 
MM74HCTOON 
MM74HCT2USN 
MC10115P 
SN74ALS642AN 
SN7LLS674N 
MM74HC133N 
MC74HC253N 
MM74HC123AN 
MM74HC125N 
MM74HC30N 
MM74HC237N 
MM74HC366N 
MM74HCLOSON 
MC74HC4017N 

D169CK 

MC1OHLOCP 

D169CJ 

MM74HCLO53N 
MM7LHCHOGEN 
SNT7NLS174N 
SNTYAS37UN 
TYLS364N 
SN74AS175AN 
MC10H176P 
MC10H159P 
MC10H113P 
MC10H188P 
MC1OH189P 

CA3199E 

DP8BY61N 
SN74LSE52NT 
SN7T4ALSSUIN 
SN74ALS1000AN 
SN74ALS245A-1N 
SN74ALS805AN 
MC14051BCP 
WD1100-13 
MC145440P SELECTED 
THF 352PC 

SNTUASOON 
SNT4ASOBN 
SN7HASLON 
SN74AS11N 
SNTMASZON 
SNTULASION 
SN7YAS1OON 
SN74AS151N 
SN74AS153N 
SN74AS157N 
SN74A8158N 
SN74AS161N 
SN74AS162N 
SN74AS164N 
SN74AS174N 
SN74AS181BNY 
SN74AS2HiN 
SN74AS2H4N 
SN74AS253N 
SN7HAS257N 
SN7ULAS258N 
SN74AS353N 


HP P/N 


1820-3751 
1820-3755 
1820-3757 
1820-3758 
1820-3759 
1820-3760 
1820-3761 
1820-3762 
1820-3763 
1820-3764 
1820-3765 
1820-3769 
1820-3770 
1820-3771 
1820-3772 
1820-3776 
1826-3778 
1820-3779 
1820-3781 
1820-3782 
1820-3783 
1820-3785 
1820-3786 
1820-3787 
1820-3788 
1820-3789 
1820-3790 
1820-3791 
1820-3792 
1820-3793 
1820-3794 
1820-3795 
1820-3796 
1820-3797 
1820-3798 
1820-3799 
1820-3800 
1820-3801 
1820-3802 
1820-3803 
1820-3804 
1820-3805 
1820-3806 
1820-3807 
1920-43808 
1820-3809 
1820-3810 
1820-3811 
1820-3812 
1820-3813 
1820-3814 
1820-3815 
1820-3816 
1820-3817 
1820-3818 
1820-3819 
1820-3820 
1820-3821 
1820-3822 
1820-3823 
1820-3824 
2820-3828 
1820-3829 
1820-3830 
1820-3831 
1820-3834 
1820-3835 
1820-3837 
1820-3838 
1820-3839 
1820-3840 
1820-3841 
1820-3842 
1820-3843 
1820-3844 
1820-3845 
1820-3846 
1820-3847 
1820-38h8 
1820-38h9 
1820-3852 
1820-3859 
1820-3860 
1820-3861 
1820-3863 
1820-3864 
1820-3865 
1820-3866 
1820-3868 
1820-3869 
1820-3970 
1820-3871 
1820-3872 
1820-3873 
1820-3874 
1820-3875 
1820-3876 
1820-3878 
1820-3881 
1820-3882 
1820-3884 
1820-3885 
1820-3887 
1820-3888 
1820-3890 
1820-3891 
1820-3892 
1820-3893 
1820-3894 
1820-3895 
1820-3897 
1820-3898 
1820-3899 
1820-3900 
1820-3901 
1820-3902 
1820-3903 
1820-390 
1820-3905 
1826-3906 


Mfr. 


01698 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
01698 
01698 
03794 
01698 
02237 
02910 
03406 
01698 
03794 
02037 
01921 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
oboge 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01698 
07221 
03406 
03406 
03406 
03794 
06347 
06347 
02763 
02237 
11452 
03794 
0203T 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
06347 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


Desc. 


SN744S534N 
AM26LS30DC 
SN74AS1032AN 
SNTLALS22BN 
SN74ALS334N 
SN74ALSUOAN 
SN7UALS113AN 
SNT4ALS168AN 
SN7LALS190N 
SNT4ALS251N 
SN74UALS258N 
DS3245N 
SNTULS382AN 
SN74LS699N 
AMPALI6H8LPC UNPRGMD 
SN7T4AS882ANT 
9636ATC 
PLS159AN UNPRGMD 
MM74HC5S64UN 
SN7NALSZ2H0A-1N 
PAL16R8B-2CN UNPRGMD 
MCTLHC1E3N 
CD74HC670E 
MMTLHCGLON 
MC74HC58N 
MM74HC574N 
MM74HC573N 
MM74HC368N 
MM74HC367N 
SN74HC21N 
MM74HC191N 
MM74HC113N 
MM74HCT139N 
SN7LALS1LOOUFN 
SN74ALSSOLFN 
SN74ALS1010AFN 
SN74ALS1020AFN 
SN74ALSSO5FN 
SNT4ALS27FN 
SN74ALSB08FN 
SN7YALSLOLIAFN 
SN7HALS1240FN 
SN7HALS124UAFN 
SN74ALS7TUAFN 
SN74UALS112AFN 
SN7LALS138FN 
SN74AL5139FN 
SN7HALS251FN 
SN74ALS253FN 
SN7UALS165FN 
SN7LALS299FN 
SN74ALS373FN 
SN74ALS160BFN 
SN74ALS161BFN 
SN74ALS168BFN 
SN7ULALS169BFN 
SNT7ULASTUFN 
SN74AS112FN 
SN74AS168FN 
SN74LAS169FN 
SN74UAS3TUFN 
AM7990DC/70 
AMT991ADC 
SN7HS373N 
MC10H174P 
MM58274CN 
SNTHALS680N 
SN74LS16UN 
SN745132N 
SN74SO08N 
SN74USO2N 
SN74A5168N 
SN74AS169N 
SN7UAS6L5N 
CD74HCT173E 
SN75437ANE 
THHCTS63P 
MM7UHCT138N 
MM74HCT374N 
MM74HCT37 3N 
AMPALI6L8A-2CJ UNPRGMD 
HD44102CcH 
HD44103CH 
Tscoyoucs 

TUF 378PC 

SMC20 
AMPAL16R8A-2MJ/883B 
MC1L0S2BCL SELECTED 
SN7ULS794UN 
SNTUALS832FN 
SNTUALS1245AaFN 
SNTUALS273FN 
SN74ALS5 7HAFN 
SNTUALS19OOFN 
SNTMALS257FN 
SN7LALSLE4FN 
SN74ALSS73BFN 
AM26LS529PC 
SN7TLAS5S73AN 
SN74AS623N 
SNTUAS864N 
SN74ALSSLON 
HD100112 
AM29854pc 
SNT4AS257FN 
SN7LASS OBEN 
SN74UASBOSAFN 
SN7HASSOB8AFN 
SN7LAS832AFN 
SNT4AS1 38FN 
SN7LLS85FN 
SN74LS283FN 
SN74LS377FN 
SN7HLS14FN 
SN74LS123FN 
SNT4LS1iS4LAFN 
SN74LS259FN 
SN74LALSO5SAFN 
SN74ALS623AN 
SN74ALS191FN 


HP P/N 


1820-3907 
1820-3912 
1820-3913 
1820-3914 
1820-3916 
1820-3917 
1820-3918 
1820-3920 
1820-3922 
1820-3923 
1820-3925 
1820-3931 
1820-3933 
1820-3934 
1820-3935 
1820-3938 
1820-3939 
1820-39h0 
1820-3941 
1820-3952 
1820-3953 
1820-3954 
1820-3956 
1820-3959 
1820-3960 
1820-3961 
1820-3962 
1820-3963 
1820-3964 
1820-3969 
1820-3971 
1820-3972 
1820-3973 
1820-3975 
1820-3977 
1820-3982 
1820-3983 
1820-3986 
1820-3990 
1820-3991 
1820-3993 
1820-3994 
1820-3995 
1820-3996 
1820-4025 
1820-4026 
1820-4027 
1820-4031 
1820-h4o32 
1820-4033 
1820-4034 
1820-4ohL 
1820-050 
1820-4052 
1820-4052 
1820-4053 
1820-4054 
1820-4055 
1820-4056 
1820-4057 
1820-4059 
1820-4060 
1820-4061 
1820-062 
1820-4063 
1820-4064 
1820-4065 
1820-4066 
1820-4067 
1820-068 
1820-4069 
1820-070 
1820-4075 
1820-4076 
1820-4077 
1820-4678 
1820-4079 
1820-4080 
1820-4081 
1820-082 
1820-084 
1820-4085 
1820-4086 
1820-4096 
1820-4097 
1820-4109 
1820-4110 
1820-4119 
1820-4120 
1820-4121 
1820-4122 
1820-4123 
1820-4124 
1820-4125 
1820-4126 
1820-127 
1820-4128 
1820-h129 
1820-4132 
1820-4133 
1820-4138 
1820-4142 
1820-hi47 
1820-4148 
1820-41h9 
1820-4150 
1820-4151 
1820-4152 
1820-4159 
1820-4160 
1820-4162 
1820-4163 
1820-4164 
1820-4165 
1820-4166 
1820-4167 
1820-4168 
1820-4169 
1820-4170 
1820-4171 


Mfr. 


01921 
01698 
01698 
01698 
08810 
08810 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
03406 
01698 
02037 
06347 
02910 
01921 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
02237 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
03406 
03794 
01698 
02910 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
03406 
02237 
03714 
01698 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02910 
01698 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
02910 
02037 
02037 
02037 
03794 
02037 
04078 
02910 
01698 
01698 
01698 
o4092 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
02910 
01698 
01698 
03794 
01698 
02037 
03794 
01698 
01698 
03406 
03406 
01698 
01698 
01921 
01698 
02037 
11345 
01698 
02910 
02910 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


Desc. 


CD40109BE 
SN74AS5TUFN 
SN74S112FN 
SN7UASIGUFN 
10938P 

10939P 
MC10H106P 
SN74AS1008AN 
SN7UAS231N 
SN74AS230N 
SN7UALS5S614N 
N8X60N 
MM74HC365N 
SN74AS138N 
MC12009L 
HD6350P 
TUF85N 
CDTYHCTL74E 
ScN2641001N24 
SN74LS161AN 
SNTUSTUN 
SNTULS123N 
SN7TLLS32N 
SN75478P 
SN74ULS596N 
AM29841DC 
AM29843D¢ 
TUF1LEPC 
MC12018P 
DP8&451N 
SNTUASG6GLON 
SN74ULS321N 
SN7LALSB86N 
MM74HC54LN 
AM29826DC 
SN74ALS166N 
TUFLOSN 
PALIGRYACN UNPRGMD 
SN74LS6O1N 
SN74AS21N 
SN74ALSS75ANT 
SNTLALS243AN 
PLS155N UNPRGMD 
TIBPAL16L8-15CK UNPRGMD 
SN74ASST5N 
SN74AS280N 
MM74HCHOLON 
TUF569PC 
ICL7667CPA 
SN7LASBLONT 
AMPAL22V10PC UNPRGMD 
TIFPLA839NT UNPRGMD 
TIBPAL16R8-15CN UNPRGMD 
TIBPALI6R6-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16R4-15CN UNPRGMD 
SNT74HCOSN 
SNT4HC19ON 
MCTUHCLEON 
MCT4HCU511N 

TUF 38N 
SN74ASI9OUN 
AM29821Dc 
AM29822DC 
AM29828Dc 
AM29834Dc 
AM29842DC 
AM29844DC 
AM29846DC 
AM29853D¢ 
AM29861DcC 
AM29862DC 
AM29864Dc 
SNTUALS259N 
SN74ALS57 7NT 
SNTUAS5SS8ON 
THHCT257N 
MC10H125P 
MC10135P 
MC1OH124P 
PALI6R6ACN UNPRGMD 
MCTLHC137N 
MK4501N-15 
T4HCT273N 
SN7LAS245N 
SNTUASE52NT 
SNT7T4ASSUINT 
PAL20R6ACNS UNPRGMD 
TC7YHCOLAF 
TCTHHCT LAF 
TC7T4HC136AF 
TC74HC37UAF 
TCThHHC24uAF 
TC74UHC2uSar 

TUF 260N 
SN74ALS654-1NT 
SNTULALS679N 
AM26S11PC 
SN7HAS6E4IN 
MC10160P 
AM26LS38DC 
SN75175N 
SN74AS1LOCOAN 
MM74HCTS 73N 
MMT4UHC298N 
SN74HCL66N 
SN74HCT573N (SELECTED) 
CD74UHCT193E 
SNT4HCT574N 
MC10HO16P 
CY7TCHON-15PC 
SNTHALS241B 
T4UFLUN 

T4UF132N SELECTED 
SNTLALS139N 
CD40163BCN 
SN74ALS1804AN 
SN74AS851AN 
SNT7HASS76N 
EN7LALS6 20AN 
SN74AS24ON 


HP P’N 


1820-177 
1820-4179 
1820-4180 
1820-4183 
1820-4185 
1820-4286 
1820-4287 
1820-4188 
1820-4189 
1820-4196 
1820-4197 
1820-4198 
1820-4199 
1820-4200 
1820-4201 
1820-202 
1820-4203 
1820-4204 
1820-205 
1820-4206 
1820-4207 
1820-4208 
1820-4209 
1820-4211 
1820-4212 
1820-4215 
1820-4216 
1820-4217 
1820-4218 
1820-4219 
1820-h2e20 
1820-4228 
1820-4229 
1820-4232 
1820-4233 
1820-4235 
1820-h2k2 
21820-42h3 
1820-h24y 
1820-4245 
1820-4246 
1820-4247 
1820-248 
1820-4249 
1820-250 
1820-4251 
1820-4252 
1820-4253 
1820-4255 
1820-256 

1820-4257 
1820-4258 
1820-4259 

1820-4260 
1820-4261 
1820-4262 

1820-4263 

1820-426) 
1820-4265 

1820-266 

1820-4267 

1820-4268 

1820-4269 

1820-4270 

1820-4271 

1820-he72 

1820-273 

1820-427) 

1820-4275 

1820-4276 

1820-4277 

1820-4278 

1820-4279 

1820-280 

1820-4281 

1820-h282 

1820-4283 

1820-428h 

1820-4285 
1820-4286 
1820-4287 
1820-4288 
1820-4289 
1820-4290 
1820-4292 
1820-4310 
1820-4311 
1820-4313 
1820-4314 
1820-4318 
1820-4319 
1820-4320 
1820-43212 
1820-4322 
1820-4323 
1820-4332 
1820-4333 
1820-4334 
1820-4342 
1820-43k3 
1820-4344 
1820-4345 
1820-4346 
1820-4347 
1820-4348 
1820-43h9 
1820-4350 
1820-4351 
1820-4352 
1820-4353 
1820-4355 
1820-4357 
1820-4358 
1820-4359 
1820-4360 
1820-4361 
1820-4362 
1820-4363 
1820-4364 
1820-4365 


Mfr. 


02910 
01698 
01698 
02910 
03406 
03406 
01698 
02910 
11111 
63406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
062037 
06338 
02037 
01698 
01698 
02037 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
06347 
02910 
02037 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 

01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 

016938 

01698 
01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 

01698 
01698 
01698 

01698 
01698 
01698 
02237 
10858 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02910 
02910 
03406 
02910 
02237 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
ohog2 
02910 
01698 
02037 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 


Desc. 


SCN2672BCUNLO 


SN74HC682N 


SN74ALS158N 


TUF 367N 
DS3658N 
DS3669N 
SN74LS19N 
TUHC245D 
DQ8023A 


MM74HCT157N 


MC10H123P 
MCLOH160P 
MC10H332P 
MC10807L 
MC1LOHU2hP 
MC10H135P 
MC10H136P 
MC10H350P 
L298 
MC1OH166P 


SN74AS1036AN 


SN74HC377N 
MC10177P 
SNT4AS639N 
TUHCT2N5SN 
74HC138D 
THHC24OD 
HEF4LO76BT 
ThHC8SD 
TuHC27D 
TUHC32D 
HD1L00131 
HEF 472UBP 


MCT4HCLO7EN 
SN74ALS244A-1N 


ThF273N 
T4HCTIUN 
SN7LALSO8D 


SN74ALS11AD 


SN74ALSO2D 
SN74ALS27D 
SN74AL832D 
SN74ALS8ED 


SN74ALSO4BD 
SN74ALSO5AD 


SN74LS14D 


SN74ALS10AD 


DS1LUS9AN 
SN74LS85D 
SN74LS123D 


SN7LALS138D 
SN74ALS139D 
SNTUALS251D 
SN74ALS253D 
SNT4ALS257D 


SN74LS283D 


SNTLALS259D 
SN74ALS573CDW 
SN74ALS164D 
SN74ALS165D 
SN7ULS194AD 
SN74ALS1L68BD 
SN74ALS169BD 
SN74ALS190D 
SN74ALS191D 
SN7UALS240AFN 
SN74ALS24U4BFN 
SN7UALS24U5AFN 
SNT74ALS74AD 
SNT74ALS112AD 
SN74ALS273DW 


SN74LS377D 


SNTULALS574UBDW 


SN74ASO0D 
SN7UASO8D 
SN74AS02D 
SN74AS32D 
SN74AS1 38D 
SN74AS257D 
SNT74AS194D 
SN74AS168D 
SN74AS169D 
SN74UASTUD 
SN74AS1212D 


SN7YALSOOAD 


TYF193PC 
LT1032CN 


SN74ALS164N 
SN74ALS365N 


SN74AS5 74N 
MC10H173P 
MC10H181P 
MC10H180P 
MC10H179P 
MC10H209P 
HEFLOG9UBT 
HEFLOO1BT 
DP8461N 
TUF377N 
7UF114PC 


SN74AS874NT 
SN74ASLOOLAN 


THHC4OS 3D 
SN74LS31N 
SNTULSO7N 


SN74ALS1O03AN 
SN74ALS241 BN 
PAL20RU4ACJ UNPRGMD 


T4HCT123D 


SN74LALS30AD 


MC74HC597N 
TUF 374D 
74LS191D 
7ULS240D 
TYULS24hp 
74LS20D 
T4LS30D 
74LSO08D 
74uFO8D 
74LS11D 


HP P’N 


1820-4366 
1820-4367 
1820-4368 
1820-4369 
1820-4371 
1820-4372 
1820-4373 
1820-4374 
1820-4375 
1820-4376 
1820-4377 
1820-4391 
1820-4392 
1820-4393 
1820-Lho1 
1820-4402 
1826-4433 
1820-4435 
1820-4436 
1820-4437 
1820-4438 
1820-4439 
1820-4443 
1820-4kk5 
1820-446 
1820-4448 
1820-4449 
1820-4450 
1820-4454 
1820-4458 
1820-4459 
1820-4461 
1820-4465 
1820-4489 
1820-4hg92 
1820-4493 
1820-44gy 
1820-4496 
1820-4497 
1820-4498 
1820-4500 
1820-4501 
1820-4503 
1820-4520 
1820-4522 
1820-4523 
1820-4524 
1820-4527 
1820-4534 
1820-4535 
1820-4537 
1820-4551 
1820-4553 
1820-4554 
1820-4562 
1820-4565 
1820-4566 
1820-4567 
1820-4568 
1820-4569 
1820-4574 
1820-4575 
1820-4577 
1820-4578 
1820-4579 
1820-4582 
1820-4583 
1820-4584 
1820-4585 
1820-4586 
1820-587 
1820-4588 
1820-4589 
1820-590 
1820-4591 
1820-4592 
1820-4593 
1820-4594 
1820-4S97 
1820-4599 
1820-4600 
1820-4601 
1820-4602 
1820-4607 
1820-4608 
1820-4609 
1820-4630 
1820-4631 
1820-4639 
1820-642 
1820-643 
1820-4644 
1820-4648 
1820-4649 
1820-650 
1820-4651 
1820-4652 
1820-4653 
1820-4654 
1820-4655 
1820-4657 
4820-4658 
1820-659 
1820-hé60 
1820-4666 
1820-4667 
1820-4670 
1820-4673 
1820-675 
1820-676 
1820-4677 
1820-4678 
1820-679 
1820-4680 
1820-4681 
1820-4685 
1820-4686 
1820-4687 
1820-4688 
1820-4690 


Mfr. 


02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
03406 
ohoge2 
0379h 
01698 
03406 
0379% 
03794 
02037 
02037 
02910 
06354 
01698 
03406 
01590 
02910 
01698 
11320 
02037 
01698 


01698 


02910 
01698 
02910 
ohage 
olog2 
01698 
01698 
01698 
ohog2 
o4ng2 
03714 
00039 
03799 
03799 
03799 
03406 
01698 
01698 
02237 
02910 
01698 
01698 
11111 
01698 
o4092 
02910 
oh200 
02037 
02037 
01698 
02910 
01698 
01698 
o4og2 
02910 
02910 
02910 
02037 
02037 
01698 
02910 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
04200 
02037 
03406 
02910 
01698 
02037 
03794 
02910 
01698 
os092 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03811 
06121 
02037 
02910 
01698 
00575 
01698 
01698 
01698 
01698 
04507 
01698 
02037 
01590 
01425 
02910 
11302 
03406 


Desc. 


T4HLS27D 

TULSOLD 

THLS175D 

TULSTYUAD 

TULS32D 

TULSLOD 

TUF1OD 

SN74LS612N 
SN74AS286N 

74uLScoD 

TUF OOD 
SN74ALS64LENT 
MM74HC283N 
PAL12L6-2CJ UNPRGMD 
AM7992BDC 
SN74AS1805N 
PAL1016P8JC UNPRGMD 
PALI6R4A-2CN UNPRGMD 
AMPALI6R8LPC UNPRGMD 
MC74HCLS&3N 
MC10192P 

T4F37N 
TC7UHCLOOUP 
SN74ASS6QNT 
LHOO63CK 

SP16F60DG 

7THS273N 
SN74AS821NT 

2290G 

MC74HC126AN 
SN74AS1804N 
SN75176AP 
TUHCT377N 
SN74ULS603AN 

THF2TN 

PAL16R6BCJ UNPRGMD 
PAL16R8BCJ UNPRGMD 
SN74AS1808N 
SNTLALS678NT 
SNTUASBLSNT 

67401N 

PAL16L2CN UNPRGMD 
ICM7218EI JL 
UPD7210 
HPL1-16RC6-9 UNPRGMD 
HPL1-16LC8-9 UNPRGMD 
HPL1-16RC4-9 UNPRGMD 
DS3695N 
SN74UHC7OOLN 
SN74ALSBY1INT 
TUF676SDC 

TUF 30N 

SN74LS598N 
THCT2000 

80234 

SN74AS876N 
PAL2OL10ACJS UNPRGMD 
THHCT259N 
UCN-S801A 
MC74HCS4ON 
MCTUHCHO52N 
SN74LS253N 
TUHCT125N 
SN7UALSL65AN 
SN74ASBL3RNT 
PALI6R4A-4CN UNPRGMD 
ThHCTOSN 

T4HHCT251N 
THHCT253BN 
MC74HCT541N 
MC74UHCT640N 
SNT74HCT6EHENT 
THHCT86N 
MM74HChK23AN 
SN74AS1034AN 
SN74ALS353N 
SN74ALS6S2NT 
SN74AS866N 
TUFS4U3SPC 
UDN-2543B 
MC34050P 
MM74HCTOSN 
TSHCT365N 
SN74HCT65ONT 
MCT4HC356N 
AM25LS1L4UAPC 
T4UHCT163N 
SNTUAS762N 
PAL16R8ACN UNPRGMD 
SN74ALS352N 
TUHCTOON 
SN74LSS89ON 
SN7ULASG6LENT 
SN74ALS677ANT 
SNTUASE51NT 
SN74AS826NT 
SN7LAS823NT 
SN7UASB2ONT 
SN7LAS250NT 
SN74ALS131N 
SN7UALS878ANT 
SN74AS878NT 
D82588 

UAA1B0 

MC1USLO6P 
T74HCT126N 
SN7LALS232AN 
WD9216PA01 
SN74HC1LUBN 
SN74HC258N 
SN74UHCUOON 
SN7HAS298N 
MPYO16KJ1C 
SN74LS164D 
MC10116P 

$P9131DG 
FDC9229BTP 

TuFO2ZD 

ICMT7218AIPI 

DSi kC8OAN 


HP P/N 


1820-4691 
1820-4692 
1820-4693 
1820-4694 
1820-4705 
1820-706 
1820-4708 
1820-4715 
1820-4716 
1820-4719 
1820-4720 
1820-4721 
1820-4734 
1820-4735 
1820-4737 
1820-4738 
1820-4739 
1820-4740 
1820-747 
1820-4748 
1820-4749 
1820-4750 
1820-4751 
1820-4752 
1820-4753 
1820-4754 
1820-4755 
1820-4756 
1820-4757 
1820-4758 
1820-4760 
1820-4761 
1820-4770 
1820-4776 
1820-4777 
1820-4778 
1820-4779 
1820-4780 
1820-4781 
1820-4786 
1820-4787 
1820-4788 
1820-4789 
1820-4790 
1820-4791 
1820-4792 
1820-48h0 
1820-4843 
1820-4844 
1820-4847 
1820-4857 
1820-4859 
1820-4860 
1820-861 
1820-4862 
1820-4863 
1820-4864 
1820-4865 
1820-4876 
1820-4877 
1820-4878 
1820-4879 
1820-4887 
1820-4889 
1820-4890 
1820-4892 
1820-4895 
1820-4896 
1820-4900 
1820-4928 
1820-4929 
1820-4930 
1820-4931 
1820-4932 
1820-4933 
1820-934 
1820-4935 
1820-4936 
1820-4937 
1820-44938 
1820-4939 
1820-4943 
1820-4945 
1820-4OL6 
1820-4947 
1820-498 
1820-49k9 
1820-k950 
1820-4951 
1820-4957 
1820-4958 
1820-44959 
1820-4960 
1820-4961 
1820-4962 
1820-4963 
1820-4964 
1820-4965 
1820-966 
1820-4967 
1820-4968 
1820-4969 
1820-4970 
1820-4971 
1820-4972 
1820-4974 
1820-4975 
1820-4983 
1820-4995 
1820-4997 
1820-4998 
1820-5001 
1820-5002 
1820-5012 
1820-5013 
1820-5014 
1820-5015 
1820-5020 
1820-5021 
1820-5023 


Mir. 


03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
03406 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
02237 
02910 
02037 
12125 
12125 
12125 
olo92 
a40g2 
12125 
12125 
12125 
03406 
03406 
03406 
03406 
10253 
07371 
03794 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
122125 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
00350 
01542 
01698 
04200 
03406 
02910 
o4og2 
02910 
02919 
02910 
01921 
02910 
10253 
01921 
01921 
03406 
01698 
01698 
10858 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
03794 
01698 
02910 
02910 
03406 
02910 
02910 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
03811 
o4092 
04092 
O3811 
obog2 
03794 
03794 
03714 
06354 
06338 
02910 
01698 
01698 
11345 
11345 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 


Desc. 


DS14¢088N 

SNT4HCOOD 
SN74HCO8D 
SN74ALS653-1NT 
MC74HCK351N 
MM7UHCHL316N 
SN74AS7T56N 
SN74AS825NT 
SN7UALS844NT 
SN74HC8O5N 
SN74ALSS64AN 
TUHCT32N 

SN75173N 

SN75172N 
SN7TUHCT240DW 
TYHACT374PC 

TUPSTON 

MC10H423P 
KS74AHCTG6LON 
KS74AHCT240N 
KS74AHCT2U4N 
PALIGR4UBCN UNPRGMD 
PAL2OR8BCNS UNPRGMD 
KST4AHCT259N 
KST7LAHCT273N 
KS74AHCT1 38N 
PALI6L8BNC UNPRGMD 
PALI6R8BNC UNPRGMD 
PALI6R4BNC UNPRGMD 
PALI6R6BNC UNPRGMD 
IDT74AHCT2USP 
LB12u6 

AM29843PC 
SN74A4S243D 

TUFL25N 

TUFSIN 

TUF126N 

TUHCT175N 
KS74AHCTOON 
SN74LS125aD 
SN7UALS24GADW 
SN7UALS244BDW 
SN74LS393D 
SN74ALS24U5aDW 
XR-T5675CP 
HCTL-2000 

SN7S115N 

UDN-2585A 

MM5484N 

TUF 365N 
PAL1I6L8B-2CJ UNPRGMD 
SCC 2691 ACIN24 

TUF COD 

7T4UF38D 

CD74HCTISHE 
TYHHCTO3IN 
IDT7210-100C 
CD74HCT164E 
CDuOuUBF 

DP8451V=4 


SNT74ALS533N 
PALI6L8A-2CN UNPRGMD 
LT1039CN 

DP8392AN 

DS8921N 

MC34U48AD 
MM74HC373WM 

DP8392N 

TUFS2UPC 
SN74ALS1LOQAD 
SN74ALS163BD 
SN74ALS1 74D 
SN74LALS38AD 
SN74ALS520DW 
SN74LALS541DW 
SN74ALS161BD 
SN74ALS175D 
SN74AS57UDW 
SN74AS163D 

TUHC8ED 

AMPALI6R6LPC UNPRGMD 
SN75155D 

TUHCT2ON 

THHCT27N 

MM74HCT112N 
74HCT393N 

TUHCTLO2ON 
SN74ALS528N 

TL5812N 

MC10116FN 

MC10124FN 

MC10125FN 

MC10136FN 
SN74LaSBOLBDW 
SN74ALS166D 
SN7T4AS1OD 

SN74aS27D 
MC74HC132AD 
MC74HC74AD 

MC10131FN 

D72u5 

PAL16L8B-2CN UNPRGMD 
PAL20L8BCNS UNPRGMD 
D7234 

PALI6L8BCN UNPRGMD 
AMPAL22V1i0DC UNPRGMD 
AMPAL22V1LOADC UNPRGMD 
ICM7228B1JI 
TC74HC592P 

L293D 

THF 42D 

SN7ULS624D 
SN74ALS374UDW 
PALC22V10-35PC UNPRGMD 
PALC22V10-25PC UNPRGMD 
TUF525DC 

SN74ALSTUTN 
SN74AaS808BDW 
SN74AS870NT 
SN74HC652NT 


HP P/N 


1820-5024 
1820-5025 
1820-5026 
1820-5027 
1820-5028 
1820-5029 
1820-5035 
1820-5038 
1820-5040 
1820-5041 
1820-5042 
1880-5043 
1820-5045 
1820-5056 
1820-5051 
1820-5052 
1820-5053 
1820-5054 
1820-5055 
1820-5056 
1620-5057 
1820-5058 
1820-5059 
1820-5060 
1820-5064 
1820-5065 
1820-5066 
1820-5067 
1820-5068 
1820-5069 
1820-5070 
1820-5073 
1820-5074 
1820-5075 
1820-5076 
1820-5077 
1820-5079 
1820-5080 
1820-5098 
1820-5099 
1820-5100 
1820-5101 
1820-5102 
1820-5111 
1820-5112 
1820-5130 
1820-5131 
1820-5132 
1820-5133 
1820-5134 
1820-5136 
1820-5245 
1820-5147 
1820-5148 
1820-5149 
1820-5150 
1820-5155 
1820-5156 
1820-5157 
1820-5158 
1820-5161 
1820-5162 
1820-5163 
1820-5169 
1820-5177 
1820-5179 
1820-5180 
1820-5181 
1820-5182 
1820-5183 
1820-5184 
1820-5185 
1820-5186 
1820-5187 
1820-5188 
1820-5207 
1820-5212 
1820-5213 
1820-5215 
1820-5216 
1820-5218 
1820-5219 
1820-5220 
1820-5222 
1820-5226 
1820-5228 
1820-5232 
1820-5233 
1820-5234 
1820-5235 
1820-5237 
1820-5238 
1820-5239 
1820-52ho0 
1820-5241 
1820-52h2 
1820-5243 
1820-5244 
1820-5245 
1820-5253 
1820-5259 
1820-5273 
1820-5274 
1820-5276 
1820-528 
1820-5285 
1820-5286 
1820-5287 
1820-5288 
1820-5291 
1820-5310 
1820-5311 
1820-5312 
1820-5313 
1820-5314 
1820-5315 
1820-5316 
1820-5317 
1820-5318 
1820-5319 


Mfr. 


03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
029106 
02910 
02910 
02910 
62910 
03406 
02910 
02910 
02910 
02237 
01698 
11302 
01698 
04092 
01698 
02237 
02237 
03406 
01698 
02910 
02037 
01698 
01698 
01698 
04092 
02237 
12125 
12125 
12125 
12125 
01698 
02910 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
12125 
01698 
02237 
11668 
03285 
03285 
03285 
o4092 


03794 
o4o0g2 
03406 
01698 
02910 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
o4092 
01698 
01698 
01698 
01698 
o4092 
02910 
02037 
04092 
02910 
02910 
02910 
01698 
12276 
10253 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
ok092 
ohog2 
03947 
04200 
01698 
03406 
02037 
06344 
01698 
02910 
03406 
03406 
ohog2 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


Desc. 


MMS827uCV 
SN74ALS6RSNT 
SN7LO6D 
TIBPAL16L8-25CFN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-25CFN UNPRGMD 
PLS168AN UNPRGMD 
SN74UALS354N 
SN74AS1004AD 

TUF 74D 

TUFLOOD 

TUF157AD 

TUF175D 

TuF64D 

TUF 273D 

TUF 269D 

TYF151D 

TuF125D 
MM74HC123AM 
TUHCT1LS1N 
TUHCT161N 
TYUHCT1ON 

TYUACOUPC 

MC34LK6N 
ICM7218BIPI 
SN74AS881 ANT 
PALI6L8A-4CN UNPRGMD 
TMS2150-4UNT 
TUACTUPC 
THAC373PC 
MM74UHCHOS1N 
SN74AS1000AD 
TYHCT132N 
MC10H330P 
SN74ALS20AD 
SN74ALS153D 
SN74HCTS5 7UDW 
PAL2OR8ACNL UNPRGMD 
THF 4O3DC 
KS74AHCTLUN 
KS74AHCT32N 
KS74AHCT257N 
KS74AHCT256N 
SN75ALS194N 
TUHCT21N 
SN74LS14U8D 

TUF1 38D 
SNT4“S2843D 
SN74ALSSE4BDW 
SN74AS573ADW 
SNTUAS2U5DW 

TUF 260N 
SN7UALS114AN 
KS74AHCTO2N 
SN74ALSBLSNT 
ThE573PC 
R8070P-22 
ADSP-1401KN 
ADSP-3221KG 
ADSP-3210KG 
PALI6R4B-2CN UNPRGMD 
AM7911Pc 
PALI6R6ACN UNPRGMD 
PALI6R8NC UNPRGMD 
SNTYALS867ANT 
TYHCTSO7N 
SN74ALS24U3AD 
SN74ALSO03BD 
TUHCTO8D 
74HCT138D 
SN74ALS1805AN 
SN74LS4914NS 
SN74ALS29827NT 
SN75518N 
SN74ALS6214-1N 
SN74ALS622A-1N 
PAL20L1LOACNS UNPRGMD 
TUFLON 

Mc1h4u90DW 
PAL16L8DCN UNPRGMD 
PLS1L79N UNPRGMD 
TUF 24UD 

THF 373D 

SN74LHCO4D 
V6366B-J 
IDT7AFCT2LAP 
SN74ALS236N 
SNTUALS569ADW 
SN74A4LS241BDW 
SN74LALS1 33D 
SN74ALSO9D 
T4F3037N 
SN7hS112D 
SN74LS165aD 
SN7ULS259BD 
SN74ALS373DW 
DPBL6LBV-3 
PAL16R88-4CN UNPRGMD 
PAL16L8B-4CN UNPRGMD 
NCR 8310 
UDN-2998W 
SN74ALS688DW 
MM74HCTSLOWM 
MCLUS5406DW 
MB506-DIP-8 
SN7438D 

PCFB576TD 
MMS8242N 

MM58248N 
PALIGLBACN UNPRGMD 
MC7T4HCLOTN 
SN74ALS874BDW 
SN74LS390D 
SN74LALS323DW 
SN7ULS166aD 
SN74UAS253D 
SN7LAS280D 
SN74AS373DW 
SN74AS374DW 
SNTYALS6LEDW 
SN74S133D 


HP PN 


1820-5320 
1620-5321 
1820-5322 
1820-5323 
1820-532h 
1820-5325 
1820-5326 
1820-5327 
1820-5328 
1820-5329 
1820-5330 
1820-5333 
1820-5336 
1820-5338 
1820-5339 
1820-5346 
1820-5366 
1820-5371 
1820-5374 
1820-5375 
1820-5376 
1820-5377 
1820-5383 
1820-5384 
1820-5385 
1820-5386 
1820-5387 
1820-5390 
1820-5392 
1820-5393 
1820-5394 
1820-5395 
1820-5396 
1820-5398 
1820-5402 
1820-5403 
1820-5404 
1820-5411 
1820-5417 
1820-5418 
1820-5419 
1920-5420 
1820-5421 
1820-5423 
1820-5424 
1820-5428 
1820-5429 
1820-5430 
3820-5431 
1820-5432 
1820-5436 
1820-5438 
1820-5439 
1820-5440 
1820-5445 
1820-561 
1820-562 
1820-563 
1820-5467 
1820-5469 
1820-5470 
1820-5471 
1820-5472 
1820-5473 
1820-5474 
1820-5475 
1820-5476 
1820-5477 
1820-5478 
1820-5479 
1820-5480 
1820-5481 
1820-5482 
1820-5489 
1820-5490 
1820-5491 
1820-5492 
1820-5493 
1820-5494 
1820-5496 
1820-5498 
1820-5504 
1820-5505 
1820-5507 
1820-5533 
1820-5534 
1820-5535 
1820-5542 
1820-5547 
1820-5548 
1820-5551 
1820-5552 
1820-5553 
1820-5554 
1820-5555 
1820-5556 
1820-5557 
1820-5558 
1820-5559 
1820-5560 
1820-5561 
1820-5562 
1820-5563 
1820-5564 
1820-5565 
1820-5566 
1820-5567 
1820-5568 
1820-5571 
1820-5572 
1820-5573 
1820-5576 
1820-5581 
1820-5582 
1820-5591 
1820-5603 
1620-5604 
1820-5605 
1820-5606 
1820 5607 


Mir. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
02910 
03406 
10858 
03406 
03811 
06344 
03406 
O223T 
02910 
0223T 
02910 
12385 
10h21 
10253 
02237 
01698 
02037 
03406 
0306 
02037 
03406 
10253 
12382 
03406 
03947 
01698 
03406 
04092 
02037 
03406 
01698 
06354 
02237 
02910 
03811 
01698 
00039 
00039 
06347 
02910 
03406 
10253 
10253 
11302 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
03794 
01698 
o40g2 
03285 
04200 
01590 
01590 
03794 
06338 
04092 
01698 
01698 
11345 
03794 
11345 
o4092 
10253 
0306 
01698 
01698 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
02910 
02910 
02910 
01698 
04550 
01698 
02910 
02910 
02910 
01698 
03406 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 


Desc. 


SN74AS8 32BDW 
SN74LAS805BDH 
SN74AS21D 
SN74AS6LEDW 
SNTULS126AD 
SN74AS2LUDW 
AM26LS31CD 
AM26LS32ACD 
SN75188D 

MC1485aD 

SN75518FN 

TuF1240D 
PALI6L8B2VC UNPRGMD 
LT1081-CN 

MM5450N 

D5c060-35 

MBS7TO30CR 

DSB922AN 

TUFS673APC 

TUF 166N 

THACLS7SC 

TUF 257AD 
SEDSY20MAC 
RTC-72421B 
IDTHOCHEOAG 
ThFS583PC 

SN74AS11D 
MC10Hi25FN 
PALIGR6AVC UNPRGMD 
MMN74HCOUM 

MC74HC1LOD 
MM74HC173M 
IDT74FCT191AP 
GAL16V8-25QP UNPRGMD 
PALLOL8A2VC UNPRGMD 
NCR5360-44PLCC 
SN74LS629D 

DP8A44 

PALIMNLYCN UNPRGMD 
MC14538BDW 
MM74C9O6M 
TIBPAL16R4-12CN UNPRGMD 
TC7THHC593P 

TUACOOPC 

TURCTS40N 

P5c090-50 UNPRGMD 
TIBPALZ0R6-15CNT UNPRGMD 
UPD72065L 

UPD71065¢ 
HD7MHCTLYSP 

T4F395D 

DS3487M 
IDT7YFCT373P 
IDETUFCT374P 
MAX233CPP 
TIBPALI6L8-25CN UNPRCMD 
TIBPALZOR8-15CNT UNPRGMD 
TIBPALZ20L8-15CNT UNPRGMD 
TuF568N 

74HCTOOD 

THHCTO2D 

TUHCTOND 

7uHCT1O9D 

74uHCT125D 

TUHCT175D 

T4UHCT27 3D 

THHCTS41D 

T4HCT573D 

TUHCT74UD 

TYHCT4L020D 
PAL18P8BPC 
TIBPAL20R4-15CNT UNPRGMD 
PALL6R6A-4CH UNPRGMD 
AD891D 

UCN-5810A 
SP8602BCM 
SP8685BDG 
PAL1SP8QPC UNPRGMD 
L293B 

M2064-33CNL UNPRGMD 
T™S32020GBL 
TS320C1LOFNL 
PALC22V10L-25PC UNPRGMD 
PAL18P8LPC 
PALC16L8L-25PC UNPRGMD 
PALIGR6B-UCNL UNPRGMD 
IDT74UFCTZLUAP 
DS8922aM 

SN75175D 

SN75176BD 
MCTUHC244ADW 
MM74HC125M 
MM74HC157M 
MM74HC374WM 
MM74HC174M 
MM74HCLOUOM 
MM74HC139M 

MMT 4HCLOSOM 
SN74HC238N 
THACLS7PC 

TLAC2H1PC 
MCT4LHCO2ZAD 
MC7LHC541DW 
SN7LO7D 

TuF51D 

TuFLUD 

7UF112D 

SN75477D 
CD74LHCU520E 
SN74AS151D 

T4HC151D 

T4F37D 

TSHCT1 23N 
SN74ALSGOGNT 
DP8392BN 

MC1OLOLFN 
MC10192FN 
MC1OH102FN 
MC1OH1LOXFN 
MC10H116FN 


HP P/N 


1820-5608 
1820-5609 
1820-5610 
1820-5611 
1820-5612 
1820-5613 
1820-5614 
1820-5615 
1820-5616 
1820-5617 
1820-5618 
1820-5619 
1820-5625 
1820-5626 
1820-5627 
1820-5628 
1820-5629 
1820-5630 
1820-5640 
1820-5641 
1820-5644 
1820-5649 
1820-5650 
1820-5651 
1820-5652 
1820-5653 
1820-565h 
1820-5655 
1820-5656 
1820-5665 
1820-5668 
1820-5669 
1820-5670 
1820-5671 
1820-5672 
1820-5673 
1820-5674 
1820-5675 
1820-5677 
1820-5678 
1820-5679 
1820-5680 
1820-5681 
1820-5682 
1820-5683 
1820-5664 
1820-5685 
1820-5686 
1820-5693 
1820-5694 
1820-5701 
1820-5702 
1820-5703 
1820-5705 
1820-5706 
1820-5707 
1820-5708 
1820-5709 
1820-5710 
1820-5711 
1820-5714 
1820-5715 
1820-5726 
1820-5727 
1820-5731 
1820-5732 
1820-5733 
1820-5734 
1820-5736 
1820-5737 
1820-5741 
1820-5746 
1820-5747 
1820-5748 
1820-5749 
1820-5750 
1820-5751 
1820-5752 
1820-5753 
1820-5754 
1820-5755 
1820-5760 
1820-5761 
1820-5762 
1820-5763 
1820-5764 
1820-5765 
1820-5766 
1820-5767 
1820-5768 
1820-5769 
1820-5771 
1820-5772 
1820-5773 
1820-5774 
1820-5775 
1820-5776 
1820-5777 
1820-5778 
1820-5787 
1820-5788 
1820-5789 
1820-5790 
1820-5791 
1820-5792 
1920-5793 
1820-5794 
1820-5795 
1820-5796 
1820-5797 
1820-5798 
1820-5799 
1820-5890 
1820-5801 
1820-5802 
1820-5803 
1820-5804 
1820-5805 
1820-5806 
1820-5807 


Mir. 


02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
0203T 
01698 
11187 
03406 
03794 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
06354 
11187 
11187 
02910 
o4o9g2 
01698 
01698 
01698 
o4550 
02910 
02910 
02237 
02910 
01698 
01698 
02237 
01698 
01590 
02910 
03794 
10858 
02237 
02237 
10253 
02237 
02237 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 


01698 
02910 
02910 
02910 
03406 
03406 
03406 
02037 
02910 
01698 
01698 
121238 
10253 
12404 
12128 
12128 
01698 
03406 
02037 
02037 
03794 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
01698 
00039 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
10253 
02037 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
03406 
01698 
o3ho6 
02037 
02037 
01698 
01698 


Desc. 


MC10Hi35FN 
MC10H1 36FN 
MCLOHLUIFN 
MC1OHLS9FN 
SN74ALS1035D 
SN74ALS575ADW 
SN74ASOLD 
SNT7MAS1TUD 
SN74AS175AD 
SN74ASLOGD 
SN74ALS100SD 
SN74LS670D 
SN74ALS666NT 
TUF 168N 
SN74HC353N 
SNTHALST760N 
MC10H131FN 
SNT4AS153D 
VL83¢C11 


. PALIGL8AVC UNPRGMD 


AM29C8215C 
THAC2ZT3PC 
TLACL5S8PC 
Tuaco2PC 
7haciiPpc 
TNACLOPC 
TACOSPC 
THAC32PC 
SN74LS221D 
TC74HC7292P 
YPLEV8E-25PC UNPRGMD 
V¥P20VBE-25PC UNPRGMD 
PEC8577N 
PAL20S10CRS UNPRGMD 
SN74ALS1034D 
SN74ALS841DW 
SN74ALS280D 
CD74AC193E 
74uFL53D 
T4F539D 
Tur2hkssc 
7uF85D 
SN74LSS90D 
SN74S15D 

TUF 283SC 
SN7UAS1034AD 
SPL800DP 

TUF 298N 
PALI8P8ALPC 
LT1LO80CN 
TYHACT24USPC 
TACT175PC 
IDTTYFCTE6E45AP 
TYACT1L53PC 
THACT244PC 
SN74LS5132D 
MCTUHCH316D 
SN74HC14D 
SN74ALSS8OADW 
SNTYALS299D0 


SN74ALS641A-1N 
7UF124UN 

74uFS81N 

7T4F882N 
MM74HC251M 
MM74HC5 73M 
MM74HC30M 
MC74HC1OD 
TUHCEMED 
SNTUAS2645N 
TIBPAL20L10-20CNT UNPRGMD 
VTbACT564P 
IDT74FCT399P 
XC2018-70PC8hC UNPRGMD 
VTLACT876P 
VT“LACT373P 
SNT4HC191DW 
MM74HC5 7 LWM 
MCT4HC253D 
MC748C257D 
AM7961DC 

NES170A 

NE5180A 

T4F377D 

7UF27D 

TuF1245D 
SN74ASHZUNT 
SN74ALS651NT 
UPD42102c-3 
AMPAL2ORP8BPC UNPRGMD 
AMPAL22P10BPC UNPRGMD 
SN7UHCT137N 
SN74LALS2541N 
TIBPALI6R4-10CN UNPRGMD 
DS&921M 

DSi4C8aM SELECTED 
DS14C894M 
MCLOH1O7FN 
MC1L4UO69UBD 
IDT74FCT625BP 
MC7hHCLOGED 
TUF6UGN 

ThHCcuOguD 
TLF280BD 

ThFS63D 

ThF1243D 

ThHCT32D 

TuF86ép 

TUF1TUD 

TuHC2iD 

T4HC393D 

T4F534D 

74uF30D 

MM74HC11N 
SH74HCO5D 
MM74HC259M 
MC74HC165D 
MCT4HCI94D 
SNT4URC1OODW 
SN74HC37 TDW 


HP P'N 


1820-5808 
1820-5811 
1820-5812 
1820-5813 
1820-5816 
1820-5817 
1820-5820 
1820-5621 
1820-5822 
1820-5832 
1820-5833 
1820-5835 
1820-5836 
1820-5839 
1820-5840 
1820-5841 
1820-5846 
1820-5847 
1820-5848 
1820-5852 
1820-5853 
1820-5860 
1820-5867 
1820-5868 
1820-5869 
1820-5870 
1820-5871 
1820-5872 
1820-5873 
1820-5874 
1820-5876 
1820-5877 
1820-5894 
1820-5895 
1820-5896 
1820-5897 
1820-5898 
1820-5915 
1820-5916 
1820-5920 
1820-5922 
1820-5923 
1820-5924 
1820-5926 
1820-5927 
1820-5928 
1820-5934 
1820-5935 
1820-5936 
1820-5937 
1820-5938 
1820-5939 
1820-5940 
1820-591 
1820-59h2 
1820-593 
1820-59hh 
21820-59h5 
1820-5946 
1820-5947 


1820-598 
1820~-59h9 
1820-5950 
1820-5951 
1820-5952 
1820-5953 
1820-5958 
1820-5959 
1820-5960 
1820-5961 
1820-5963 
1820-5964 
1820-5972 
1820-5973 
1820-5975 
1820-5976 
1820-5977 
1820-5978 
1820-5979 
1920-5981 
1820-5982 
1820-5984 
1820-5985 
1820-5986 
1820-5987 
1820-5988 
1820-5989 
1920-5990 
1820-5991 
1820-5999 
1820-6000 
1820-6004 
1820-6007 
1820-6008 
1820-6019 
1820-6020 
1820-6021 
1820-6022 
1820-6023 
1820-602h 
1820-6026 
1820-6027 
1820-6028 
1820-6029 
1820-6030 
1820-6031 
1820-6037 
18270-6038 
1820-6039 
1820-6043 
1820-6045 
1820-6057 
1820-6060 
1820-6061 
1820-6063 
1820-6065 
1820-6066 
1820-6067 
1820-6070 
1820-6071 


Mfr. 


0203T 
02910 
06338 
11362 
04092 
04092 
01698 
02910 
03794 
01698 
02037 
11668 
12668 
02237 
02910 
03947 
02910 
01698 
03406 
02910 
02237 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
01698 
02910 
10253 
12h04 
03406 
o409g2 
o4og2 
02910 
01698 
a4og2 
03811 
10858 
02037 
11345 
12125 
12125 
02037 
01698 
00350 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 


02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
oko0g2 
ouoge 
01698 
01698 
03406 
01698 
01698 
11111 
01698 
02910 
02237 
02910 
01698 
01698 
02910 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
06338 
01698 
02910 
10253 
10253 
02910 
04092 
okoge 
ohoge 
o4092 
o4og2 
o40g2 
03794 
01698 
01698 
02237 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
01698 
03406 
92910 
12225 
03794 
02910 
02237 
029190 
029190 
02910 


Desc. 


MCTLHC27 3D 
TUF158AD 

L298HN 

MAX238CNG 
PAL16H2-2CN UNPRGMD 
PAL8L14ACN UNPRGMD 
SN74ALSS27DW 

THES 74N 
AMPAL2OXRP4-30PC UNPRGMD 
SN74LS592D 
MC10H350FN 

R5325-18 

R5310-18 

Tyac2uorc 

TUF64ON 

NCR5381 

SCC 2698BC148h 
SN74ALS157D 

DS8641N 

TuFI2N5N 

THACT253PC 

TUFLS4N 

TYuACTS77PC 
T4UACTLIBPC 
THACTOOPC 

7uFOuSC 

SN7HAS2hoDW 
SN74ALS37aD 

TUF 258AD 
IDT74UFCT2H5AP 
XC2018-50PCcBuC UNPRGMD 
PaLi2L6ANC UNPRGMD 
PALI6LSDCNL UNPRGMD 
PAL16R8B-2CN UNPRGMD 
PCF8S574P 

TMS 34070N - 36 
PAL20L8A-2CNS UNPRGMD 
D5C060-45 UNPRGMD 
LT1039N-16 
MCLHS26BDW 
CY7Ch03-25P¢ 
KSTUAHCT534N 
KS74AHCT139N 
MCi4416P 

TOM22227 

XR-T5670CN 
74AC1388C 

74ac1698¢ 

74AC325C 

TuACTUSC 

THACTOOSC 


' T4ACTOLSC 


T4aAcTO8&sc 
THACT138SC 
TuacT245SC 
THACT2575C 
THACT325C 
THACOOSC 
TUACTS41SC 
TUACT574SC 


TUF11D 

TUHC193D 

7FuAcOLse 

ThACOBSC 

TUACLOSC 

TUACLOOSC 
TIBPAL16R6-25CN UNPRGMD 
PALI6RSDCN UNPRGMD 
PALI6LSBNLSTD UNPRGMD 
TLOT4ACD 

TIBPAL16R8-25CN UNPRGMD 
PAL10016P8NC UNPRGMD 
TIBPAL16R6-15CFN UNPRGMD 
TIBPALI6L8-15CFN UNPRGMD 
DQs001 

TMS 34070NL-66 

T4uFI64D 

THAC138PC 

TuPS21D 

TIBPALZOR8-25CNT UNPRGMD 
TIBPAL16R6-10CN UNPRGMD 
TLECT238N 

SN74AS577NT 

TUP259ON 

TUF 393N 

TIBPALZOL8-25CNT UNPRGMD 
TIBPAL20R4-25CNT UNPRGMD 
TIBPAL16L8-10CN UNPRGMD 
L6506 

TICPALI6L8-55CN UNPRGMD 
TuF124up 

IDT7202SA50T 
IDTTLFCTS2180 

ToHCLS 38D 

PALL6GRSBNL UNPRGMD 
PALI6ROBNL UNPRGMD 
PAL20L8B-2CFN UNPRGMD 
PAL2OR8BCFN UNPRGMD 
PALIGR4YBCNL UNPRGMD 
PAL20R6B-2CFN UNPRGMD 
AMPAL18P8ALDC UNPRGMD 
TIBPAL16R6-25CFN UNPRGMD 
TIBPAL16R4-25CFN UNPRGMD 
T4Aaca7hPc 

SN74AS879NT 

TUF 280BN 

THHCTI9ID 

T4HCT1LE5D 

T4HCT139D 

SN74ALS158D 

SN75ALS161N 

PALI6L8VC UNPRGMD 
T4F1240N 

KSTYAHCTSSON 
AM7T990PC/80 

THHCT374D 

THAC2ZH55C 

TUF 823N 

T4HCT367N 

THHCT191N 


HP P.N 


1820-6072 
1820-6073 
1820-6074 
1820-6075 
1820-6080 
1820-6101 
1820-6102 
1820-6105 
1820-6106 
1820-6107 
1820-6109 
1820-6112 
1820-6113 
1820-6114 
1820-6115 
1820-6116 
1820-6117 
1820-6128 
1820-6129 
1820-6130 
1820-6131 
1820-6133 
1820-6134 
1820-61h0 
1820-6141 
1820-61h2 
1820-6146 
1820-6155 
1820-6156 
1820-6157 
1820-6158 
1820-6159 
1820-6160 
1820-6164 
1820-6165 
1820-6170 
1820-6171 
1820-6172 
1820-6173 
1820-6174 
1820-6175 
1820-6176 
1820-6177 
1820-6178 
1820-6179 
1820-6180 
1820-6181 
1820-6186 
1820-6189 
1820-6190 
1820-6191 
1820-6192 
1820-6193 
1820-6194 
1820-6195 
1820-6196 
1820-6197 
1820-6198 
1820-6199 
1820-6200 


1820-620h 
1820-6205 
1820-6206 
1820-6207 
1820-6208 
1820-6210 
1820-6211 
1820-6212 
1820-6213 
1820-6214 
1820-6215 
1820-6218 
1820-6219 
1826-6220 
1820-6221 
1820-6228 
1820-6229 
1820-6241 
1820-6242 
1820-6243 
1820-6244 
1820-6246 
1820-627 
1820-6252 
1820-6253 
1820-6254 
1820-6255 
1820-6262 
1820-6264 
1820-62Th 
1820-6275 
1820-6276 
1820-6277 
1820-6281 
1820-6286 
1820-6287 
1820-6299 
1820-6300 
1820-6301 
1820-6305 
1820-6306 
1820-6307 
1820-6308 
1820-6309 
1820-6310 
1820-6311 
1820-6312 
1820-6315 
1820-6316 
1820-6317 
1820-6318 
1820-6319 
1870-6320 
1420-6321 
1820-6322 
1820-6323 
1820-6324 
1820-6325 
1820-6228 

1820-6329 


Mfr. 


02237 
02237 
02910 
02910 
00046 
08608 
10254 
03794 
10253 
02910 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
03406 
03406 
01698 
02237 
02237 
02237 
01590 
02910 
02698 
03794 
01698 
02237 
02910 
02910 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
03794 
o4092 
10253 
o40g2 
01698 
01698 
11302 
01698 
11966 
01698 
01698 
11966 
03406 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
02910 
10253 
10253 
10253 
01698 
01698 
02910 
02910 
02910 
12186 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
02037 
02910 
03406 
02910 
01698 
02910 
01698 
02237 
11187 
12382 
02910 
03406 
01590 
10253 
10253 
02237 
11345 
10253 
02237 
02237 
04550 
03406 
03794 
00039 
01698 
11345 
11345 
11345 
10253 
03406 
03406 
03406 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
02910 
01698 
08608 


Desc. 


THACIEB1PC 

THAC1 TEPC 

TUHCTLOD 

TYHCTIGOD 

UC3707N 
SSI73K222L-28IP 
IDT29FCT52aP 
AM29C923PC 
IDT72038120P 

TUFESTN 

AM29821AC 
SN74UALSSLODW 
SN74ALS832ADW 
SN74AS157D 
SN74ALS151D 
SNT4ALSBOSADW 

THF 382D 

MM74HC161M 
MMT4HC16UM 
SN74ALS2232NT 
THACTOBPC 

TYACTLOGSC 

TyacSuISC 

SPB716DP 

TuF251D 
TACT2150-30NT 
AM29CPL142DC UNPRGMD 
SNT4LALS136N 
TuhacT2huusc 

TUF132D 

7TuF163AD 
SNTHALSBOLADY 
TUF1OLN 
SNTHALSSE69NT 
SNTYALS323N 
SNT5ALS160N 
AMPAL22V10AJC UNPRGMD 
PALZ0X10ACNL UNPRGMD 
IDT29FCT520AP 
PAL2ORA1LOCNS UNPRGMD 
SN75ALS1620W 
SNT5SALS160DW 
MAX691CWE 
SNTULALS233ADW 
BUS-1555 
TIBPAL22VP10-20CNT UNPRGMD 
TIBPALT19L8CNT UNPRGMD 
BUS-63147 

M7 4HC451 WM 
MM7LHCLOLOM 
T4HACTLOOPC 

T4ACT1 39PC 
7T4ACT151PC 
T4ACT163PC 
TACT139SC 

THES 73D 

TUFA21N 
IDT7LFCT374AP 
IDTTULFCT377AP 
IDTTUFCT84LBTP 


SN74ALS214D 
SNT4AS1O32ZAD 

THF161AD 

TUF 543D 

T4HCT11D 

DS2182 

PAL20L85-2CNS UNPRGMD 
PAL16R6DCNL UNPRGMD 
PALI6RUDCNL UNPRGMD 
PAL22V10-153C UNPRGMD 
SN75207N 

MC7UHC6HEN 

TUHCTU520N 
MM74HCT155N 

T4uF827N 

SN74UASE39DW 

TSF1L62AN 

SNTUASBEAD 

TYAC2ZUUSC 
GALL6V8-25QP UNPRGMD 
GAL20V8-2S5QP UNPRGMD 
THF1i9OD 

MM74HC390M 

SP4902DP 

IDT74FCT138P 
IDT7201SA465TP 
THAC2Z0PC 
PALC22V10-20PC UNPRGMD 
IDT74FCT373AP 
Thac6h6SPC 

THAC821SP¢C 

CD7LACTOME 

MMT4HC595M 

AM29C823PC 
UPD41102C-1 
SN74HC595N 
PALC1I6R8L-25PC UNPRGMD 
PALCI6R4L-25PC UNPRGMD 
PALC1I6R6L-25PC UNPRGMD 
IDT7UFCTS33AP 
MMTSHCT245WM 
MM74HCT2ULWM 
MM74HCT373WM 

TAF139D 

THAC1O1LPC 

THES 74D 

THFELED 

ThF821D 

TUFE23D 

TuF827D 

SN74AS1O08AD 
SN7HASB22DW 
SN74AS30D 

SN74AS20D 

7TUF260D 

TuF298D 

SN7LAS1036AD 

TL¥8 28D 
SN74ALS1011AN 
73K222L-128H 


HP P:N 


1820-6332 
1820-6337 
1820-6341 
1820-6347 
1820-6354 
1820-6360 
1820-6362 
1820-6363 
1820-6364 
1820-6366 
1820-6367 
1820-6373 
1820-6374 
21820-6381 
1820-6382 
1820-6383 
1820-6384 
1820-6391 
1820-6392 
1820-6396 
1820-6399 
1820-6401 
1820-6403 
1820-6404 
1820-6405 
1820-6406 
1820-6407 
1820-6408 
1820-6409 
1820-6410 
1826-6411 
1820-6412 
1820-6413 
1820-6421 
1820-6422 
1820-6435 
1820-6436 
1820-6437 
1820-6438 
1820-6441 
1820-6442 
1820-6443 
1820-6445 
1820-6446 
1820-6448 
1820-6449 
1820-6450 
1820-6451 
1820-6452 
1820-6454 
1820-6455 
1820-6457 
1820-6462 
1820-6465 
1820-6466 
1820-6468 
1820-669 
1820-6470 
1820-6471 
1820-6473 
1820-6475 
1820-6476 
1820-6478 
1820-6479 
1820-680 
1820-6481 
1820-6482 
1820-683 
1820-6488 
1820-6493 
1820-6494 
1820-6502 
1820-6503 
1820-6506 
1820-6507 
1820-6508 
1820-6509 
1820-6514 
1820-6515 
1820-6518 
1820-6520 
1820-6521 
1820-6522 
1820-6523 
1820-6524 
1820-6525 
1820-6526 
1820-6527 
1820-6528 
1820-6529 
1820-6530 
1820-6533 
1820-6539 
1820-6541 
1820-6542 
1820-6543 
1820-6544 
1820-6547 
1820-6548 
1820-6549 
1820-6550 
1820-6551 
1820-6552 
1820-6553 
1820-6554 
1820-6556 
1820-6557 
1820-6559 
1820-6560 
1820-6561 
1820-6563 
1820-6564 
1820-6565 
1820-6566 
1820-6567 
1820-6568 
1820-6569 
1820-6570 
1820-6571 
1820-6572 


Mfr. 


01698 
01698 
11302 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01542 
00039 
03406 
03406 
03406 
04507 
03406 
06344 
03406 
03794 
10858 
12768 
12186 
03794 
01698 
01698 
02910 
04550 
03406 
02910 
02910 
02910 
02037 
03406 
02910 
03794 
01698 
02910 
01698 
01698 
02037 
01698 
02910 
02910 
01698 
02037 
03406 
02910 
02037 
01698 
O4O7T7 
02910 
03794 
04550 
01698 
01698 
03406 
03406 
02910 
01698 
03406 
03794 
02910 
04200 
03794 
114345 
03406 
03285 
01590 
02698 
06347 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
10253 
02037 
02910 
03406 
02910 
02037 
02037 
10253 
02910 
02037 
03406 
10253 
10253 
02037 
03406 
01698 
12404 
12404 
03794 
01698 
01698 
03406 
08608 
08608 
03406 
03794 
10253 
10253 
10253 
10253 
03406 
12h0h 
03285 
12880 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
03794 
03794 
03794 
02910 
02910 
12382 


Desc. 


SN75207BN 
SN7ULS245DW 

MAX238CWG 

UA9636ACD 

SN74HCSO4DW 
SN75ALS162N 
SN7YASS7EDW 

SN74AS286D 
TIBPAL20L8-15CFN UNPRGMD 
HCTL-1000 

UPG707B 

UA9638SC 

UA9637ASC 

DM74AS873NT 
TMC2210-2G8C 
THACT5735C 

MBS11AZ 

7TuACBESC 

PAL22V10-15PC UNPRGMD 
LTC1045CN 

SED1181FLA 

D$1231~-20 

PAL16R6B-2CN UNPRGMD 
SN74LS157D 

SN74S151D 

74HC191D 

CD74ACTLUE 

7hac86Pc 

TUF657D 

ThF822D 

TuF&OSD 

MC1413D 

DS75107MC 

T4HCYS 38N 

AM7996DC 

SN74ALS541-1N 

TUF1OUD 

SN74ALS156D 

SN74AS158D 

Mc7UF803D 
SN74UALS756-1N 

TUF 385N 

TUF822N 

SN75146P 

MC12073P 

THACI51PC 

TuF191D 

MCTUF IN 
TIBPALI6L8-15CFN UNPRGMD 
CH1B12A 

TUFBOUN 

PAL20R4-1LOPC UNPRGMD 
CD74ACTOBE 

SN74ALS87 3BDW 
SN7UALS1O04D 
DM74LS374N 

DM74LS245N 

THHCTLUD 

SNT4HCT652DW 

THACTTUSC 

AM7201-80RC 

TUFBG6I1N 

UCN5821A 

PAL16L8-7PC UNPRGMD 
C¥7CHO9-15PC 
GAL16V8-15LVC UNPRGMD 
AD891IP 

SP92701CDP 

SN75186FN 

HD74HC592P 

SN74UHCSOOAN 
TIBPAD18N8-6CN UNPRGMD 
TIBPAL16R6-12CN UNPRGMD 
SN74AS88 38GB 

T4F4ION 

IDT738125G 

MC1LO216FN 

TUFSO5SN 

DS9636ACN 

THF133N 

MC10H117FN 

MC10H105FN 

IDT74FCTS 7HASO 
TUFL51LAD 

MC10H124FN 

THACTS23SPC 
IDT7RFCT5 7 4AP 
IDIPT4FCTS23AP 
MC10H209FN 
MM74HCL051WM 
SN7UALS165N 
XC3042-70PC84 UNPRGMD 
XC3030-70PCB4C UNPRGMD 
AMPAL20L8-10PC UNPRGMD 
TIBPAL20L8-7CNT UNPRGMD 
TIBPAL20R4-15CFN UNPRGMD 
GAL16V8-25LVC UNPRGMD 
SS132R512RM-8CW 
SS132R512R-8CW 
7Tuac374uSC 

AM26LS32BSC 
IDTTUFCT5SN1ASO 
IDT7UFCTSH3ASO 
IDT74FCT24U5AS0 
IDT74FCT573ASO 
DS3691N 
XC3020-50PC68C UNPRGMD 
AD8907Q 

EP320PC-1 UNPRGMD 
7UAC175SC 

DM74LS164N 

MM74HC7266N 
TIBPAL16R9-12CFN UNPRGMD 
TIBPALI6R8-10CFN UNPRGMD 
AM29CPL154DC 
AM29CPL154-2DC UNPRGMD 
AM29CPL154-1DC UNPRGMD 
PLUS16L8-7A UNPRGMD 
SAA7220N 

GAL16V8A-10LJ UNPRGMD 


HP P/N 


1820-6573 
1820-6574 
1820-6575 
1820-6576 
1820-6580 
1820-6581 
1820-6584 
1820-6588 
1820-6589 
1820-6601 
1820-6603 
1820-6605 
1820-6606 
1820-6607 
1820-6608 
1820-6609 
1820-6610 
1820-6611 
1820-6612 
1820-6614 
1820-6615 
1820-6616 
1820-6618 
1820-6619 
1820-6620 
1820-6622 
1820-6623 
1820-6686 
1820-6690 
1820-6691 
1820-6692 
1820-6696 
1820-6700 
1820-6707 
1820-6709 
1820-6712 
1820-6713 
1820-6714 
1820-6715 
1820-6716 
1820-6717 
1820-6718 
1820-6719 
1820-6720 
1820-6722 
1820-6725 
1820-6726 
1820-6727 
1820-6728 
1820-6729 
1820-6732 
18260-6733 
1820-6735 
1820-6740 
1820-6741 
1820-67h2 
1820-6743 
1820-6744 
1820-6748 
1820-6750 
1820-6751 
1820-6753 
1820-6754 
1820-6755 
1820-6756 
1820-6758 
1820-6761 
1820-6762 
1820-6766 
1820-6774 
1820-6775 
1820-6776 
1820-6777 
1820-6778 
1820-6780 
1820-6781 
1820-6782 
1820-6783 
1820-678) 
1820-6785 
1820-6786 
1820-6787 
1820-6788 
1820-6789 
1820-6790 
1820-6791 
1820-6792 
1820-6793 
1820-6795 
1820-6796 
1820-6797 
1820-6798 
1820-6799 
1820-6800 
1820-6801 
1820-6802 
1820-6803 
1820-6804 
1820-6806 
1820-6807 
1820-6808 
1820-6809 
1820-6810 
1820-6811 
1820-6812 
1820-6813 
1820-6814 
1820-6815 
1820-6816 
1820-6817 
1820-6818 
1820-6820 
1820-6821 
1820-6822 
1820-6823 
1820-682 
1820-6825 
1820-6826 
1820-6827 
1820-6828 


Mfr. 


12382 
02910 
02910 
11302 
03794 
01698 
02910 
01698 
01698 
12905 
02910 
08608 
03794 
03794 
10253 
02910 
02910 
01698 
10253 
03794 
02037 
03406 
02910 
02910 
01698 
01698 
02910 
03406 
10253 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
03406 
03794 
02037 
02037 
04200 
01698 
11302 
02037 
02037 
03406 
02910 
03406 
08608 
09768 
03794 
12382 
03794 
02910 
02037 
01698 
03406 
63406 
03406 
02037 
03406 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
03406 
12880 
10253 
02910 
02910 
02910 
11345 
11345 
10253 
09768 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
03285 
11320 
11967 
03406 
10858 
12962 
02910 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
00575 
03285 
02910 
03406 
12186 
04078 
03406 
03406 
06121 
10421 
01590 
01590 
12186 
12881 
01698 
12186 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
12461 
02037 
12h61 
0379% 
01698 
03285 
03406 


Desc. 


GALZOV8A-10LJ UNPRGMD 
PLUSZOR6-7A UNPRGMD 
PLUS2OR4- 7A UNPRGMD 
MAx240CMH 
PALCE22V10H-25JC UNPRGMD 
SN75174DW 
ThHCTUOLON 
SN74ACT11253N 
SN7TUACT1124UNT 
ACTLOZOPL-84 
TUFE70D 

SSI 32H569-CS 
M2064-T7OCNL68 UNPRGMD 
M3020-T0JC68 
IDT29FCT53AP 
TUF2UID 

HEF 4069UBP 
SN74BcT2827ADW 
IDT74FCT543AP 
PALLOHZ0EV8-6DC 
MC1OH109FN 
DS34C87N 
74uF126D 

TUF 54uD 
T4HACT1124uDW 
SN74UBCT2828ADW 
TUHCTLOON 

TUF 384PC 
IDT7UFCT24ULASO 
SNTUBCT620DW 
SN74ALS156N 
SN74ALS154NT 
TAFT 79D 

74UF T86N 
DP8480AN 
AM26LS30JC 
MC1OHO16FN 
MC10H123FN 
UDN2993LB 
SN7UAS869DW 
MAX239CNG 
MC1OE111FN 
MCLOELL2FN 
DS36954M 

TUF 299D 
THACTL518¢C 

SSI 32H569-CP 
MSC1162cs 
PAL32VX10ACNS UNPRGMD 
GAL6001-30P UNPRGMD 
PAL20R4-10JC UNPRGMD 
7417D 
MC10H118P 
TIBPALI16R8-7CN UNPRGMD 
Thacebhpc 
MM74HCTLYBPC 
MM7HHCT1LO66PC 
MC7HACT541N 
T4F550DC 
AM2982BaPC 
AM2984U1 APC 
SN7haS24eD 
SN75435NE 
SN74ALS1000AD 
MM74HC299WM 
EP610PC-30 UNPRGMD 
IDT74UFCTEL6EAP 
THF711N 
TUFSO7UD 
THHCLO1O3N 
CY7CLOL-25PC 
CY7C421-30PC 
IDT74FCT573AP 
MSC1164Gs 
MC10H115FN 
MC1OH1L64FN 
SN74ALS6SUDW 
SNTYASB85DW 
SNT74UAS756DW 
TCM29C13N 
AD890JP 

1141LF 

114iLG 
DS75176BN 
LT1080cs 
ML4401P 
SCN2681LAC1N28 
SN75512BN 
DS36F95JI 
DS96F174CI 
DS96F175CI 
DS26C32CN 
WD92C32PA00-02 
ADB9O2TIP 
N74F84U3N 
DP8459VC 
DS1216E (SOCKET) 
L6203 

TP30767 

TP3155N 
PSB2110B1N 
RTC-72U21A 
MOHO268D 
MOHO272c 
DS2181Q 
CS61574-IL1 
SN75ALS161DW 
DS2180AQ 
DS26C32CM 
DS26C31CM 
DS26C31CN 
TP3071I 
TCM29C13DW 
BI605KPJ 
Mc145407DW 
BT431KC 
AM29C8673ASC 
SN75C198DR 
AD&91AP 

TPSOSON 


HP P/N 


1820-6829 
1820-6830 
1820-6831 
1820-6833 
1820-6837 
1820-6838 
1820-6839 
1820-680 
1820-6841 
1820-6843 
1820-6844 
1820-6845 
1820-6846 
1820-688 
1820-68h9 
1820-6850 
1820-6858 
1820-6861 
1820-6862 
1820-6864 
1820-6865 
1820-6867 
1820-6872 
1820-6873 
1820-6881 
1820-6883 
1820-6884 
1820-6885 
1820-6886 
1820-6887 
1820-6888 
1820-6889 
1820-6890 
1820-6891 
1820-6892 
1820-6894 
1820-6902 
1820-6904 
1820-6905 
1820-6907 
1820-6908 
1820-6909 
1820-6910 
1820-6911 
1820-6912 
1820-6913 
1820-6914 
1820-6915 
1820-6916 
1820-6917 
1820-6918 
1820-6919 
1820-6920 
1820-6929 
1820-6930 
1820-6931 
1820-6932 
1820-6934 
1820-6935 
1820-6936 
1820-6937 
1820-6938 
1820-6939 
1820-6940 
1820-6941 
1820-6942 
1820-6944 
1820-6945 
1820-6946 
1820-6947 
1820-6948 
1820-6949 
1820-6950 
1820-6951 
1820-6953 
1820-6954 
1820-6955 
1820-6956 
1820-6957 
1820-6958 
1820-6959 
1820-6960 
1820-6963 
1820-6964 
1820-6965 
1820-6968 
1820-6972 
1820-6973 
1820-6975 
1820-6981 
1820-6982 
1820-6983 
1820-6984 
1820-6987 
1820-6988 
1820-6990 
1820-6991 
1820-6992 
1820-6993 
1820-6994 
1820-6999 
1820-7000 
1820-7004 
1820-7005 
1820-7014 
1820-7015 
1820-7017 
1820-7019 
1820-7020 
1820-7024 
1820-7029 
1820-7031 
1820-7032 
1820-7033 
1820-700 
1820-7042 
1820-7047 
1820-7048 
1820-7049 
1820-7050 


Mfr. 


00350 
04078 
12186 
12404 
10253 
01698 
03794 
03794 
03794 
01698 
10253 
03406 
03406 
10253 
01698 
02037 
11967 
02910 
03794 
12382 
02910 
02037 
02037 
03794 
01698 
03406 
03406 
03406 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
03811 
03406 
03794 
03406 
01698 
02910 
01698 
10253 
10253 
02910 
03406 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
62910 
02910 
02910 
03406 
03406 
06354 
02910 
03406 
03406 
o3h06 
03406 
03406 
11345 
02910 
02910 
02910 
02910 
03406 
02037 
02910 
02910 
10253 
01698 
02910 
02037 
06344 
06344 
02910 
00039 
00039 
00039 
00039 
02910 
oh200 
02037 
01698 
02037 
02037 
03406 
03794 
02910 
02910 
02910 
06344 
03406 
02910 
01698 
02910 
02910 
02910 
03406 
02037 
01698 
03794 
12404 
06344 
1204 
12382 
12382 
11345 
00039 
01698 
01698 
03794 
12382 
02910 
12404 
01698 
01698 
03794 


Desc. 


XR-T5650N 

MK5025Q-10 

DS2180AN 
XC3042-100PC84C UNPRGCMD 
IDT7LFCT240ASO 
TIBPALI6R4U-7CN PRGMD 
PALCE22V10Q-25JC UNPRGMD 
PALC16L8Z-25CNL UNPRGMD 
PALC16L8Q-25N UNPRGMD 
TIBPAL16L8-7CFN UNPRGMD 
IDT74UFCT25 7ATP 
T4AC5S205C 

74AC3735C 
IDT74FCTB21ATP 
SN74ASS3UDW 

MCTHF148D 

T7220-EC 

TLF50109D 

AM29827APC 
TIBPALI6R4-10CN UNPRGMD 
PLUS16L8-7N PRGMD 
MC10H103FN 

MC10H174FN 

PALIG6R6DCN UNPRGMD 
TIBPAL1LOH16P8-6CJT UNPRGMD 
GAL20V8-25QVC UNPRGMD 
GAL16V8A-12LVC UNPRGMD 
GAL16V8-25QVC UNPRGMD 
PLUS20L8-7A UNPRGMD 
PLUS20R8-7A UNPRGMD 
PLUS16R4-74 UNPRGMD 
PLUSL6R6-7A UNPRGMD 
PLUS16R8-7A UNPRGMD 
N5C090-50 UNPRGMD 
PALI6R4YA2ZVC UNPRGMD 
PALCE16V8H-15PC UNPRGMD 
MM74HC1LLSM 

SNTULS612FN 

THF13N 

SNThHHC623N 
IDTTYUFCT1IGAP 
IDTTUFCTS74P 

TUF6 TON 

TUF 540PC 

THFG6YON 

TUF6YTN 

TUF 756N 

TUF 760N 

74F838N 

TUFBGON 

74F1894UN 

TUFIBO5SN 

7UF1B96N 

TuACTEhEPC 

THACTI64PC 

TC7THACTO2P 

TUFOTN 

TUACT32PC 

TUACT7 UPC 

TuACTZ4HOPC 

TYACT273PC 

THACT1L2PC 

CY7C428-65PC 

T4F1897N 

TUF 30240N 

TUF 30244N 

T4HF1762N 

TYHAC299SC 

MC10E131FN 

TUF173N 

TuF725N 

IDT7UFCT1B2AP 
SN74BCT29821DW 
TUF5O74N 

MC74UHCL7UF 

MB503PF 

MBSOUL 

TUF723N 

UPB585G 

UPB584G 

UPG502B 

UPGSOLB 

ThF579D 

UCN-5843A 

MC7T4HCLOSIN 
SNTYALS2233FN 
MC74HC4OS3DW 

MC12074P 

MM74HCUO20M 

AM7200-25RC 

TUACT11112N 

TUACT11245N 

THACT11257N 

MB501LPF 

TYACO2SC 

TYHCTH23N 

74HACT11008N 

TuF1804D 

TUF1805D 

THHCT299N 

7uF20SCc 

MC1OOHGSOFN 
TIBPALI6R6-7CN PRGMD 
PAL6L16ACNS UNPRGMD 
XC2018-70PCc68C UNPRGMD 
MB1840 

X%C3020-50Pc84uC UNPRGMD 
GAL16V8A-10LP UNPRGMD 
GAL22V10-15LP UNPRGMD 
CY10E301-4JC UNPRGMD 
UPD65027 © 
TIBPAL2OR4-7NT UNPRGMD 
TIBPAL2Z0L8-5CFN UNPRGMD 
PAL20RA10-20CFN UNPRGMD 
GAL20V8A-LOLP UNPRGMD 
PLC18V8Z-35N UNPRGMD 
XC3042-100PC84C UNPRGMD 
TIBPAL20R8-5CFN UNPRGMD 
TIBPAL20R6-SCFN PRGMD 
PALCE16V8H-15JC UNPRGMD 


HP P’N 


1820-7052 
1820-7201 
1820-7202 
1820-7212 
1820-7213 
1820-7214 
1820-7215 
1820-7216 
1820-7217 
1820-7218 
1820-7219 
2820-7220 
1820-7221 
1820-7228 
1820-7230 
1820-7231 
1820-7232 
1820-7233 
1820-7234 
1820-7236 
1820-7237 
1820-7238 
1820-7239 
1820-7240 
1820-7241 
1820-7242 
1820-7243 
1820-7244 
1820-7245 
1820-7246 
1820-727 
1820-7248 
1820-7249 
1820-7250 
1820-7252 
1820-7252 
1820-7253 
1820-7254 
1820-7255 
1820-7256 
1820-7257 
1820-7258 
1820-7259 
1820-7260 
1820-7263 
1820-7264 
1820-7267 
1820-7268 
1820-7269 
1820-7270 
1820-7276 
1820-7277 
1820-7278 
1820-7281 
1820-7282 
1820-7287 
1820-7290 
1820-7291 
1820-7292 
1820-7293 
1820-7294 
1820-7296 
1820-7297 
1820-7298 
1820-7299 
1820-7304 
1820-7306 
1820-7307 
1820-7308 
1820-7309 
1820-7310 
1820-7311 
1820-7312 
1820-7313 
1820-7315 
1820-7316 
1820-7317 
1820-7318 
1820-7319 
1820-7320 
1820-7321 
1820-7322 
1820-7323 
1820-7325 
1820-7329 
1820-7330 
1820-7331 
1820-7332 
1820-7333 
1820-7334 
1820-7336 
1820-7337 
1820-7340 
1820-7342 
1820-7345 
1820-7349 
1820-7350 
1820-7351 
1820-7352 
1820-7353 
1820-7354 
1820-7355 
1820-7356 
1820-7357 
1820-7358 
1820-7359 
1820-7360 
1820-7361 
1820-7362 
1820-7363 
1820-7364 
1820-7365 
1820-7366 
1820-7367 
1820-7368 
1820-7369 
1820-7370 
1820-7371 
1820-7479 
1820-7480 


Mfr. 


12880 
02037 
01698 
02910 
02037 
01698 
02910 
03406 
03799 
03406 
02910 
02910 
02910 
02910 
02037 
02037 
02037 
10253 
02910 
01698 
01698 
10253 
02910 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03794 
03406 
10253 
02037 
01698 
02037 
02037 
02910 
02037 
11302 
03406 
02910 
02910 
02910 
00039 
01698 
01698 
03406 
02910 
02910 
01698 
02910 
01698 
01698 
02037 
02910 
02037 
01698 
02037 
02037 
03794 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
10253 
03406 
03799 
01698 
02910 
02910 
02910 
10253 
10253 
10253 
10253 
03406 
02910 
02910 
02037 
06347 
01698 
02910 
02910 
03285 
10253 
10253 
01698 
02037 
02910 
01698 
01698 
03406 
10253 
01698 
02910 
01698 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
10253 
01698 
03794 
10253 
04078 
10253 
03794 
01698 


Desc. 


EP610PC-25 UNPRGMD 
MC74HC112D 
SNTUHC390DW 
N7UF646AN 
MCTUHACTIIN 
SN74HC166D 
TNHCT377D 
TuaAC251SC 
CD74AC57 3M 
7HAC163SC 
T4UHCTTO30D 
74F113D 

TUF 378D 
TUF1762A 
MC74HC163D 
MC10H162FN 
MC12009FN 
IDT7381L25J 
TUHCT366N 
SN74UALS666DW 
SN74ALS67 7ADW 
TUFCTS4OAP 
N74F652AN 
7T4uUF786D 
T4F160ASC 
ThF168SC 
TuF169SC 
THAC1USC 
THAC139SC 
74uAC1615C 
THAC1LOLSC 
Thac240sc 
THAC2515C 
7T4AC253SC 
THAC2575SC 
TUAC2ZT3SC 
THACSTuSC 
TuacT2hosc 
AMD29823ASC 
DM74LS502N 
IDTTHFCT652ATP 
MCT4HC175D 
SN74UF381N 
MC10H101FN 
MC1OH176FN 
7T4HC365D 
MC12090FN 
MAX691CPE 
TYHACT163SC 
TuF173D 
THHCT259D 
TUuHCE40D 
UPB561C 
TUACTI1245DW 
T4ACT11373DW 
TUACTLT5SC 
TUF193D 
THF757D 
SN74ACT7801FN 
N74UF257AN 
T4NALS2232ANT 
SN74BCT373N 
MC10H601FN 
TUFS41D 
MCLOH642FN 
SN7UASB6AN 
MC10H179FN 
MC10H181FN 
AM7203-80RC 
TUF 2538C 
MC1OEOL6FN 
MC12022BDR2 
MC7HACT1LUDR2 
MM74HC126N 
MC10H15SFN 
IDTTHFCT540ASO 
TuFCTouuAPC 
CD74ACT1UM 
SNTHALS652FN 
N74F2952D 
N74F569D 
N74F564D 
IDTTUFCT3TLATSO 
IDTTUFCT2H5aTP 
IDT74FCT374CTP 
IDTI7UFCT37 TATSO 
TUACTI57PC 
NTMFO7D 
N7UFG6UL6AD 
MCLOH641FN 
HD74AC125P 
SN75ALS176D 
TUF538D 
SCN2681AC1Ab4 
ADSP-1012AKG 
IDT29FCT52AJ 
IDT29FCT52AS0 
SN74ALS29818DW 
MC7UF803N 

TUF 3038N 
T4HAC1LOOON 
SN74ALS652-1NT 
DS3893AV 
IDT29FCT52BI 
SN74BCT296827AFN 
7Tus00D 
SN74AS352D 
SN74S258D 

TUF 399SC 
SNTULALS623ADW 
SM74ALS652-1DW 
SN74BCT29861ADW 
IDT29FCT52BSO 
SNTUALS652DW 
AM29C823ASC 
IDT7UFCTB25BSO0 
MKMS01N-12 
IDT7 2024353 
PAL20R6-10JC UNPRGMD 
TIBPAL20L8-10CFN 


HP P/N 


1820-7481 
1820-7482 
1820-7491 
1820-7539 
1820-7601 
1820-7602 
1820-7603 
1820-7604 
1820-7607 
1820-7608 
1820-7610 
1820-7611 
1820-7612 
1820-7613 
1820-7614 
1820-7616 
1820-7617 
1820-7618 
1820-7621 
1820-7622 
1820-7627 
1820-7628 
1820-7635 
1820-7636 
1820-7637 
1820-7681 
1820-7642 
1820-7643 
1820-7644 
1820-7645 
1820-766 
1820-7647 
1820-7648 
1820-7649 
1820-7650 
1820-7651 
1820-7652 
1820-7653 
1820-7654 
1820-7656 
1820-7660 
1820-7661 
1820-7662 
1820-7664 
1820-7665 
1820-7666 
1820-7668 
1820-7670 
1820-7671 
1820-7672 
1820-7675 
1820-7676 
1820-7677 
1820-7678 
1820-7679 
21820-7683 
1820-768) 
1820-7685 
1820-7686 
1820-7689 
1820-7690 
1820-7691 
1820-7692 
1820-7693 
1820-7694 
1820-7695 
1820-7696 
1820-7699 
1820-7700 
1820-7701 
1820-8047 
1820-8069 
1820-8070 
1820-8071 
1820-8078 
1820-8084 
1820-8088 
1820-8151 
1820-8152 
1820-8157 
1820-8162 
1820-8163 
1820-8164 
1826-0002 
1826-0003 
1826-0004 
1826-0006 
1826-0007 
1926-0008 
1826-0009 
1826-0010 
1826-0011 
1826-0013 
1826-0014 
1826-0015 
1826-0016 
1826-0017 
1826-0019 
1826-0020 
1826-0021 
1826-0022 
1826-0023 
1826-002% 
1826-0025 
1826-0026 
1826-0028 
1826-0029 
1826-0031 
1826-0032 
1826-0035 
1826-0036 
1826-0037 
1826-0038 
1826-0040 
1826-001 
1826-0043 
1826-0044 
1826-0045 
1826-0047 
1826-009 


Mfr. 


03406 
03794 
11111 
02910 
12125 
02037 
03794 
01698 
03794 
10253 
02037 
03406 
03406 
06344 
01698 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
01698 
02037 
02037 
02910 
02037 
02910 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
11302 
10858 
02037 
12461 
12461 
01698 
10253 
10253 
01698 
11302 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
12128 
02037 
10253 
11345 
01542 
01542 
01698 
01698 
03406 
02037 
02037 
01698 
01698 
12905 
03794 
12404 
12880 
01698 
12404 
03794 
12880 
01698 
12382 
12880 
02037 
02037 
03406 
02037 
02237 
02180 
02237 
02237 
02237 
02180 
02037 
01921 
o3ho6 
03406 
02037 
02180 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
02037 
04200 
02237 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02910 
01921 
03406 
02237 
03406 
02910 
02237 


Desc. 


GAL22V10-15LVC 
PAL20R8-LOCJ UNPRGMD 
PQ20RA10Z-45 UNPRGMD 
PLUSUO5-45A UNPRGMD 
KS74AHCT10N 
MC1489aD 
AM7202-25RC 
SN75ALS164DW 
AMT992BIC 
IDT74FCT139P 
MC3486D 
MM7T4C923WM 
MM5451V 
MBSO6PF 
SN74AS3O04UN 
THACTQ2H55C 
9403ADC 
SN74ALS29818NT 
SNT4ALS621ADW 
SNTULS195AD 
AM29823APC 
AM29825aPC 
SN74F242D 
MC10H600FN 
MC1LOH603FN 
THF50728D 
MCLOE158FN 
ThFB25D 
MC1GEL66FN 
MC10H351FN 
MC10E122FN 
MC10E143FN 
MC10E116FN 
MC10E101FN 
MC1LOELOMFN 
SN1LOKHT5543DW 
MC1OE107FN 
MC10E171FN 
MC10138FN 
MC34050D 
MC74HC73N 
MAX235CPG 
LT1180cs 
MC74HC4017D 
BI62uKCT 
BI622KC7 
SN74HC368D 
IDT74LFCT825AS0 
IDT74UFCTI99ASO 
SN74LALS245A-1DW 
MAX232CPE 
SN74ULS38D 
SNTUBCT22U4N 
SN74UBCT244UDW 
SN74LS163AN 
SNT4LS138D 
MC10E112FN 
MCLOELSUEN 
MCLOELOTFN 
VT4ACTBheP 
MC1OH602FN 
IDT72008A35I 
CY7TChOGA-435PC 
HCTL-1100 
HCTL-2020 
SN10OKHTS5543NT 
SN7YBCT2U5N 
TYACT573PC 
MC1LOH186FN 
MCLOHLLSFN 


TIBPALI6L8-5CFN UNPRGMD 


TIBS2Si05BCFN UNPRGMD 
A1010-APL68¢ 
PAL20R8-7PC UNPRGMD 
XC3042-50Pc8he 
EPM5128Jc 


TIBPAL20R6-15CFN UNPRGMD 


%C3030-70PChLC 


PALCE20V8Q-153C UNPRGMD 


EP18106 


TIBPAL22V10-35CNT UNPRGMD 


GAL16V8A-15LP UNPRGMD 
EPM5032DC-1 
MC1510G 
MC1LUS6CG 
LM304H 
MC1469G 
UATH1HC SELECTED 
SSS725B 
T25HC 
UAT235M 
741HM 
SSST4U1CI 
MC1595L 
CA3060D 
LM1O4MH 
LM105H 
MC1437L 
DAC-O1CY 
LM310H 
MC1Q39L 
MC1496L 
MC1LLEOR 
LM208AH 
LM311H 
MC1550G 
ULN- 21114 
UA726RC 
MC1463R 
LM308AH 
MCLEQUL 
MC1590G 
MC1436¢0 
$5733A 
CA3059 
LM307H 
UAT39DC 
LM201AH SELECTED 
NES5S62B 
UAT23DC 


HP P/N 


1826-0051 
1826-0055 
1826-0056 
1826-0058 
1826-0059 
1826-0060 
1826-0063 
1826-0064 
1826-0065 
1826-0067 
1826-0068 
1826-0069 
1826-0070 
1826-0072 
1826-0075 
1826-0078 
1826-0079 
1826-0081 
1826-0082 
1826-0086 
1826-0089 
1826-09090 
1826-0097 
1826-0098 
1826-0099 
1826-0100 
1826-0101 
1826-0102 
1826-0103 
1826-0105 
1826-0106 
1826-0108 
1826-0109 
1826-0110 
1826-0111 
1826-0112 
1826-0113 
1826-0114 
1826-0115 
1826-0116 
1826-0117 
1826-0119 
1826-0120 
1826-0121 
1826-0122 
1826-0123 
1826-0125 
1826-0126 
1826-0127 
1826-0128 
1826-0129 
1826-0130 
1826-0131 
1826-0132 
1826-0135 
1826-0137 
1826-0138 
1826-0139 
1826-0140 
1826-0141 
1826-012 
1826-0144 
1826-0145 
1826-0146 
1826-0147 
1826-0149 
1826-0150 
1826-0152 
1826-0153 
1826-0154 
1826-0155 
1826-0159 
1826-0160 
1826-0161 
1826-0162 
1826-0164 
1826-0165 
1826-0167 
1826-0169 
1826-0172 
1826-0173 
1826-0174 
1826-0175 
1826-0176 
1826-0177 
1826-0178 
1826-0179 
1826-0180 
1826-0181 
1826-0182 
1826-0183 
1826-0184 
1826-0185 
1826-0188 
1826-0189 
1826-0191 
1826-0192 
1826-0193 
1826-0194 
1826-0195 
1826-0196 
1826-0197 
1826-0198 
1826-0200 
1826-0202 
1826-0203 
1826-0204 
1826-0205 
1826-0206 
1826-0207 
1826-0208 
1826-0209 
18246-0210 
1826-0212 
1826-0213 
1826-0214 
1826-0215 
1826-0217 
1826-0218 
1826-0219 


Mfr. 


02037 
02237 
02237 
02910 
03406 
02037 
02237 
02237 
03406 
02910 
03406 
03406 
02237 
03406 
01921 
01921 
03799 
03406 
03285 
02237 
03799 
03285 
03406 
03406 
02237 
02237 
03406 
03406 
02037 
02883 
02237 
03406 
03799 
03406 
02037 
03406 
03406 
02237 
02910 
02180 
02237 
02910 
03406 
03714 
02237 
073406 
02037 
02237 
02180 
02037 
O371L4 
02910 
03714 
02237 
03406 
02910 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02883 
01921 
02883 
02037 
02037 
02237 
03406 
03406 
02237 
03406 
01921 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03285 
02763 
03406 
03406 
02910 
03406 
03285 
02237 
02237 
01921 
02037 
02910 
03406 
03406 
03714 
02910 
02883 
02290 
02180 
02037 
02037 
03406 
02237 
02910 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02237 
02910 
02037 
02037 
02290 
01921 
02910 


Desc. 


MC1h1i4P 
UA711DC 
UATLOHC 

NESO1A 

LM201.4H 
MC1L438R 
UAT11HC SELECTED 
UA733DC 

LM311N 

NE531H 

LM307N SELECTED 
LM301AJ-14 
741De 

LM208H 

CA3079 

CA3030 
HA2-2625-5 
LM318H 

AD741LH 

776HC 
HA2-2525-5 (SELECTED) 
AD741KH (SEL) 
LM210H SELECTED 
LM211# 
UA7T812UC 

TYTDC 

LM565CH 

LM312H 
MC1L545BIAIC 
DG172BK 
UAT815uUC 
LH0062CH 
HA?-2625-5 (SELECTED) 
LM212H 
MC1458G 
LM316AH 
LM207H 
T10HM 
NE526A 
CMP~-01-CJ 
UA7812KC 
NE555T 
LM3900N 
8007C 
UA7T805UC 
LM320K~-12 
MC1514L 
7818Kc 
DAC-100BCQ3 
MC1H68L 
ICL8001CcTz 
NE550L 
ICLB008CTY 
UAT60DC 
LM747D 
NE550N 
LM339N 
MCLES8P1 
MC1Lh68R 
LM319J 
MC1458CP1 
MC7T805CT 
MC7806CT 
MC7808CT 
UAT812UC 
MC7818¢P 
7824UC 
CDR125BK 
CA3075 
DG200BA 
MCL4O6L 
MC1350P 
7806KC 
LM324N 
LM321H 
ThePc 
LM4250CH 
CA3094AT 
LM320K-15 
LM308N 
LM320K-5.2 
MC3302P SELECTED 
LM319N 
AD506JH 
T23BE 
LM320H-12 
LM320H-5.2 
NE55SSN 
LM323K 
ADS4OT 
UA734HC 
UATLODC 
CA3086 
MC1408L-8 
NE566H 
LM319H 
LM320H-15 
IH5012CPE 
NES92N 
LD1licJ 
RCLLGSTK 
DAC-100CCQ3 
MFCLOOOB 
MC1420G 
LM320K-05 
UATB815KC 
NES6SN 
NESS6N 
LM381N 
LM318N 
LM310N 
LM380N-8 
LM361N 
UATT6TC 
NE521N 
MC7915CT 
MC7905. 2CT 
RC4558H 
CA3100T 
RE567N 


HP P/N 


1826-0220 
1826-0221 
1826-0222 
1826-0224 
1826-0225 
1826-0226 
1826-0229 
1826-0230 
1826-0231 
1826-0232 
1826-0233 
1826-0234 
1826-0235 
1826-0237 
1826-0238 
1826-0243 
1826-0244 
1826-02h6 
1826-0247 
1826-0248 
1826-0249 
1826-0252 
1826-0254 
1826-0256 
1826-0258 
1826-0261 
1826-0262 
1826-0264 
1826-0265 
1826-0266 
1826-0267 
1826-0269 
1826-0271 
1826-0272 
1826-0274 
1826-0275 
1826-0276 
1826-027T 
1826-0281 
1826-0282 
1826-0283 
1826-028 
1826-0285 
1826-0286 
1826-0289 
1826-0291 
1826-0292 
1826-0293 
1826-0294 
1826-0295 
1826-0296 
1826-0299 
1826-0300 
1826-0302 
1826-0303 
1826-0304 
1826-0306 
1826-0307 
1826-0308 
1826-07309 
1826-0311 
1826-0312 
1826-0315 
1826-0316 
1826-0319 
1826-0320 
1826-0321 
1826-0323 
1826-0324 
1826-0325 
1826-0326 
1826-0327 
1826-0328 
1826-0329 
1826-0330 
1826-0331 
1826-0332 
1826-0333 
1826-0334 
1826-0338 
1826-030 
1826-0343 
1826-0344 
1826-0345 
1826-0346 
1826-0347 
1826-0348 
1826-0349 
1826-0353 
1826-0354 
1826-0355 
1826-0356 
1826-0357 
1826-0358 
1826-0360 
1826-0364 
1826-0367 
1826-0370 
1826-0371 
1826-0373 
1826-0374 
1826-0375 
1826-0377 
1826-0382 
1826-0387 
1826-0388 
1826-0390 
1826-0391 
1826-0393 
1826-0394 
1826-0396 
1826-0397 
1826-0399 
1826-0401 
1826-ah02 
1826-0403 
1826-0404 
1826-0405 
1826-0408 
1826-o0h09 


Mtr. 


03406 
02037 
02290 
02910 
03406 
02237 
02180 
01921 
02237 
03406 
03406 
0306 
03406 
00350 
03406 
03406 
02910 
02037 
03780 
02037 
63285 
03285 
02037 
02910 
03793 
01921 
02237 
03285 
03406 
02180 
03406 
02910 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02037 
03285 
01921 
03406 
02237 
02037 
01921 
03406 
03406 
01921 
03285 
03285 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
01921 
03799 
03406 
02237 
02290 
03285 
02290 
03406 
03406 
02037 
02037 
02237 
02037 
03794 
03406 
02037 
02037 
02237 
03406 
01921 
03406 
02237 
03406 
03406 
02910 
03285 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
02237 
03406 
03406 
02037 
03714 
03406 
03406 
03714 
03406 
0306 
02237 
03406 
02037 
02883 
06545 
06545 
02237 
03406 
03714 
02037 


Desc. 


LM320H-05 
MC7912CT 
RCh136DB 
SE555CT 
LM322N 
UAT8M12HC 
OP-O5CF 
CA3053 
UAT60HC 
LM224J 
LM220K-15 
LM321AH SELECTED 
LM220K-12 
XR320 

LM325AS 
LM1558H 
NE529N 
MC7B05CK 
A-4350 
MC1L08L-6 
ADSoMI 
AD7520JN 
MCL741SCP1 
NE522N 
$G1502N 
CA6741T SELECTED 
UAT824KC 
AD7520LN 
LM309H SELECTED 
OP-O5ET 
LHOO62CD 
NE566N 
LM741CN 
LM361H 
MC78L15ACP 
MC78L12ACcP 
MC78LO5ACP 
LM320T-15 
MC79L15ACP 
MC79L12ACP 
LM3258 
MC79L06C 
MC79LO5ACP 
MCT9LO03C 
MC3476G 
LM324F 

CA3085 
MC1306P 
MC7905CT 
AD533JH 
CA207E 
LM320T-2h 
UA79M12AHC 
MC17415CG 
CATHIG 

LF355H 
LM339AT 
CA3130T 
AD562KD/BIN 
AD518J 

LM201 AN 
MC3403P 
LM348N 
LHOOT0-1H 
LF356H 

LM395K 
CA3099E 
HA1-4741-5 (SELECTED) 
LM1O9K 

TT6XC 
RCU5S8NB 
AD518KH SELECTED 
RV4558DE 
LM113-2H 
LM299H 
XCT9L12CG 
XC79LOSCG 
78L12AHC 
MCLYUS5L 
AM686HC 
LF356H SELECTED 
MC1436cG 
MC7908cT 
UA7BM1 2UC 
LM358N 

CA339E SELECTED 
LM377N 
UA7SMO6HC 
LM78L15ACH 
LM310H SELECTED 
NES555N 
AD7530JD 
LF357H 
LF256H, SEL NOISE 
MC3431P 
MC120h40P 
McC78MO5CG 
LM340K-8 
LF256H 
LM555CN 
UA96501DC 
LM3611H-46 
LM320T-18 
MC1355P 

ICL 8250 C PE 
LHOO71-1H 
LM3911N 
ICL741C -LN-TY 
LM317T 
LMT8L10ACH 
7815uUC 
LM120K-5.0 
MC3340P 
Liked 
LAS-1515-001 
LAS-1815-001 
UAT952UC 
LHO022CH 
ICL8212CPA 
MC1723L 


HP P/N 


1826-0410 
1826-0411 
1826-0412 
1826-0413 
1826-0414 
1826-0415 
1826-0416 
1826-0417 
1826-0418 
1826-0419 
1826-0420 
1826-Gh21 
1826-0422 
1826-0423 
1826-0424 
1826-0425 
1826-0426 
1826-0428 
1826-0429 
1826-0430 
1826-0431 
1826-0432 
1826-0433 
1826-0434 
1826-0435 
1826-0436 
1826-0437 
1826-0438 
1826-0439 
1826-o4h0 
1826-0481 
1826-0443 
1826-ohkb 
1826-045 
1826-0446 
1826-0447 
1826-0449 
1826-050 
1826-0451 
1826-0452 
1826-0453 
1826-0454 
1826-0456 
1826-0457 
1826-0458 
1826-0459 
1826-0460 
1826-0462 
1826-0464 
1826-0465 
1826-067 
1826-0468 
1826-0469 
1826-0471 
1826-0472 
1826-0474 
1826-0475 
1826-0476 
1826-0477 
1826-0478 
1826-0480 
1826-0481 
1826-082 
1826-0483 
1826-0484 
1826-0485 
1826-0486 
1826-0487 
1826-0488 
1826-0489 
1826-0491 
1826-0492 
1826-0493 
1826-0495 
1826-0496 
1826-0497 
1826-0499 
1826-0500 
1826-0501 
1826-0502 
1826-0503 
1826-0504 
1826-0506 
1826-0507 
1826-0508 
1826-0509 
1826-0510 
1826-0511 
1826-0512 
1826-0515 
1826-0516 
1826-0517 
1826-0519 
1826-0520 
1826-0521 
1826-0522 
1826-0523 
1826-0524 
1826-0526 
1826-0527 
1826-0528 
1826-0529 
1826-0531 
1826-0532 
1826-0533 
1826-0534 
1826-0536 
1826-0538 
1826-0539 
1826-05h0 
1826-0541 
1826-0542 
1826-0543 
1826-0544 
1826-0545 
1826-0546 
1826-0547 
1826-0548 
1826-0549 
1826-0550 


Mir. 


01698 
02037 
63406 
03799 
03406 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03285 
03406 
03406 
02037 
03799 
03794 
03793 
03799 
03285 
02037 
03714 
03406 
03406 
03406 
03406 
07037 
03406 
03406 
02180 
02237 
02237 
02237 
02237 
03714 
03406 
03406 
01698 
02237 
62883 
02180 
02910 
02237 
03406 
03406 
03406 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
03406 
02180 
03406 
02037 
02037 
01698 
01698 
03406 
03406 
03406 
03799 
02237 
02237 
03285 
02037 
03799 
03406 


03714 


03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
03h06 
03406 
03285 
07037 
02037 
03406 
03285 
01921 
02037 
03285 
02037 
03406 
02237 
02237 
03406 
02180 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
02237 
03799 
03406 
01921 
03406 
01698 
03406 
03714 
03285 
02180 
02237 
03793 
01698 
02910 
01698 
03406 
01921 
03794 


Desc. 


TLOSUCN 
MC1U536BCP 
LM393N 
HA2-2605-5 
LHO070-2H 
SD5000B 
LF13331D 
LF13333D 
LM320T-12 
LM3909N 
MC1458SP1 
AD536AUD 
LF298H 
LM317K 
MC3405P 
HA2-2655-5 
AM687ADL 
SG352uT 
HI1-1818A-5 
ADSS9OKD 
MC14433L 
ICL 8049 CC PE 
LF356BN 
LM341P-8.0 
LM341P-12 
LM341P-24 
MC1L95L 
LM340LAH-12 
LH-0053CG 
OP-O1CI 
UA79GU1C 
UATB8GKC 
UATOGKC 
UAT905UC 
ICL8052CPD 
LF257H 
LM320T-8.a 
TLYOTCN 
UA7915KC 
LD130Cd 
DAC-100ACQ3 
NE527H 
UATSGUIC 
LM325H 
LF255H 
LHOOo¥eCD 
UATSL26AWC 
MC3410CL 
MC78M1L5CT 
CA31L40T 
MC1403P1 
MC3423P1 
AF120CH 
OP-O07CJ SELECTED 
LHOO4YACH 
MC3467P 
MC3468P 
TL601CP 
TL610CP 
LM7906T 
LF13333N 
LHO033CG 
HA2-2525-5 
UATOMGU1C 
UA78MGU1C 
AD7530LN 
MC14052BCP 
HA2-2625-5 (SELECTED} 
LM218H 
THS028CPE 
LF355N 
DS3630N 
LM308AN 
MCT9L12ACG 
MC79LOSACG 
LF311H 
LHOOg1cD 
AD536AKD 
MC14053BCP 
MC14066BCP 
LF498H 
AD7530LD 
CA3140E 
SZA266 
AD561JD 
MC1658P 
LF13332N 
UA79M15AHC 
UATE8MLSHC 
LM310H SELECTED 
OP-17F2 
ADCOBO0OPCD 
TLO71CP 
TLO71BCP 
TLO72CP 
TLOTUCN 
LM337K 
LM324AN 
MC3420P 
LM337T 
LF356BH 
MC3410CP 
UATS9T2C 
HA1-4605-5 
LM326H 
CA3080E 
LM340AK-5 
TLOS4LBCN 
LM317H 
ICL821iCTY 
AD7520JN(SEL) 
oP-14e7 
UA7Ti4HC 
8G3503Y 
TLOS2ACP 
NE592H 
TLO7ZACP 
LM1613 
CA3140H 
DAC -C8EN 


HP P'N 


1826-0551 
1826-0552 
1826-0553 
1826-0554 
1826-0555 
1826-0557 
1826-0558 
1826-0559 
1826-0561 
1826-0565 
1826-0567 
1826-0568 
1826-0569 
1826-0572 
1826-0573 
1826-0574 
1826-0575 
1826-0576 
1826-0577 
1826-0578 
1826-0580 
1826-0581 
1826-0582 
1826-0584 
1826-0585 
1826-0586 
1826-0587 
1826-0588 
1826-0590 
1826-0591 
1826-0592 
1826-0594 
1826-0597 
1826-0598 
1826-0599 
1826-0600 
1826-0601 
1826-0602 
1826-0603 
1826-0605 
1826-0606 
1826-0607 
1826-0609 
1826-0610 
1826-0611 
1826-0616 
1826-0617 
1826-0619 
1826-0620 
1826-0621 
1826-0622 
1826-0623 
1826-0624 
1826-0625 
1826-0626 
1826-0627 
1826-0629 
1826-0631 
1826-0633 
1826-0634 
1826-0635 
1826-0636 
1826-0637 
1826-0638 
1826-0639 
1826-0640 
1826-0643 
1826-0644 
1826-0649 
1826-0650 
1826-0651 
1826-0653 
1826-0655 
1826-0656 
1826-0657 
1826-0658 
1826-0659 
1826-0661 
1826-0662 
1826-0665 
1826-0666 
1826-0667 
1826-0668 
1826-0669 
1826-0670 
1826-0672 
1826-0673 
1826-0675 
1826-0676 
1826-0677 
1826-0678 
1826-0679 
1826-0680 
1826-0682 
1826-0683 
1826-0684 
1826-0685 
1826-0686 
1826-0687 
1826-0690 
1826-0691 
1826-0692 
1826-0693 
1826-0694 
1826-0697 
1826-0698 
1826-0699 
1826-0700 
1826-0701 
1826-0703 
1826-070) 
1826-0705 
1826-0707 
1826-0708 
1826-0709 
1826-0710 
1826-0711 
1826-0712 
1826-0713 
1826-0715 


Mfr. 


03406 
03406 
02180 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02180 
01698 
02037 
03406 
02910 
01698 
03714 
02237 
02763 
02180 
02180 
03794 
03406 
03406 
03406 
02237 
03406 
02237 
02883 
02883 
03406 
06545 
03406 
03406 
03285 
02037 
02037 
01698 
02180 
03285 
02237 
02883 
02883 
03406 
02180 
02180 
03406 
02180 
02237 
03406 
01698 
02763 
02180 


03406 


05436 
02910 
01921 
03285 
02910 
03406 
62910 
03406 
02180 
03285 
03793 
03406 
03285 
01698 
01698 
03799 
02237 
03285 
01698 
01921 
03406 
02237 
03285 
01921 
03794 
03285 
03799 
03406 
03406 
03406 
03406 
02883 
03799 
03285 
03406 
01698 
01590 
03406 
03406 
01921 
03793 
03406 
01698 
03285 
03406 
03406 
03406 
03406 
06545 
06545 
06545 
06545 
63285 
03285 
03285 
03799 
02237 
02910 
03406 
03794 
03285 
02180 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
02910 


Desc. 


LM340AT-5 
LF137418 
OP-08GJ (SELECTED) 
LM340LAZ-12 
LM34OLAZ-5 
LM348T 
LM337H 
LM7824CK 
OP-O2CJ (SEL’D) 
TLUQUCN 
MLMC101A 
LM320H-6 
NE5S34AT 
TLOBLACN 
ICL8069DCQ 
UA7TLULHC 
9hoocs 
OP-16E 
DAC-160CCQ4 
AM685HL 
AF134-1CJ 
LF13508D 
LF13201D 
UA78MGHC 
LM329DzZ 
UA78L62AWC 
LD121¢3 
LD1L20CJ 
LF13509D 
LAS-19U 
LM358AH 
LHOOMACH 
AD571JD(SEL) 
MC12002P 
MC14568BCP 
TLO74ACN 
OP-16F J 
AD7506KD 
UA7SShoPc 
DGSO8ABK 
DG201ABK 
LM340AT-15 
MUX-O8FQ 
MUX-24FQ 
LM2904N 
OP-11EY 
UA7815UC (SELECTED) 
LF298H SELECTED 
UAT924UCKC 
8702CN 

REF -02HJ 
LM3342Z 
VFC32KP 
NE5553N 
CA3130AS 
AD5h2L 
UAT9M12CU 
LM350K 
NE5532AT 
LM343H 
OP-07CP 
AD7525KN 
$6352 SELECTED 
LM360N 
AD7524JN 
TLO61CP 
TL431CLP 
HA2-2515-5 
UA79M12AUC 
AD584KH 
TL5OOACN 
CA3240AE 
LM3924N 
78HO5A 
ADS84ULH 
CD22100E 
AM6081PC SELECTED 
ADS9OKH 
HA2-2605-5 (SELECTED) 
LF347BN 
LM339AN 
LF351N 
LF356AH 
DG182BP 
HA2-2625-5 (SELECTED) 
AD518KH 
LM117K 
TL182CN 
SLULIA 
LM338K 
LM3588 
CA3140aT 
$G3423M SELECTED 
LM386N-1 
TLO62CP 
AD7541BD(SEL) 
LF351H 
LF351AH 
LM317HVK 
LM337K (SELECTED) 
L2-OV-20 
L2-0V-15 
L2-OV-12 
L2-0V-5 
AD75419N 
.ADS90JH 
AD7524AD 
HA1-5195-5 
UAT9MO6AHC 
NESTON 
LF353H 
AM6012DC 
AD7523JN 
REF -01CP 
LM380N 
ADCO816CCN 
LM725AH 
LF353N 
AD7574JIN 
NE5534AN 


HP P:N 


1826-0716 
1826-0718 
1826-0719 
1826-0720 
1826-0722 
1826-0724 
1826-0725 
1826-0726 
1826-0727 
1826-0728 
1826-0729 
1826-0730 
1826-0731 
1826-0732 
1826-0733 
1826-0735 
1826-0736 
1826-0740 
1826-0741 
1826-07h2 
1826-0745 
1826-0746 
1826-0748 
1826-0750 
1826-0751 
1826-0752 
1826-0753 
1826-0754 
1826-0755 
1826-0756 
1826-0757 
1826-0758 
1826-0759 
1826-0760 
1826-0761 
1826-0762 
1826-0763 
1826-0765 
1826-0766 
1826-0767 
1826-0768 
1826-0769 
1826-0770 
1826-0772 
1826-0773 
1826-0774 
1826-0776 
1826-0777 
1826-0778 
1826-0779 
1826-0780 
1826-0781 
1826-0783 
1826-0784 
1826-0785 
1826-0786 
1826-0787 
1826-0790 
1826-0791 
1826-0792 
1826-0793 
1826-0794 
1826-0795 
1826-0796 
1826-0797 
1826-0798 
1826-0802 
1826-0806 
1826-0810 
1826-0811 
1826-0812 
1826-0813 
1826-0814 
1826-0815 
1826-0819 
1826-0820 
1826-0821 
1826-0822 
1826-0823 
1826-0824 
1826-0825 
1826-0826 
1826-0828 
1826-0829 
1826 -0832 
1826-0833 
1826-0837 
1826-0838 
1826-0840 
1826-08h2 
1826-08h3 
1826-0844 
1826-0845 
1826-0846 
1826-0847 
1826-0850 
1826-0851 
1826-0853 
1826-0854 
1826-0855 
1826-0856 
1826-0857 
1826-0858 
1826-0859 
1826-0861 
1826-0863 
1826 - 0864 
1826-0865 
1826-0866 
1826-0868 
1826-0869 
1826-0870 
1826-0872 
1826-0873 
1826-0874 
1826-0876 
1826-0877 
1826-0878 
1826-0879 
1826-0886 


Mfr. 


02910 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
02237 
03285 
02180 
03793 
03285 
03285 
06545 
06545 
03406 
03799 
03799 
037599 
03406 
03285 
03406 
03714 
03406 
03406 
03406 
03285 
02037 
06545 
02910 
03406 
01698 
03285 
03406 
03406 
03714 
03406 
03406 
03714 
03406 
05436 
03406 
02883 
01698 
02037 
03406 
03406 
02883 
02883 
02883 
03285 
01921 
04507 
02910 
06545 
02037 
01698 
02180 
03714 
03406 
03799 
02237 
01921 
02180 
02180 
03285 
02910 
03406 
02910 
01921 
02180 
03406 
01921 
01921 
03793 
06545 
06545 
03285 
03285 
09161 
09161 
03406 
03406 
02180 
02237 
03794 
02237 
03406 
03285 
03799 
03406 
03406 
03285 
02180 
03406 
02180 
02883 
03714 
02180 
01921 
03406 
03794 
03285 
03285 
01698 
03285 
03406 
02180 
03285 
02037 
04200 
03794 
03406 
03793 
00350 
03285 
03714 
03285 
03285 
02883 
03406 


Desc. 


NE5532AFE 
MCLUOLUS 

LM346T 

LF13202D 

LM317K SELECTED 
LM350K SELECTED 
UA7815KC SELECTED 
AD565JD/BIN 
SMP-81FY 
$G15320 
AD7522IN 
AD581LH 

L6-0V-5 

L6-0V-5 
ADCO803LCJ 
HAT-2505-5 
HA3-2625-5 
H11-5043-5 
LF353AH 

AD581J 

LM258H 
ICLT109CPL 
LM250K STEEL 
ADCOSOLLCN 
DAC1202HCD 
AD7542BD 
MC3400KBL 


LM335A2Z 
ICL7605CJN 
LM261H 
LM137K 
ICL7611BMTY 
LM236H 
3526am 
LM258AH 
DG303BP 
TLO22CP 
LM317L2Z 
LM1LOCH 
LM385BZ-1.2 
DG302ACT 
DG303ACT 
DG300CT 
AD7502JN 
CA3054 
TDC1014B7C 
NES5S34AFE 
LAS1912 
MC34002BU 
TLOGUCN 
CMP-OhGP 
IH5O020CPA 
LF398N 
HA1-4905-5 
UA7T9MOBAHC 
CA3240E 
OP-17FJ 
SW-02FQ 
AD7541BD(SEL) 
NE5018F 
LM129AH 
NE5560N 
CA3290E 
SW-01FQ 
LM103H-2.0 
CA258AE 
CA239AE 
SG3524J SELECTED 
LAS15AL5 
LAS18A15 
AD7512DIJN 
ADS42KH 
MT8865xXC 
MT8860XE 
LM39992Z 
LHO070-1H 
OP-15G7 
UA79M15AUC 
AM6080PC 
UAT59U1C 
LM138K (STEEL) 
4D7533JN 
HAt-2h25-5 
LM2917N 
LF353BE 
ADOPO7CE 
OP-O7EJ 
LF13332D 
REF -02HP 
DG211CJ 
ICL7660CPA 
REF-O01HJ 
CA3162E 
LM236AH 
AM6G80APC 
AD7522LN 
AD5583D 
TL376CHE 
AD7533LN 
LM1877N-9 
DAC-89 (SEL) 
AD7541KN 
MC1458SG 
UT-309 
AM686CN 
LM337HVK-STEEL 
SG152hI 
XR-2209CN 
AD7531JN 
ICL7107CPL 
AD7574KN 
AD7503IN 
DG301BA 
LM335Z 


HP PN 


1826-0881 
1826-0882 
1826-0883 
1826-0884 
1826-0885 
1826-0886 
1826-0887 
1826-0888 
1826-0889 
1826-0890 
1826-0891 
1826-0893 
1826-0895 
1826-0896 
1826-0902 
1826-0903 
1826-0904 
1826-0905 
1826-0906 
1826-0907 
1826-0908 
1826-0909 
1826-0910 
1826-0912 
1826-0913 
1826-0914 
1826-0915 
1826-0916 
1826-0921 
1826-0922 
1826-0924 
1826-0925 
1826-0927 
1826-0928 
1826-0929 
1826-0930 
1826-0931 
1826-0932 
1826-0935 
1826-0936 
1826-0937 
1826-0938 
1826-0939 
1826-09h4 
1826-0945 
1826-0946 
1826-0947 
1826-0949 
1826-0950 
1826-0952 
1826-0952 
1826-0954 
1826-0956 
1826-0957 
1826-0959 
1826-0960 
1826-0961 
1826-0962 
1826-0963 
1826-0964 
1826-0966 
1826-0968 
1826-0969 
1826-0970 
1826-0972 
1826-0973 
1826-0974 
1826-0975 
1826-0977 
1826-0978 
1826-0982 
1826-0983 
1826-0986 
1826-0987 
1826-0988 
1826-0989 
1826-0990 
1826-0994 
1826-0996 
1826-0997 
1826-0998 
1826-1002 
1826-1004 
1826-1005 
41826-1007 
1826-1012 
1826-1013 
1826-1014 
1826-1015 
1826-1016 
1826-1017 
1826-1018 
1826-1019 
1826-1020 
1826-1021 
1826-1024 
1826-1025 
1826-1026 
1826-1028 
1826-1030 
1826-1031 
1826-1033 
1826-1034 
1826-1035 
1826-1036 
2826-1037 
1826-1038 
1826-1039 
1826-1040 
1826-10h2 
1826-1043 
1826-1044 
1826-1045 
1826-1046 
1826-1047 
1826-1048 
1826-1049 
1826-1050 
1826-1051 
1826-1052 


Mfr. 


10321 
01698 
03794 
02037 
02237 
03406 
03406 
03406 
02910 
03406 
03285 
03285 
06338 
03285 
02290 
02037 
03406 
03793 
03714 
02883 
03406 
03406 
03406 
02037 
03285 
02883 
02037 
03285 
03285 
02290 
03714 
02180 
01921 
02910 
03799 
01921 
03793 
02180 
03285 
02910 
02180 
02180 
03406 
03714 
02037 
01921 
03406 
03285 
02883 
02883 
03799 
03406 
03793 
03285 
03793 
08946 
03406 
03406 
03714 
03285 
03406 
03714 
03285 
01921 
02910 
03285 
02180 
01590 
02180 
03714 
02180 
03799 
02180 
02180 
02180 
03406 
02037 
03406 
06338 
03406 
02180 
060350 
03406 
03406 
02180 
03799 
03285 

03793 
03794 
03406 
03406 

02883 

02883 
02883 
02883 
02037 
04507 
03406 

02180 
03811 
03285 
01698 

03406 

02180 

02180 
02180 

03793 

00046 

03793 

01698 

03285 

03285 

03799 

03406 

02180 

02180 

02180 

oo0hks 

02910 

03406 


Desc. 


ADC-856C 
TLO82CP 
AMG685DL 
MC1LLL47P 
UAT39PC 
LM395T 
LF412CN (SELECTED) 
LF353AN 
NES533AF 
LM358AN 
AD5447H SELECTED 
AD536AJH (BURNED-IN) 
L292 
ADS65JD 
RC3403ADB 
MC1372P 
LM330T-5.0 
SG3525AI 
ICL7660CPA 
DG3JOBACT 
LF351BH 
LM11CH 
LM336BZ 
MC1LOL6BCP 
AD589LH 
DG180BP 
MC34001BU 
ADT511DIEN 
AD7533CD 
RC4153DC 
IH5108CJE 
REF-O1EJ 
CALO1LAE 
NE5118F 
HAT-2645-5 
CA3LUOAS 
§G323K SELECTED 
OP-27FZ 
AD636JD 
NES38N3 
OP-15FJ 
DAC-10FX 
LM2900N 
AD7523AD 
MC3470P 
CAZ309UAE 
LM310J-8 
AD642JH 
DG390ACK 
DG381CK 
HI1-5044-5 
LM109H 
SG3524uN 
ADOPO7EH 
SG3549M 
TDA2654 
LF411CN 
LF412CR 
ICL7613BCTV 
AD589JH 
LM396K 
ICL7650I1JD 
ADS536AKH 
CA3300D 
NE5020F 
AD571KD 
OP-O4EY 
SPO685CM 
OP-37F J 
ICL8211CPA 
OP-37GZ 
H11-0508a-5 
OP-O8FP 
OP-37FZ 
SMP-11GY 
LM307I 
Mc1458uU 
LM337LZ 
TDA2030V 
LF412CN 
MUX-16ET 
XR-2211¢CP 
LM10CN 
LM2930P-5. OTB 
OP-27GJ 
HI1-0201-4 
AD565AJD 
$G353K-12 
AM6080DC 
LM388N 
AH5010CN 
DG201ACI 
DG201ABK 
DG200ABA 
DGSO8ACT 
LF357N 
TDC1007 
LM145K-5.2 
MUX-OB8FP 
D2913 
AD7533AD 
LM339N SELECTED 
LM316N 
DAC~O8CP 
DAC-312FR 
REF -02CP 
$G37317 
uckghas 
$G35267 
TLO72BCP 
AD581KH 
AD566AJD 
HA7-2515-5 
LM334H 
OP-16GZ 
OP-07CZ 
OP-27GZ 
UC3524A-N 
NE5561N 
LF156H 


HP P/N 


1826-1053 
1826-1054 
1826-1055 
1826-1058 
1826-1059 
1826-1060 
1826-1061 
1826-1062 
1826-1063 
1826-1064 
1826-1065 
0826-1066 
1826-1067 
1826-1068 
1826-1069 
1826-1070 
1826-1071 
1826-1072 
1826-1074 
1826-1075 
1826-1076 
1826-10T7 
1826-1079 
1826-1080 
1826-1081 
1826-1082 
1826-1083 
1826-1084 
1826-1085 
1826-1086 
1826-1087 
1826-1090 
1826-1092 
1826-1093 
1826-1094 
1826-1095 
1826-1097 
1826-1098 
1826-1099 
1826-1100 
1826-1101 
1826-1102 
1826-1104 
1826-1105 
1826-1106 
1826-1107 

1826-1109 

1826-1110 

1826-1111 

1826-1112 

1826-1113 

1826-1114 

1826-1115 

1826-1116 

1826-1118 

1826-1121 

1886-1182 

1626-1123 

1826-1124 

1826-1125 

1826-1126 
1826-1127 
1826-1128 
1826-1129 
1826-1130 
1826-1131 
1826-1133 
1826-1134 
1826-1135 
1826-1136 
1826-1137 
1826-1138 
1826-1139 
1826-1140 
1826-1141 
1826-112 
1826-1143 
1826-1144 
1826-1145 
1826-1146 
1826-1148 
1826-1149 
1826-1150 
1826-1151 
1826-1152 
1826-1153 
1826-1154 
1826-1155 
1826-1157 
1826-1158 
1826-1159 
1826-1161 
1826-1162 
1826-1165 
1826-1166 
1826-1167 
1826-1168 
1826-1169 
1826-1170 
1826-1171 
1826-1173 
1826-1174 
1826-1175 
1826-1177 
1826-1178 
1826-1179 
1826-1180 
1826-1181 
1826-1182 
1826-1184 
1826-1185 
1826-1186 
1826-1187 
1826-1188 
1826-1189 
1826-1190 
1826-1191 
1826-1192 
1826-1194 
1826-1195 


Mtr. 


03714 
02910 
02910 
02180 
02037 
03677 
02180 
01698 
03799 
03799 
03406 
06121 
03406 
03406 
02037 
03794 
03406 
02910 
03406 
03406 
93406 
03406 
02598 
02598 
03406 
03793 
03793 
02180 
03406 
062180 
ch200 
0306 
02237 
02180 
03285 
02910 
02180 
02180 
03406 
03285 
03406 
03799 
01698 
02910 
01698 
03285 
03714 
08436 
03288 
04507 
03408 
03785 
01698 
02290 
03285 
03408 
02180 
02883 
06338 
02180 
03406 
03406 
03406 
03285 
03406 
02237 
03406 
05436 
07050 
10321 
05542 
03406 
03406 
02180 
06121 
00350 
021806 
10881 
02180 
02037 
03406 
02180 
02180 
02180 
03406 
06121 
02037 
02180 
03406 
03285 
03714 
02883 
03406 
02180 
03406 
10858 
03714 
03285 
03285 
02037 
02180 
02180 
02037 
02180 
03799 
02037 
03406 
03406 
03285 
03285 
02180 
02180 
03285 
03285 
02180 
03285 
03285 
02180 
02037 
03285 


Desc. 


ICLT109IDL 
NE564N 
NE5018N (SELECTED) 
OP-02C7 
MC1505L 
$3522P 
OP-14CP 
TL783cKe 
HI1-05094-5 
HI3-0508A-5 
LM3362Z-5.9 
TDALTOOA 
LHOOO2CN 
DACO832LCN 
MC1hOLUE 
AM6108 
LF411CH 
LM324D 
LF441CN 
LFUAZCN 
LFAYLCN 
LF412ACH 
PIC602 
PIC6h47 
LF411ACN 
$G7812AC-K 
SG7912aACc-K 
OP-37EJ 

LF 3578N 
SW-06GP 
ULN-3701ZV 
LM2931CT 
UAT885C (SELECTED) 
OP-421HY 
HDS1015EM 
MC1496N 
OP-17FZ 
OP-37GP 
LM337LZ 
AD5705D 
DAC1219LCJ 
HI1-200-4 
TL780-05¢ 
NESO20N 
TL780-15C 
AD7528BQ 
ICL8038BCJID (SELECTED) 
DAC702KH 
AD?71L18BD 
TDC1001 B8C 
LM311H 
H83120-C2 
TL43 1CLP 
RC4156DB 
AD7524LN 
LM&40-12AT 
CMP-01CP 
DG2O1ACJ(SEL) 
Li68V 
OP-16G.J 
LM392N 
LF412CH 
LF412ACN 
AD642JH 
LHOO71-2H 
UA733DC 
LM11CN 
3528BM 
OP-27EZ 
VR-182A 
8SST 
LM135AH 
ADCO808CCN 
SMP-10FY 
TDAKTOO 
XR-2209CP SELECTED 
DAC-888EX 
SFC2308UC 
SMP-10EY 
TDAN600 
LF4L11ACH 
OP-O7EZ 
OP-227GY 
OP-2206Z 
LM317MP 
SDA6020 
MC14O3AU 
DAC-210EX 
LM120K-15 
AD7S541A 
THSO42CJE 
DG200ABK 
LP311N 
OP-14EZ 
LM350T 
LT1004CZ 
IH-5042cTw 
AD7541ABQ 
AD7545BQ 
MCi436U 
MUXK-24FP 
DAC-888Fx 
MC1733G 
MUX-16-FT 
HA] -5320-5 
LM311H 
LF355H 
LM34%0AK-15 
ADOP-O7CH 
AD578EZD 
OP-15EJ 
SW-06GQ 
AD581JH 
AD5S0IH 
PED-01EP 
AD7240BQ 
AD524AD 
OP-215FZ 
MC1LON6BAL 
aDs2kcp 


HP P/N 


1826-1196 
1826-1197 
1826-1198 
1826-1199 
1826-1201 
1826-1202 
1826-1203 
1826-1204 
1826-1205 
1826-1206 
1826-1207 
1826-1208 
1826-1209 
1826-1210 
1826-1211 
1826-1212 
1826-1213 
1826-1214 
1826-1215 
1826-1216 
1826-1217 
1826-1218 
1826-1219 
1826-1220 
1826-1221 
1826-1222 
1826-1223 
1826-1225 
1826-1226 
1826-1227 
1826-1229 
1826-1231 
1826-1232 
1826-1233 
1826-1234 
1826-1235 
1826-1236 
1826-1237 
1826-1238 
1826-1239 
1826-1240 
1826-1241 
1826-1242 
1826-1243 
1826-1244 
1826-1245 
1826-1246 
1826-1247 
1826-1248 
1826-1249 
1826-1250 
1826-1253 
1826-1254 
1826-1255 
1826-1256 
1826-1257 
1826-1258 
1826-1263 
1826-1264 
1826-1265 
1826-1266 
1826-1267 
1826-1268 
1826-1269 
1826-1270 
1826-1271 
1826-1272 
1826-1273 
1826-1274 
1826-1275 
1826-1276 
1826-1279 
1826-1280 
1826-1281 
1826-1282 
1826-1284 
1826-1285 
1826-1286 
1826-1287 
1826-1288 
1826-1289 
1826-1290 
1826-1291 
1826-1292 
1826-1294 
1826-1295 
1826-1296 
1826-1297 
1826-1298 
1826-1299 
1826-1302 
1826-1303 
1826-1304 
1826-1305 
1826-1307 
1826-1308 
1826-1309 
1826-1314 
1826-1315 
1826-1316 
1826-1317 
1826-1319 
1826-1320 
1826-1321 
1826-1322 
1826-1323 
1826-1324 
1826-1326 
1826-1327 
1826-1328 
1826-1330 
1826-1331 
1826-1332 
3826-1334 
1826-1337 
1826-1338 
1826-1340 
1826-1341 
1826-1342 
1826-1343 


Mtr. 


03285 
02180 
03285 
06338 
03406 
03285 
03406 
03285 
02883 
03406 
02910 
02037 
02883 
01698 
03794 
02037 
01698 
01698 
01698 
10858 
02180 
02037 
03285 
03799 
03406 
02037 
03406 
03406 
03794 
03406 
01698 
03285 
03285 
01590 
03285 
03406 
03794 
06916 
05436 
03406 
03285 
03714 
03755 
03793 
02180 
01698 
03285 
02883 
03406 
10858 
03406 
03794 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
10858 
06338 
06338 
03285 
01698 
05542 
03406 
02180 
01698 
05436 
05436 
03799 
02910 
02037 
02037 
03799 
03285 
02037 
01698 
03285 
03406 
03406 
01698 
03799 
03406 
O4507 
08507 
03285 
03406 
02180 
03406 
03406 
03285 
02180 
03406 
07050 
oookhs 
03799 
03285 


03406. 


10858 
10858 
02910 
02180 
03291 
03291 
03291 
03291 
01921 
900L6 
01698 
01698 
03406 
03406 
03794 
O37TLY 
01698 
oockhé 
03406 
03406 
01698 


Desc. 


ADGULIH 
OP-15E2 
AD7581LN 
L296P 


LM2930T-5.0 
AD7533 (SEL) 


LM340LAZ-5 
AD7528IN 
DG390CT 
DAC1LOO6LCJ 
HEF LO66BT 
MC34060P 
DG180-BA 
TL185CN 
AM6148Dc 
MC1776CD 
TLC271ACD 
TLC25L2ACD 
TLC27L2ACD 
LT350AT 
PKD-OLEY 
MC7824CT 
AD567KD 
HAT-2525-5 
LM3113-8 
MC34074AL 
LM10BLH 
LP339M 


AM6112DC (SELECTED) 


LM301AJ 
LM393JG 
AD7528EN 
AD7528UK 
SP9687DG16 
AD7226BQ 


LM385BZ-2.5 


AM6012APC 
C¥20052A 
DAC63CM 
LM299AH 
AD567JD 
TH6108CPE 


DAC9331-16-5 


SG3I527AJ 
SMP-11LEY 
TL7702A 
AD667AD 
DG243CK 
ADCOBLLCCH 


LM399AH (SEL) 


MF10CN 
AM6070ADC 
CA307T 
Mc34062P1 
Mc34063U 
MC7SLOBacP 
TLU31LACP 
TLC274ACN 
TLC27MLACN 


LT318AN8 (SELECTED) 


L293E 

L297 
ADOP-27FH 
TLC27M2ACP 
613882 
LM318J-8 
CMP-02CJ 
TL7705CP-B 
PCM53JG-V 
VCF62BG 
HI1-509A-5 
NE5539N 
LF357d 
MCT9LO5CP 
HI3-0201-5 
AD7548IN 


MC14O3AU (SEL) 


TLC272ACP 
AD632AH 
LM285H-2.5 
LP339N 
TLO7THACI 
HI3-0201-5 
LM311N 
TDC1O18DAC 
MOH3326 
ADS7THAID 


LM3368Z-5.0 


OP-1402 
LM78MO5cP 
LF&4LACN 
AD7525cD 
DAC-20C9Q 
DACO808LCN 
MPT50TUN 
uc283u7 


HA3-2625-5 SELECTED 


AD637IQ 
LM390N 
LT1007CN8 
LT1037CN8 
VES5334AN 
REF -02EZ 


MSA-0370-21 


MSA-0h20 
MSA-0435 
UTO-2013 
CA3189E 
UC3834N 
NE5532P 
TLC2TMLCN 
DACO800LCJ 
ADCO820BCN 
AM6012PC 


ICM7207/AIPD 


TL7TOSA 
UCcz840N 
DAC1232LCD 
DACLOOSLCN 
TLUA2LCP 


HP P'N 


1826-1346 
1826-1349 
1826-1350 
1826-1351 
1826-1352 
1826-1353 
1826-1354 
1826-1355 
1826-1358 
1826-1359 
1826-1361 
1826-1362 
1826-1363 
1826-1364 
1826-1365 
1826-1366 
1826-1367 
1826-1368 
1826-1369 
1826-1370 
1826-1371 
1826-1372 
1826-1373 
1826-1374 
1826-1378 
1826-1379 
1826-1381 
1926-1382 
1926-1383 
1826-1384 
1826-1385 
1826-1386 
1826-1387 
1826-1388 
1826-1389 
1826-1390 
1826-1391 
1826-1392 
1826-1393 
1826-1394 
1826-1395 
1826-1396 
1826-1397 
1826-1398 
1826-1399 
1826-1400 
1826-1401 
1826-1402 
1826-1403 
1826-1404 
1826-1405 
1826-1406 
1826-1407 
1826-1408 


1826-1409. 


1826-1413 
1826-1414 
1826-1415 
1826-1416 
1826-1817 
1826-1418 
1826-1419 
1826-1420 
1826-1421 
1826-1422 
1826-1h2h 
1826-1425 
1826-1426 
1826-129 
1826-1431 
1826-1432 
1826-1833 
1826-1434 
1826-1435 
1826-1436 
1826-1437 
1826-1438 
1826-1439 
1826-1440 
1826-1441 
1826-1442 
1826-1443 
1826-1445 
1826-1448 
1826-14h9 
1826-1450 
1826-1451 
1826-1453 
1826-1455 
1826-1458 
1826-1459 
1826-1460 
1826-1461 
1826-1462 
1826-1464 
1826-1468 
1826-1470 
1826-1471 
1826-1472 
1826-1473 
1826-1474 
1826-1875 
1826-1476 
1826-1477 
1826-1478 
1826-1479 
1826-1482 
1826-1483 
1826-1484 
1826-1485 
1826-1486 
1826-1487 
1926-1488 
1826-1189 
1826-191 
1826-1h92 
1826-1493 
1826-1496 
1826-1498 
1826-1499 


Mfr. 


03799 
02180 
03714 
06121 
03793 
05436 
03406 
02290 
00046 
03285 
02883 
03285 
03794 
01698 
03406 
03799 
02180 
10858 
10858 
03406 
06394 
03406 
03714 
10858 
03794 
03285 
10858 
10858 
03406 
02180 
o3h06 
03285 
02037 
03794 
03406 
03406 
03714 
08608 
03285 
02910 
10858 
40858 
03406 
01698 
03285 
03285 
03285 
0203T 
10858 
03406 
03h06 
05436 
03285 
06344 
10858 
05436 
03799 
03406 
03285 
07050 
03285 
08608 
03799 
06121 
02037 
03285 
03285 
02180 
10858 
10858 
03406 
10858 
05436 
10858 
10858 
10858 
03799 
01698 
03406 
02180 
03285 
03285 
03794 
03793 
03406 
05436 
03285 
03285 
11302 
02910 
02180 
10881 
10881 
10858 
03406 
03406 
02037 
0203T 
O450T 


03406 


01698 
10858 
05436 
03406 
02180 
10858 
03799 
03285 
02883 
02037 
03285 
02883 
03406 
03285 
03406 
02180 
02180 
11825 
06545 
02037 


Desc. 


HI3-201HS-5 
OP-02CZ 
ICL7660CBA 
TDAN714A 
SG3524BN 
DAC701KH 
LHOO75cG 
RCLLO3NB 
UC3906N 
AD573uD 
DG212CI 
ADS92AN 
AM7910DC 
TLO7OCP 
LM35CZ 
HI1~-0539-5 
OP-16F2 
LTi002CN 
LT1021DCN8-10 
LP365N 
ZN1066E 
MM74HC4OUGN 
ICL7650CPD 
LT1037CH 
AM6687DL 
ADT226KN 
LT1012CN8 
LT1001C0N8 (SELECTED) 
LM320LZ-5.0 
CMP-01CZ 
DACO802LCN 
AD7541AKN 
Mc7808cT 
AM7960 
LM1875 
ADCO833BCN 
IH5012CJE 
73M3522CP 
AD754U5JN 
SES56N 
LT337AK 
LT338AK 
LM2931A2-5.0 
TLOSicP 
AD7534IN 
AD7545AKN 
AD7506KN 
MC7TSLO5ACcD 
LT317AT 
MM5437N 
LF&42ACN 
DAC6811AH 
AD7545GLN 
MBULOT 
LT1013CN8 
DAC702BH 
HI1-303-5 
LM333K STEEL 
AD7546BD 
MP7683XKN 
AD573IN 
SSI117-2 PDIP 
HAT-5130-5 
TDAL601D 
Mc3408hP 
AD667IN 
AD7224LN 
OP-215EZ 
LT1031DCH 
LT1021CCN8-5 
LF 398AH 
LT1007CH 
3627AM 
LT1009CZ 
LT1013ACJ8 
LT1021CCN8-10 
HI1-0518-5 
TLCS55CP 
LF398AN 

REF -01HZ 
ADT534AD 
AD7SUOBD 
AM668S5HL 
$G3526N 
LHOObLCG 
DAC800-CBI-I 
AD7503KH 
AD75439N 
ICL71O9CPL 
DAC-O8ED 
OP-50FY 
LM201ADP 
TLOT1ACDP 
LT1012CH 
LM285BYZ-2.5 
AH5020C 
TDA3303 
MC13TTP 
TDC1ONBBS 
LM35CAH 
TLHALILP 
LT1L011CN8 
REF10JM 
ADCO809CCN 
OP~15G2 
LT1001ACH 
H1I3-0509-5 
AD573KD 
DG133BP 
MC3425P1 
ADT224CQ 
DG271cJ 
DACL230LCJ (SELECTED) 
AD7111EN 
LM201AJ 
OP-16EZ 

REF -O1EZ 
Z50647A 
L-35-0V-5 
MCTS&L24CP 


HP P/N 


1826-1500 
1826-1501 
1826-1502 
1826-1503 
1826-1504 
1826-1505 
1826-1506 
1826-1507 
1826-1508 
1826-1509 
1826-1510 
21826-1511 
1826-1512 
4826-1513 
1826-1514 
1826-1515 
1826-1516 
1826-1517 
1826-1518 
1826-1519 
1826-1520 
1826-1523 
1826-1524 
41826-1525 
1826-1526 
1826-1528 
1826-1529 
1826-1532 
1826-1533 
1826-1534 
1826-1535 
1826-1536 
1826-1539 
1826-15h0 
1826-1541 
1826-1544 
1826-1544 
1826-1545 
1826-1546 
1826-1547 
1826-1548 
1826-1549 
1826-1550 
1826-1551 
1826-1552 
1826-1553 
1826-1554 
1826-1555 
1826-1556 
1826-1557 
1826-1558 
1826-1559 
1826-1560 
1826-1561 
1826-1562 
1826-1568 
1826-1569 
1826-1571 
1826-1572 
1826-1573 
1826-1574 
1826-1575 
1826-1576 
1826-1577 
1826-1578 
1826-1579 
1826-1580 
1826-1581 
1826-1582 
1826-1583 
1826-1584 
1826-1585 
1826-1586 
1826-1588 
1826-1590 
1826-1591 
1826-1592 
1826-1593 
1826-1594 
1826-1595 
1826-1596 
1826-1597 
1826-1600 
1826-1601 
1826-1602 
1826-1603 
1826-1604 
1826-1605 
1826-1606 
1826-1607 
1826-1608 
1826-1609 
1826-1610 
1826-1611 
1826-1612 
1826-1613 
1826-1614 
1826-1616 
1826-1617 
1926-1619 
1826-1620 
1826-1621 
1826-1622 
1826-1623 
1826-1627 
1826-1628 
1826-1631 
1826-1632 
1826-1634 
1826-1635 
1826-1636 
1826-1639 
1826-1640 
1826-1641 
1826-1643 
1826-1644 
1826-1645 
1826-1646 
1826-1649 
1826-1650 


Mfr. 


02763 
01698 
02910 
03799 
02037 
o4200 
03406 
oh200 
03714 
03406 
03714 
10858 
01698 
02037 
10858 
02883 
03406 
05436 
02883 
05436 
02883 
03285 
000kK6 
07050 
03714 
03406 
10858 
11943 
0203T 
02037 
01921 
03780 
10858 
08608 
o3h06 
02037 
02037 
C0OkS 
02910 
03794 
03406 
05436 
02910 
02910 
03406 
10858 
05436 
01590 
06916 
03h06 
11825 
03285 
02910 
01698 
10858 
02180 
03406 
01698 
02910 
03688 
03285 
03406 
o000K6 
02910 
02180 
03285 
03406 
02037 
02037 
02883 
00046 
10858 
03406 
02686 
10858 
03285 
03285 
03799 
03406 
12147 
02883 
0306 
01698 
01698 
01698 
11561 
03285 
11668 
11668 
02037 
10858 
02883 
01698 
01698 
03291 
03291 
02037 
02910 
02883 
03285 
03285 
02037 
01698 
03406 
01698 
03285 
02180 
10881 
03799 
10858 
01698 
01698 
03406 
02180 
02037 
02037 
03285 
03406 
05436 
05436 


Desc. 


TSCO1LACPA 
TLSQUIN 
NE5150-F 
HI1-5074-2 
MC146818aAcP 
ULQ-2065B 
LM2901N 
ULN-8126A 
ICL82111PA (SELECTED) 
LM285BYZ-1.2 
ICLTLO9IPL 
OP-27EN8 
TCM31L05JE 
MC34002BU 
LT1021BCN8-10 
SI7135CI 
LF13007N 
SM10105-1 
DG200ACJ (SELECTED) 
INA101SG 
SI7661CJ (SELECTED) 
AD380KH 
uc3901N 
MP7533QN 
ICL7673CPA 
LM339M 
LTCLOLUCNS 
$C11001¢N 
MC3hOT2P 
MC3HOTLP 
CA31 40A4E 
RGBDAC3404 
LT1011ACH 
S5132R501R-6CH 
LM136H 
Mc3LO0T72AU 
Mc34081P 
UC28Y42N 
NE5534AD 
AM82151DC 
DAC1L208LCU 
X¥TR110AG 
NE522D 
LM319D 
ADCO8D2LCN 
LT1014DN 
PGA1O2AG 
SL4h1ic 
CX20220A-1 
LF356B7 
ZAD7 210 
AD625JN 
NE521D 
TL7700ACP 
LTC1052C3 
OP-37EZ 
LM3524N 
TLC27M4ID 
LM393D 
MP260 
ADS92BN 
LM110H 
uCc3846N 
TDA3047 
OP-17EZ 
AD595AD 
MP1OACN 
MC34L081AP 
MC3L082AP 
SI7661CI 
uc2846Nn 
LT1033CK 
LM2935T 
WJ-A19-1-16 
LT10140N 
AD654JN 
AD7535AD 
H11i-674AKD-5 
LM311M 
TMLi842 
DGLUSBP 
LM2940CT-5.0 
LM324D 
TL431CD 
TLC559CD 
2VP5U9 
AD585AQ 
R5310-36 
R5311-28 
MC1L051 BCD 
LTLOZLACN 
DG211DY 
TLC555ID 
TLC2TLTCP 
MSA-0385 
MSA-0485 
MWAO20 
LM393AFE 
DG5O9ABK 
AD7528IP 
AD7533KP 
MC1496D 
TLO74UCD 
LM319M 
TLO8B2CD 
AD625CD 
OP-227EY 
TSG85101P 
HA3-2539-5 (SELECTED) 
OP-07cs8 
TLO81CD 
TLC271ACP 
LM360J 
GAP-O1FP 
TLY31LACD 
TLO72BCD 
AD7828KP 
LP2950ACZ 
DAC7OOKH 
OPA111AM 


HP P/N 


1826-1651 
1826-1652 
1826-1653 
1826-1654 
1826-1655 
1826-1656 
1826-1664 
1826-1665 
1826-1666 
1826-1670 
1826-1672 
1826-1675 
1826-1676 
1826-1677 
1826-1678 
1826-1679 
1826-1683 
1826-1684 
1826-1685 
1826-1687 
1826-1688 
1826-1689 
1826-1690 
1826-1691 
1826-1692 
1826-1693 
1826-1694 
1826-1699 
1826-1700 
1826-1701 
1826-1702 
1826-1703 
1826-1705 
1826-1706 
1826-1708 
1826-1710 
1826-1712 
1826-1713 
1826-171 
1826-1715 
1826-1716 
1826-1717 
1826-1720 
1826-1722 
1826-1723 
1826-1724 
1826-1725 
1826-1726 
1826-1728 
1826-1729 
1826-1730 
1826-1731 
1826-1732 
1826-1733 
1826-1734 
1826-1735 
1826-1736 
1826-1737 
1826-1738 
1826-1739 


1926-1740 
1826-1741 
1826-1742 
1826-1743 
1826-1744 
1826-1745 
1826-1746 
1826-1747 
1826-1750 
1826-1751 
1826-1752 
1826-1753 
1826-1754 
1826-1755 
1826-1756 
1826-1757 
1826-1758 
1826-1759 
1826-1760 
1826-1761 
1826-1766 
1826-1767 
1826-1768 
1826-1769 
1826-1770 
1826-1771 
1826-1772 
1826-1774 
1826-1775 
1826-1776 
1826-1777 
1826-1779 
1826-1780 
1826-1781 
1826-1782 
1826-1783 
1826-1784 
1826-1785 
1826-1786 
1826-1787 
1826-1788 
1826-1789 
1826-1790 
1826-1791 
1826-1792 
1826-1793 
1826-1794 
1826-1795 
1826-1796 
1826-1797 
1826-1798 
1826-1799 
1826-1800 
1826-1801 
1826-1802 
1826-1803 
1826-1804 
1826-1805 
1826-1806 

1826-1808 


Mitr. 


01698 
02037 
06338 
05436 
02883 
03285 
11604 
03406 
03406 
10858 
07050 
05436 
02910 
06338 
03714 
03714 
03714 
02290 
01698 
10858 
03799 
11604 
10858 
03799 
10858 
03406 
03799 
03799 
03285 
03406 
10858 
11604 
O4507 
10858 
02180 
01698 
10858 
02037 
01921 
06338 
03285 
11302 
03406 
03291 
63291 
03291 
03406 
03406 
10858 
o3h06 
03285 
02037 
03406 
02883 
02037 
10858 
02037 
02037 
02037 
03406 
11561 
00350 
62883 
11302 
05436 
03799 
10858 
10858 
03406 
06347 
03285 
03406 
01590 
08608 
01698 
03285 
02037 
10858 
03799 
10858 
05436 
10858 
02739 
01698 
03406 
03406 
02037 
02180 
01698 
02037 
10858 
10858 
02883 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
03406 
10858 
10858 
11302 
05436 
03406 
02180 
03285 
05436 
02037 
02037 
62910 
12461 
03406 
03406 
05436 
03285 
02037 
10858 
03291 
03291 
03406 


Desc. 


NE592D 
MC3408LAP 
Lug62 
OPA606KP 
DG301ACT 
ADT547BQ 
CLC221AI 
LM6361I 
MF10CCWM 
LT337AT 
MP7684KD 
DACTO3CH 
NE5568N 
TDA8173 
TH51H9CPE 
TH5151CPE 
ICL7673CBA 
RCL200ADE 
TL7702ACD 
LT1021DCS8-10 
HA1-5190-2 
CLCLOUAT 
LT1022ACH 
HA1-2539-5 
LTLOS6CN8 
ADC1L205BCI-1 
HA3-5033-5 
HA3-5002-5 
ADT?225LP 
DS36951N 
LT1055CN8 
CLC203AI 
TDC1016B7C8 
LT1021BCN8-5 
CMP-OS5F2 
UNL2068NE 
LTLOL9ACH-5 
MPC2014 
CA3306E 
L4922 
AD611KH 
MAXG634UCPA 
LM675T 
MSA-0185 
MSA-0885 
MSA-0785 
LM833N 
LF411CNA+ (SELECTED) 
LT1028CI38 
LM386N-4 
AD7578BD 
MC10319L 
LMC660CN 
DG221CJ 
Mc78mMo5cDr 
LT1007CS 
MC7&M12cDT 
MC79M1 2CDT 
MCTOMO5CDT 
LM318M 
2E12R9 
XR-88C681/hocP 
DG271DY 
MAX4193CPA 
OPAGOGLM 
HA1-25h41-5 
LM385S88-1.2 
LM38588-2.5 
LM2935TOSB 
HD63BU0P 
ADG67IP 
DAC1218LCD 
SL952 
SS132R521R-6CH 
TL592P 
AD670JP 
MC1596L 
LT1070CT 
HA3-5033-5 
LT1016CN8 
INALLOKP 
SL30226 (SELECTED LT1008CN8) 
MAR-%3 
TL592D 
DAC1266LCI 
LM6364N 
mcyhoyo 
SW-202GP 
LM339AD 
MC34071D 
LTC1062CN8 
LT1021DCN8-5 
DGPSO8ADJ 
MC33129P 
MC1L4066BD 
MC79LOS5ACD 
LM385D-2.5 
UATBS4LOPC 
MFSCN 
LT1005CK 
LTLOLOCT 
ICL7663ACPA 
DACTO2KP 

LF 4OOCcH 
MUX28ET 
AD2712LN 
INALOSKP 
MC1377FN 
MCALO82P 
PNATSO9N 
BTLO6KC30 
LM6361M 
LM6361N 
PCM53dP-I 
AD565AIQ 
MchOuLD 
LT1028ACN8 
UTO-1502 
UTO-1824 
LM6321N 


HP P/N 


1826-1809 

1826-1810 

1826-1811 

1826-1812 

1826-1813 

1826-1814 

1826-1815 

1826-1816 

1826-1817 

1826-1818 

1826-1821 

1826-1822 

1826-1823 

1826-1824 

1826-1825 

1826-1826 

1826-182T 

1826-1828 

1826-1829 

1826-1830 

1826-1831 

1826-1832 
1826-1834 
1826-1835 
1826-1836 
1826-1837 
1826-1838 
1826-1839 
1826-18h0 
21826-1841 
1826-183 
1826-1844 
1826-1845 
1826-1847 
1826-1848 
1826-1850 
1826-1851 
1826-1852 
1826-1853 
1826-1857 
1826-1858 
1826-1859 
1826-1861 
1826-1862 
1826-1863 
1826-1864 
1826-1865 
1826-1866 
1826-1867 
1826-1868 
1826-1869 
1826-1870 
1826-1871 
1826-1872 
1826-1874 
1826-1875 
1826-1876 
1826-1877 
1826-1878 
1826-1879 
1826-1880 
1826-1881 
1826-1882 
1826-1883 
1826-1884 
1826-1886 
1826-1887 
1826-1888 
1826-1889 
1826-1890 
1826-1891 
1826-1893 
1826-1894 
1826-1895 
1926-1896 
1826-1897 
1826-1898 
1826-1899 
1826-1900 
1826-1901 
1826-1902 
1826-1903 
1826-190 
1826-1905 
1826-1906 
1826-1907 
1826-1908 
1826-1909 
1826-1911 
1826-1912 
1826-1913 
1826-1914 
1826-1915 
1826-1916 
1826-1917 
1826-1918 
1826-1919 
1826-1920 
1826-1922 
1826-1923 
1826-1924 
1826-1925 
1626-1926 
1826-192T 
1826-1928 
1826-1929 
1826-1931 
1826-1932 
1826-1933 
1826-1934 
1826-1935 
1826-1937 
1826-1938 
1826-1939 
1826-1940 
1826-1941 
1826-1942 
1826-1943 
1826-1944 
1826-1945 


Mtr. 


03406 
01698 
01698 
00046 
03406 
02037 
02883 
03406 
11777 
03285 
03406 
06338 
12521 
02883 
03406 
03406 
02180 
05436 
01698 
01698 
03291 
o00k6 
02883 
02883 
02883 
10858 
10858 
10858 
10858 
03406 
02037 
02180 
10858 
10858 
02037 
03285 
03285 
03285 
01590 
03406 
12186 
1LTTT 
0203T 
02037 
10881 
03285 
03285 
06916 
02037 
08608 


03285 


02037 
00039 
03406 
01698 
02037 
02037 
02180 
03285 
03285 
03285 
63406 
02180 
03285 
03285 
10881 
10881 
03285 
03291 
02180 
02763 
02910 
06338 
10858 
10858 
01698 
o4550 
03285 
02883 
05917 
03285 
03285 
03285 
02037 
02037 
02910 
06121 
02037 
10858 
02037 
02910 
03285 
03285 
02763 
03285 
02180 
01698 
02920 
06338 
01698 
03174 
05436 
11302 
10858 
03780 
03793 
02910 
00046 
03285 
03285 
03285 
02763 
02237 
03799 
03285 
03406 
03406 
02180 
03291 
02910 


Desc. 


LM13700N 
TLOTID 
TLOT2ACD 
UC37067 
LM358M 
MC34129D (SELECTED) 
pa528cu 
LM35D2 
EL2018CN 
ADT240JN 
LMCT7660IN 
L296HT 
E915~-5.015cT 
payi1pg 
LM833M 
LM317LM 
PM-T545HP 
PCM56P 
TL77O9ACP 
TLUQTAC 
MSA-0910 
UC3637I 
S17660cI 
DG201ADY 
DGSOBADY 
LT1013Ds8 
LT1021DCS8-5 
LT105588 
LT1029ACZ 
LM337LM 


LT1057CN8 
LT10210CH-5 
MC1403D 
AD670IN 
ADK2022KN 
ADT11CQ 
SL6440C 
LM6361N SELECTED 
DS51259N 
EL2039CN 
NC14053BCD 
TLOT2CD 
TLO62ACFP 
AD7524KP 
AD7548KP 
CXA1096M 
NC33079D 
§S1104.6.1 
ADT5375N 
MC7BLosaAC 
UPD5555¢ 
LP2951ACM 
TL592BD8 
MC12040FN 
MC145106P 
PM7545HPC 
AD712IN 
AD7113N 
ADS69IN 
LM2930T-8.0 
OP-400GP 
AD7MAIN 
AD96687BQ 
TEAZ0184 
TEAZO3TA 
ADT2U5IN 
MSA-0520 
PM-T543EQ 
TSC5O0ACPE 
NE556D 
L718 
LT1001ACN8 
LT1001CN8 
TLT705ACD 
ICL7621BCPA 
ADTSUTIP 
DGP201ADJ 
PBL3717 
ADT82UKN 
ADT5T5IP 
AD558JP 
MC1648FN 
MC12040FN 
NE5205EC 
MAGS 
Mc340T7uD 
LF398S8 
MC34072D TAPE & REEL 
NE602N 
AD7538IN 
AD711EN 
TSC9O13ACPA 
AD7534KN 
OP-200FZ 
TLC274BCN 
NE5204N 
Lh812cV 
TLO7XBCN 
SW-219 
OPA2TU 
ICL7T663ACSA 
LT1012858 
RGB Dac 3405SW 
SG3543N 
NE602D 
UC37T1L TAQ 
AD7S47EN 
AD7624EN 
AD7538EN 
TSCOLMACPD 
UA79MOSAHC 
HA2-5160-5 
ADSUTIN 
LF13333M 
LM1881N 
OP-471FY 
MSA-0735 
NE5212N 


HP P/N 


1826-1946 
1826-1947 
1826-19h8 
1826-1949 
1826-1950 
1826-1951 
1826-1952 
1826-1953 
1826-1954 
1826-1958 
1826-1960 
1826-1962 
1826-1963 
1826-1964 
1826-1965 
1826-1966 
1826-1967 
1826-1968 
1826-1969 
1826-1970 
1826-1971 
1826-1973 
1826-1974 
1826-1975 
1826-1976 
1826-1977 
1826-1978 
1826-1979 
1826-1980 
1826-1981 
1826-1982 
1826-198 
1826-1985 
1826-1986 
1826-1987 
1826-1988 
1826-1989 
1826-1990 
1826-1991 
1826-1992 
1826-1993 
1826-1994 
1826-1995 
1826-1997 
1826-1998 
1826-2001 
1826-2002 
1826-2005 
1826-2006 
1826-2007 
1826-2008 
1826-2009 
1826-2010 
1826-2011 
1826-2012 
1826-2013 
1826-2016 
1826-2017 
1826-2018 
1826-2020 
1826-2021 
1826-2022 
1826-2023 
1826-202h 
1826-2025 
1826-2026 
1826-2027 
1826-2028 
1826-2029 
1826-2030 
1826-2031 
1826-2033 
1826-2034 
1826-2035 
1826-2036 
1826-2037 
1826-2038 
1826-2039 
1826-202 
1826-2043 
1826-2044 
1826-2045 
1826-20h6 
1826-207 
1826-20L8 
1826-2049 
1826-2050 
1826-2051 
1826-2052 
1826-2053 
1826-2054 
1826-2055 
1826-2056 
1826-2057 
1826-2058 
1826-2059 
1826-2060 
1826-2061 
1826-2062 
1826-2063 
1826-2064 
1826-2065 
1826-2067 
1826-2068 
1826-2069 
1826-2070 
1826-2071 
1826-2072 
1826-2073 
1826-2074 
1826-2075 
1826-2076 
1826-2077 
1826-2078 
1826-2079 
1826-2080 
1826-2081 
1826-2082 
1826-2083 
1826-2084 


Mfr. 


02037 
02037 
03285 
10858 
20858 
05436 
02883 
03291 
03291 
02037 
02180 
10858 
03406 
03406 
05436 
03291 
03291 
03406 
03285 
03285 
1271T 
02037 
03285 
02180 
0203T 
03291 
03235 
10858 
10858 
03285 
10858 
03285 
02883 
02037 
03285 
02883 
03285 
03406 
03285 
02180 
02037 
02883 
10858 
02180 
03799 
05436 
02180 
03406 
03406 
02883 
05436 
02180 
03406 
11604 
08608 
08608 
02180 
02180 
01698 
02910 
03406 
11899 
01590 
10858 
10858 
02883 
02910 
02180 
02037 
11302 
02910 
03406 
05542 
02910 
02910 
03285 
03406 
03285 
10858 
o4o7s 
03406 
03799 
01698 
10858 
01698 
05436 
05436 
03406 
03799 
03406 
03799 
12881 
O00L6 
10858 
O4SO7T 
02739 
02739 
02739 
02739 
03406 
11302 
02037 
12882 
12186 
03285 
03285 
03285 
10858 
10858 
03285 
o0o0ksé 
10858 
04550 
02037 
12186 
03406 
11604 
OT221 
02037 
03285 


Desc. 


Mc1hOOP 
MWA0211,L 
AD7672KP05 
LT1084CP 
LT1016cs8 
PCM78P 
DGh12DY 
MSA-0335 
MSA-0835 
UC3B42AN 
OP-200EZ 
LT1033CT 
LM386H-1 
LMC660CM © 
INA110KU 
MSA-0285 
MSA-0685 
LP2951ACN 
AD7TOBAQ 
AD8H8IN 
USH5008-AI-K28 
MC34H064P-5 
ADT672KNO5 
OP-470EY 
wc340048P 
MSA-0770 
ADT582KN 
LT100988 
LM2342-3 
AD569AD 
LT1038cK 
AD7828KN 
DG411DY 
MWAO304 
AD585JP 
DG212DY 
AD7542 AJP 
LFS LLCN 
AD7113R 
OP-200GP 
MCT906CT 
SI9102DN 
LT1O72HVCT 
OP-290GP 
HI3-524-5 
INALOSAM 
OP-h2rJ 
LF356N 
LM125H 
DG413DI 
OPAMOKAG 
oPp-470rY 
LM611CN (SELECTED) 
CLCLOOAIP 
SSI 32R104CM-CL 
SST32R104¢-cL 
OP-77cS 

DAC -8043EZ 
TLC27MZACD 
SG3524D 
LM188im 
RP5C15 
SL560C/DP 
LT1057ACN8 
LTLO83CK 
DGH17DJ 
THHCTYLOLEAN 
AMP-O5FE 
UC3843aN 
MAX8212CPA 
TYBCHOUGAD 
LM2940CT-12 
HCMP96850 
TDA1541AN 
TDAL542N 
ADG211AKR 
LM2940CT-15 
AD96685BH 
LT1070HVCT 
L200c¥ 
ADCOBONLCWM 
DG183BK 
NEQ52AN 
LT1085crT 
TLUQLCD 
OPA541BM 
OPANYSAP 
LM139AJ 
HA3-5104-5 
LM235AH 
HI1-201HS-5 
CS5101-KL10 
uc38hbhN 
LTC1090ACN 
TDC1LOLANTCe 
MAR-2 
MAR-& 
MAR-6 
MAR-4 
LML2CLK 
MAX693CWE 
MC3L085P 
905S5H 
DS1287 
ADTOTER 
AD587IQ 
AD652J3P 
LTLOTICT 
LT1O5hes8 
ADS87IN 
UC3825N 
LT1036CT 
ICL7665SACPA 
MC14U58D 
DS1287Aa 
LF13508N 
CLcyOuAIP 
HV2116PI 
MC34081aD 
AD7626KP 


HP P/N 


1826-2087 
1826-2089 
1826-2092 
1826-2093 
1826-2094 
2826-2095 
1826-2096 
1826-2097 
1826-2098 
1826-2099 
1826-2100 
1826-2102 
1826-2103 
1826-2104 
1826-2105 
1826-2106 
1826-2107 
1826-2108 
1826-2109 
1826-2110 
1826-2111 
1826-2112 
1826-2113 
1826-2114 
1826-2115 
1826-2116 
1826-2117 
1826-2118 
1826-2119 
1826-2120 
1826-2121 
1826-2122 
1826-2123 
1826-2124 
1826-2125 
1826-2128 
1826-2129 
1826-2131 
1826-2132 
1826-2133 
1826-2134 
1826-2135 
1826-2136 
1826-2137 
21826-2141 
1826-2142 
1826-214) 
1826-2145 
1826-2146 
1826-2147 
1826-2148 
1826-2149 
1826-2150 
1826-2151 
1826-2152 
1826-2153 
1826-2154 
1826-2155 
1826-2156 
1826-2158 
1826-2159 
1826-2160 
1826-2161 
1826-2162 
1826-2163 
1826-2164 
1826-2165 
1826-2166 
1826-2167 
1826-2168 
1826-2169 
1826-2170 
1826-2171 
1826-2172 
1826-2173 
1926-2174 
1826-2175 
1826-2176 
1826-2177 
1826-2178 
1826-2179 
1826-2180 
1826-2181 
1826-2182 
1826-2183 
1826-2184 
1826-2185 
1826-2186 
1826-2187 
1826-2188 
1826-2189 
1826-2190 
1826-2191 
1826-2193 
1826-2194 
1826-2195 
1826-2196 
1826-2198 
1826-2199 
1826-2200 
1826-2201 
1826-2202 
1826-2203 
1826-2204 
1826-2205 
1826-2206 
1826-2207 
1826-2208 
1826-2209 
1926-2210 
1826-2211 
1826-2212 
1826-2213 
1826-221) 
1826-2215 
1826-2218 
1826-2219 
1826-2221 
1826-2220 
1826-2224 


Mfr. 


02037 
02180 
05436 
03285 
05436 
02883 
04200 
11604 
01698 
02883 
03406 
02037 
02037 
11302 
02037 
11302 
06352 
12253 
03285 
02910 
02037 
03285 
02037 
10858 
03406 
02037 
41604 
03285 
02883 
02686 
10572 
03285 
02180 
02037 
01590 
02883 
02037 
02180 
05436 
03291 
10858 
02910 
01698 
03285 
03291 
02883 
02180 
02883 
02180 
02883 
02910 
02883 
02037 
03406 
03406 
03285 
03285 
03406 
03406 
02180 
03285 
03285 
00350 
02037 
03285 
01698 
03285 
03285 
02883 
03291 
03285 
03406 
02037 
03285 
00039 
03285 
01542 
03285 
03285 
03291 
02883 
12461 
o4078 
02180 
02180 
03285 
11825 
00039 
03285 
10858 
06121 
02180 
02883 
10858 
05436 
03285 
11302 
01698 
03285 
02883 
02037 
02037 
03285 
03291 
02883 
03285 
02910 
03285 
03285 
03406 
02037 
11302 
10858 
03285 
03285 
02037 
03406 
11604 
11604 
03291 


Desc. 


MC3U063P1 
OP~270EZ 
OPAG620KP 
AD770JD 
INA117P 
DG419DI 
ULN-37512 
CLCOXOLAJP 
TLC279CN 
DGS35DI 
LM6325N 
LM208AN 
MC10E1651 
MAX630CSA 
CA3054D 
MAZ659hCPA 
CXA-M10M 
MC100R/M246B 
AD7537JP 
TDA3566N 
MC1U95D 
ADSHNAN 
MC144110P 
LTLOOILCSB 
LM308AM 
MC34182D 
CLC501AJP 
AD539KN 
DG221DY 
WJ-PA10-1 
X9103P 
AD7B46KN 
ADC-912HP 
MC34184D 
SPOGS7MP 
DGhOaDJ 
MC79MOSCT 
OP-h70GP 
OPA621KP 
MSA-1105 
LT1086CT 
PCF5873PN 
TLO7UBCD 
AD8HSJN 
INA-03170 
pashopg 
OP-37GS 
DGh13DY 
OP-T7GS8 
DG4OBDY 
NE572D 
DGkLUDY 
LM211D 
DS8911VC 
LM1965N 
ADTSUSAKP 
AD784L8IP 
LM79L15ACM 
LM78L15ACM 
DAC-8222HP 
ADS26JN 
ADG5 29AKN 
XR~-8038CP 
MC10321P 
ADT870KN 
TL3103CLU 
AD5S87IR 
ADG221KN 
DGLOODY 
MSA- 0486 
AD713KN 
CD4051BCM 
MC33284D 
ADS86UR 
UPG110B 
AD588aD 
HPMA-0386T15 
AD712dR 
AD7130N 
MSA-0186 
DGLO3DI 
BTLOQKC 
Lh970 
DAC-8143FP 
OP-1L77GP 
ADZ2H6I¥ 
AD204KY 
UPC1LU73HA 
AD7545LN 
LT1086-5¢cT 
TCACKESA 
OP-270FZ 
DGLAIDI 
LT1O54CN8 
OPA5125M 
ADQ300KP (SELECTED) 
AD5S66AIN 
TL7770-SCDW 
ADB47IR 
SI91L10D7 
MC79L22ACD 
MCT8L12ACD 
AD96687BP (SELECTED) 
MSA-0686 
SD5400CY 
ADQO12AN 
TDATD52PN 
ADT90IN 
AD202TY¥ 
LM6365N 
MC1350D 
MAX8211CPA-2 
LT1072CN8 
ADS&6KR 
ADSUQKH 
LF412CcD 
LM2941cT 
CLC110AJP 
CLCh10 
IFD-50010 


HP P/N 


1826-2225 
1826-2226 
1826-2227 
1826-2226 
1826-2229 
1826-2230 
1826-2231 
1826-2232 
1826-2233 
1826-2234 
1826-2235 
wl 826-2236 
1826-2237 
1826-2238 
1826-2239 
1826-2240 
1826-2241 
1826-2242 
1826-2243 
1826-22b4 
1826-2245 
1826-226 
1826-227 
1826-228 
1826-2249 
1826-2251 
1826-2252 
1826-2253 
1826-2254 
1826-2255 
1826-2256 
1826-2258 
1426-2259 
1826-2260 
1826-2261 
1826-2262 
1926-2264 
1826-2264 
1826-2265 
1826-4236 
1826-4237 
1826-4238 
1826-6501 
1826-6502 
1826-6503 
1826-6504 
1826-65h9 
1992-0908 
1902-0928 
1902-1332 


Mfr. 


03291 
03291 
11604 
05436 
03285 
02180 
05436 
03406 
03406 
04078 
11561 
02910 
03285 
01698 
03285 
01590 
03285 
06353 
02037 
03285 
03406 
03285 
10858 
03406 
03406 
03285 
02180 
03285 
03285 
10858 
11302 
03285 
O3406 
11302 
C3406 
06344 
10858 
02037 
03285 
11668 
11668 
11668 
03285 
00046 
03406 
01698 
03285 
03406 
0306 
03406 


Desc. 


IAM-82018 
MSA-0286 
CLC231AI 
DAC811JU 
ADG6687BP 
OP-400Gs 
3652MG 
LM62.4CWM 
ADCO83i.CCWM 
L14QV 
2SP5U9 
7UHCT7O4GAD 
ADGSO9AKN 
TL7712ACP 
AD7542KN 
SP1648MP 
ADB4U3KN 
12N20DL2 
MC1377DW 
ADQ618IN 
LM35D2 OPT. J61Z 
AD7878IN 
LT1055ACH 
LM3524DM 
LFM60CIWM-50 
CLX900631-200 
OP-2T0GP 
ADS LEAN 
AD6L8IN 
LTc1064-heon 
MAX666CPA 
ADS LEIN 
LMT9MGCP SELECTED 
MAX637ACPA 
LM35DM 
MB86022PF 
LT1O74CT 
MC3HO6LD-5 
AD5$95CQ 
R5312 

R5313 

10464 
ADS702BW 
UC3730N 
UATiINTC 
TL77O05BCP 
ADGSO7AKN 
LM399H 
LM329 
LM329D (SEL) 


Desc. 


100101DC 
100101FC 
100102DC 
100102FC 
100107D¢ 
100107FC 
100112D¢ 
100112FC 
100114Dc 
100117DC 
100118DpCc 
100122DC 
100124DC 
100125D¢c 
100131Dc 
100131FC 
100136Dc 
100136FC 
100141DC 
100144 FC 
100151D¢ 
100151FC 
100155Dc 
200158Dc 
100160Dc 
100163DC 
100164D¢e 
LOO164UFC 
100165D¢C. 
100166pc 
100170Dc. 
100171D¢C 
100179DC 
100180D¢c 
100181DC 
100182Dc 
100183Dc 
10188N 
10464 
106A 
10938P 
10939P 


10E422L-51¢ 


1141LF 
1141LG 
118A 
1iCO1FC 
11co5p¢c 
11¢70Dc 
11¢90D¢ 
11¢91D¢ 
12N20DL2 
1801DC 
1818-3022 
1AAT-6002 
1AD5-6101 
1AD5-6201 
LAF9-6101 
1pc4-o004 
1DCh-0901 
1DCch-0902 
1DC&-0903 
1DC4-0903 
1DE2-0102 
2051 
2102L-2PC 
21L02FPC 
229CG 
2532B 
2533V 


27C011-20V10 


28C64-25 
29631 ADC 
2D1021 
2D1025 
2D917 
2E12R9 
2SP5U9 
2VPSUd 
3112/12¢ 
3341DC 
33ucI 
3528AM 
3528BM 
35392CP 
3627AM 
3652MG 
3816PC 
LOO8BPC 
40098PC 
40163BPC 
4o27BDC 
LohoBpc 
4iohPpc 
4512BPC 
4702BDC 
4T725BPC 
4IX19A555 
508h-0128 
51¢66-25 
5D12.075 
5D15.060 
585.600 
606HM 
613882 
630AG 
630AT 
6340-17 
6350817 
63S2B1ANL 
638281) 


635881ANS STD 


65613 
6605L-1 
67401N 
6783760 
TO2HC 
TO9HC 
7iOHC 
710HM 


Mfr. 


02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
11668 
03285 
08810 
08810 
11345 
11320 
11967 
03285 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
06353 
02237 
10443 
08323 
08323 
08323 
08323 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
03947 
02237 
02237 
11320 
02910 
02910 
03811 
13053 
02290 
05436 
05436 
05436 
11561 
11561 
11561 
05436 
02237 
02763 
05436 
05436 
08831 
05436 
05436 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01973 
01876 
03811 
11688 
11688 
11688 
11967 
055h2 
11967 
11320 
olage 
olog2 
ohog2 
oko92 
oLo92 
okog2 
02037 
ok092 
oLo92 
02237 
02237 
02237 
02237 


HP P/N 


1820-2611 
1820-2390 
1820-2614 
1820-2391 
1820-2898 
1820-2392 
1820-2878 
1820-2393 
1820-2515 
1820-3062 
1820-3063 
1820-2509 
1820-3064 
1820-3065 
1820-2767 
1820-2394 
1820-2510 
1820-2395 
1820-3066 
1820-2396 
1820-2877 
1820-2397 
1820-3067 
1820-3068 
1820-3069 
1820-2511 
1820-2512 
1820-2408 
1820-268 
1820-2768 
1820-3070 
1820-3071 
1820-2513 
1820-3072 
1820-2514 
1820-3073 
1820-3074 
1820-2522 
1826-4238 
1820-0218 
1820-3916 
1820-3917 
1816-1727 
1820-6787 
1820-6788 
1820-0470 
1820-2407 
1820-2140 
1820-1834 
1820-1780 
1820-2404 
1826-22h2 
1820-0868 
1818-3022 
1820-2146 
1820-3139 
1820-3140 
1820-2994 
1820-0758 
1820-0755 
1820-0756 
1820-0757 
1820-0759 
1820-0760 
1818-0566 
1820-1078 
1818-0757 
1620-4454 
1820-1220 
1820-1668 
1818-4780 
1818-4870 
1816-1451 
1813-0450 
1813-0511 
1813-0098 
1826-1740 
1826-2235 
1826-1603 
1813-0016 
1818-0093 
1820-1129 
1826-0767 
1826-1134 
1818-1335 
1826-1434 
1826-2231 
1820-2154 
1820-2265 
1820-1484 
1820-2125 
1820-1813 
1820-226) 
1820-2032 
1820-1586 
1820-1854 
1818-1012 
1820-0001 
1820-0754 
1818-3901 
1813-0491 
1813-0489 
1813-0490 
1813-0496 
1826-1270 
1813-0495 
1813-0606 
1816-0439 
1816-0016 
1816-1709 
1816-1371 
1816-1710 
1816-0640 
1818-0108 
1820-4500 
1820-2521 
1820-0051 
1820-0058 
1820-0321 
1826-0114 


Desc. 


7110-1 
7162 
T23BE 
723HC 
725HC 


73K222L-128H 


73M63522CP 
7400DC 
7403DC 
ThouDC 
7uOaDC 
7411PCc 
74123N 
7417D 
7h1DC 
741M 
Tu20Dc 
Tu27DC 
TuePC 
T47uDC 
TUT6DC 
TUTDC 
TUACOOPC 
7uacoosc 
TYHACO2PC 
7TkACOZSC 
THACOMPC 
Tuacohse 
74ACOBPC 
T4ACOSSC 
TUACLOSSC 
T4HAC1LOPC 
THACLOSC 
74AC11000N 
ThACILPC 
7hac1348Pc 
74AC1388¢ 
T4HAC139SC 
Thaciusc 
THACI51PC 
7T4AC1LS7PC 
74AC1578C 
THAC1L58PC 
74UAC161PC 
74AC1618C 
74AC163SC 
TLACLE9SC 
THACLTUPC 
THAC1LT5SC 
T4AC191PC 
T4AC191SC 
TUAC2OPC 
TYAC2LOPC 
THACZ2uOSC 
ThAC2uIPC 
THACZLYPC 
Thacehlsc 
7ThACZu5SC 
7uac2518¢ 
TuaCc2z51SC 
THAC2538C 
74ac257SC 
THAC2ZT3PC 
THAC2738C 
Tuaczggsc 
7UAC32PC 
ThHAC325C 
74AC373PC 
7THAC3735C 
THAC374PC 
TUAC374USC 
TuAC520SC 
TyAC5uISC 
TUACSTHSC 
TYACBYESPC 
TUACTUPC 
7ThacThse 
THACB2Z1SPC 
TuACBEPC 
TuaCBESC 
T4ACTOOPC 
TUACTOOSC 
T4ACTOLSC 
THACTOBPC 
THACTOSSC 
THACTIOOPC 
TYACTLOOSC 


THACT11008N 
THACT11112N 
7hACT11244uDW 
T4ACTI1245DW 
TUACT11245N 
TUACT11257N 


T4ACT112PC 


THACT11373DW 


THACT138PC 
TUACT138S8C 
TUACT139PC 
TYACT139SC 
THACT151PC 
THACT1515¢ 
THACT153PC 
T4ACT157PC 
THACTI63PC 
THACT164SC 
ThACTIG64uPC 
THACT175PC 
TYACTLT58C 
TuACT2h0PC 
7hacT2h0sc 
THACT2uK PC 
7TuacT2hhusc 
THACTZU5PC 
ThacTehsosc 
TUACT25 3PC 
ThACT257sC 
TYACT273PC 
THACT32PC 

ThACT32SC 

TUACT374PC 


Mfr. 


03811 
02838 
02763 
02237 
02237 
08608 
08608 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
03406 
03406 
o3ho06 
02237 
02237 
02237 
02237 
03406 
03406 
02237 
02237 
03406 
02237 
03406 
02237 
02237 
03406 
02237 
03406 
02237 
02237 
03406 
03406 
03406 
03406 
02237 
03406 
03406 
02237 
02237 
02237 
03406 
02237 
03406 
0306 
02237 
03406 
0223T 
02237 
02237 
02237 
03406 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
02910 
01698 
01698 
02910 
02910 
03406 
01698 
02237 
0?23T 
02237 
02237 
02237 
03406 
02237 
03406 
02237 
63406 
03406 
02237 
03406 
03406 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03406 
03406 
02237 
02237 


HP P/N 


1820-2807 
1813-0133 
1826-0177 
1820-0196 
1826-0009 
1820-6329 
1826-1392 
1820-0856 
1820-0864 
1820-0894 
1820-0870 
1820-1066 
1820-1585 
1820-6733 
1826-0070 
1826-0011 
1820-0857 
1820-1787 
1826-0164 
1820-0859 
1820-0858 
1826-0100 
1820-5423 
1820-5945 
1820-5651 
1820-6988 
1820-5058 
1820-5950 
1820-5654 
1820-5951 
1820-5953 
1820-5653 
1820-5952 
1820-7354 
1820-5652 
1820-5978 
1820-5934 
1820-7245 
1820-7244 
1820-64h9 
1820-5560 
1820-5376 
1820-5650 
1820-6072 
1820-7246 
1820-7218 
1820-5935 
1820-6073 
1820-6561 
1820-6310 
1820-7247 
1820-6255 
1820-5839 
1820-7248 
1820-5561 
1820-6741 
1820-62h2 
1820-6066 
1820-7216 
1820-72h9 
1820-7250 
1820-7251 
1826-56h9 
1820-7252 
1820-6945 
1820-5655 
1820-5936 
1820-5068 
1820-6846 
1820-6029 
1820-6549 
1820-6845 
1820-6134 
1820-7253 
1820-6274 
1820-5067 
1820-5937 
1820-6275 
1820-6408 
1820-6391 
1820-5869 
1820-5938 
1820-5939 
1820-6131 
1820-5940 
1820-6191 
1820-6133 
1820-6991 
1820-6982 
1820-6620 
1820-7281 
1820-6983 
1820-6984 
1820-6938 
1820-7282 
1820-5868 
1820-5941 
1820-6192 
1820-6195 
1820-6193 
1820-6725 
1820-5705 
1820-7331 
1820-6194 
1820-7269 
1820-6970 
1820-5702 
1820-7287 
1820-6936 
1820-7254 
1820-5706 
1820-6156 
1820-5701 
1820-59h2 
1820-5853 
1820-5943 
1820-6937 
1820-6934 
1820-5944 
1820-4738 


Desc. 


THACT3TTPC 
TuacT5h1sc 
THACTS73PC 
THACTS738C 
THACT574SC 
TUACTE4GPC 
TuACT7LPC 

TUACT74USC 


TYACTB23SPC 
TLACTQ245Sc 
TUALS2232ANT 


TuF Bop 
TLFOOPC 
TUFO2D 
TUF O2PC 
TUFOUPC 
TuFOuSC 
THFOTN 
TuFOBD 
TYFOaPc 
TUF109D 
T4F109PC 
74F10D 
TUF1OPC 
T4uF112D 
THF112PC 
TuFi13D 
ThR1i1upc 
7UF11D 
TUF11PC 
7uF1240D 
7UF1240N 
TUFi243D 
7hF1244uD 
7uF12uuN 
TuFI2ZY5D 
TUFL2USN 
TUF125D 
TUFI25N 
THF126D 
TUF126N 
TUF132D 


T4F132N SELECTED 


TUFi33N 
ThF138D 
THFLIS8PC 
TUF139D 
T4F139PC 
T4uF143N 
TuF1Lhapc 
TUFL4D 
TUF LUN 
74F1514D 
T4UF151D 
T4UF151Pc 
T4F153D 
THF153PC 
TOFASUN 
7UF157AD 
7UF157PC 
TYF1S8AD 
TUF1LS8PC 
TUFI60APC 
TUF160ASC 
TUFL61AD 
TUFI61APC 
TUF162AN 
7UF163AD 
THF163APC 
TUF164D 
TUF164PC 
TUF1L66N 
T4F168N 
TuF168SC 
T4F169PC 
T4F169SC 
T4F173D 
TUF1T3N 
T4UF174uD 
TUF LTYPC 
74UF175D 
TUFIT5PC 
TUFLT62A 
T4F1762N 
74UF180hD 
THF1805D 
TuF181PC 
74uF182PC 
TuF14E94N 
TUF1895N 
TUF1BO6N 
74UF1897N 
TuF189PC 
TUF190D 
TUF19Q0PC 
7UF191D 
T4UF191N 
TOF191PC 
TUF193D 
THF193PC 
T4F194D 
TUFI94NPC 
TUFLO5N 
TuUF2Z0PC 
THF 20SC 
TUF 219 
TF 20D 
TUF 2horc 
TUF241D 
TuF Zui PC 
TUF 243PC 
TuF2uup 
TUF 2b4Pc 
TUF2U5Pc 
TuF 2h5sc 
TUFZ51 APC 
TUF251D 
THF253PC 
TF 2538¢C 
THF 257AD 


02237 
02237 
03406 
03406 
02237 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
02910 
0223T 
02910 
02237 
02237 
0223T 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
029106 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
0223T 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
02237 
03406 
02910 
02237 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
03406 
0223T 
03406 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02237 
62910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
03406 
0223T 
02910 
02237 
02910 
C223T 
02237 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
02237 
03406 
02910 


HP P/N 


1820-5867 
1820-5946 
1820-7699 
1820-6383 
1820-5947 
1820-6929 
1820-6935 
1820-6473 
1820-6525 
1820-7616 
1820-7294 
1820-4377 
1820-2684 
1820-687 
1820-2685 
1820-2506 
1820-5870 
1820-6932 
1820-4364 
1820-2686 
1820-5041 
1820-2693 
1820-4373 
1820-2687 
1820-5567 
1820-2694 
1820-7220 
1820-4343 
1820-59h8 
1820-2688 
1820-5333 
1820-6060 
1820-5793 
1820-6000 
1820-5715 
1820-5764 
1820-5852 
1820-5053 
1820-4777 
1820-6618 
1820-779 
1820-6157 
1820-4164 
1820-6518 
1820-5130 
1820-2861 
1820-6309 
1820-3220 
1820-6905 
1820-3963 
1820-5566 
1820-163 
1820-6523 
1820-5052 
1820-2936 
1820-5677 
1820-2769 
1820-5860 
1820-5o0h2 
1820-2654 
1820-5811 
1820-2695 
1820-3645 
1820-7241 
1820-6206 
1820-3090 
1820-6229 
1820-6158 
1820-3348 
1820-5977 
1820-3649 
1820-5375 
1820-5626 
1820-72h2 
1820-3135 
1820-7243 
1820-7270 
1820-6947 
1820-5796 
1820-3280 
1820-5043 
1820-2696 
18920-7228 
1820-6944 
1820-6992 
1820-6993 
1820-3221 
1820-2955 
1820-6918 
1820-6919 
1820-6920 
1820-6940 
1816-1563 
1820-6246 
1820-3222 
21820-6450 
1820-6160 
1820-2760 
1820-7290 
1820-4310 
1820-6436 
1820-2697 
1820-3983 
1820-2689 
1820-6999 
1816-1592 
1820-4860 
1820-2698 
1820-6609 
1820-2699 
1820-3223 
1820-5218 
1820-2795 
1820-3224 
1820-5679 
1820-3225 
1820-6141 
1820-3226 
1820-7309 
1826-5377 


Desc. 


ThF257PC 
THF 258aD 
THF 258APC 
TUF259N 
74UF 260D 
TUF 260N 
TUF 269D 
74F 269N 
T4F 273D 
TUE 273N 
THF 27D 
THF 27N 
TAF 280BD 
74uF 280BN 
TUF 280PC 
THF 283PC 
T4F 283SC 
ThF 298D 
ThF 298N 
TF 299D 
TUF 299PC 
TUF 30240N 
TF 302U0N 
T4F3037N 
TUF 3038N 
74uF 30D 
TUF 30N 
TUF 32D 
TUP32PC 
TUF350PC 
TUF 352PC 
TUF353PC 
TUF 365N 
TUF367N 
T4F373D 
THF 373PC 
THF 37UD 
TUF ITEC 
T4F377D 
TUF 377N 
THF 378D 
TUF 376PC 
TUF 379PC 
TUF37D 
TUF 37TN 
T4uF 381PC 
TUF 382D 
TUF 382PCc 
TUF 384PC 
TUF385N 
TuF38D 
T4F38N 
TUF 393N 
T4F395D 
TUF IAQOPC 
TUFIA99SC 
74F403DC 
74F YON 
74uF410N 
74F50109D 
7T4F50728D 
T4F5O74D 
THF SO74N 
THFS1D 
7UFS1N 
74FS21D 
7UF521PC 
TUF524PC 
7oF525Dc 
THF 533PC 
T4UF53hD 
TLFS3hPC 
T4F537PC 
7uF538D 
7uF538PC 
TUF539D 
TUF539PC 
TUF540PC 
ThE541D 
THE543D 
TUFSU3SPC 
TUFShuD 
TUF550DC 
TUF568N 
TUFS69PC 
TYF573D 
T4UF573PC 
TaF574D 
TUES 74N 
7T4F579D 
TUFS79N 
TUF583PC 
7T4uF64ON 
TUF ELON 
THF64N6D 
THFELEN 
TUFELIN 
T4F6UD 
TUFGUPC 
T4F657D 
TUFE5 TN 
THF670D 
TUF67ON 
TUF673APC 
TUF676SDC 
74UF711N 
THF 723N 
TUF T25N 
TUF 7UD 
TuFT4PC 
TUF 756N 
TUF757D 
TUF 760N 
T4UF779D 
TUF 786D 
TUF 786N 
TUPBOUN 
T4FBOSD 
TUFSOSN 
74F821D 


Mir. 


02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02910 
02910 
02237 
02910 
02237 
03406 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
03406 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
02237 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
03406 
02910 
02910 
02237 
02910 
03406 
02910 
02237 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
0223T 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 


HPP N 

1820-3227 
1820-5873 
1820-2763 
1820-5986 
1820-6322 
1820-5136 
1820-5051 
1820-4125 
1820-5050 
1820-4235 
1820-5763 
1820-4492 
1820-5791 
1820-6031 
1820-3234 
1820-3133 
1820-5683 
1820-6323 
1820-5686 
1820-6722 
1820-3216 
1820-6941 
1820-6942 


1820-5237. 


1820-7353 
1820-5800 
1820-4551 
1820-4998 
1820-2690 
1820-3228 
1820-3728 
1820-3229 
1820-4847 
1820-4183 
1820-5219 
1820-2700 
1820-4357 
1820-2701 
1820-5762 
1820-4342 
1820-7221 
1820-3863 
1820-3230 
1820-5576 
1820-4439 
1820-3231 
1820-6117 
1820-3279 
1820-6686 
1820-6443 
1820-4861 
1820-057 
1820-5987 
1820-5436 
1820-3278 
1820-7362 
1820-5080 
1820-5212 
1820-6507 
1820-6861 
1820-7641 
1820-6766 
1820-6951 
1820-5565 
1820-4778 
1820-5979 
1820-2887 
1820-900 
1820-5014 
1820-2786 
1820-5799 
1820-3012 
1820-3232 
1820-7340 
1820-3092 
1820-5678 
1820-3233 
1820-6911 
1820-7298 
1820-6207 
1820-4597 
1820-6619 
1820-6748 
1820-5467 
1820-4031 
1820-6196 
1820-5149 
1820-6311 
1820-5621 
1820-6963 
1820-739 
1820-5386 
1820-5840 
1820-6912 
1820-6312 
1820-5789 
1820-6913 
1820-5045 
1820-2676 
1820-6409 
1820-610T 
1820-6603 
1820-6910 
1820-5374 
1820-4537 
1820-6762 
1820-6956 
1820-6948 
1820-5040 
1820-2691 
1820-6914 
1820-7291 
1820-6915 
1820-6700 
1820-7240 
1820-6707 
1820-6455 
1820-6411 
1820-6514 
1820-6315 


Desc. 


TuUF821N 
ThF822D 
THFB2ON 
7T4F823D 
TuF823N 
TUFB25D 
TUFB27D 
7uF827N 
7T4uFA28D 
TUFB38N 
TUFaSD 

TUFS5N 

74uF861N 
TLF862N 
THFB63D 
ThF BED 

THF&6PC 
ThFS8iN 
74UF882N 


TUFCT244APC 


TUFCTS4OAP 
7uHLODC 
74HC138D 
74HC151D 
74HC191D 
74HC193D 
TUHC21D 
ThEC2hOD 
TUHC2455D 
T4HC27D 
TUHC32D 
T4HC365D 
74HC393D 
ThHCHKOLOIN 
T4UHCLOLGAD 
7T4HCLOS 3D 
TuHCLOQLD 
7T4HCLS 38D 
7UHCL5 38N 
TuHC6LOD 
TNHC646D 
ThHC85D 
TNHC8ED 
T4HCTOOD 
ThHCTO2D 
TUHCTOON 
T4HCTOIN 
THHCTOLD 
TuECTOBD 
TUHCTOSN 
T4HCTLOOD 
TUHCT1OON 
TUHCT1OD 
THHCTION 
THHCT11D 
T4HCT123D 
74HCT123N 
T4HCT125D 
ThHCT125N 
T4HCT1 26N 
THHCT132N 
THHCT138D 
TLHCT139D 
7UHCT1UD 
TUHCTILN 
TUHCTI51N 
THHCT161N 
THHCT163N 
TYHCT165D 
74HCT175D 
ThHCT175N 
T4HCT191N 
T4HCT20N 
THHCT21N 
TUHCT238N 
THHCT2USN 
TUHCT251N 
TUHCT253EN 
TUHCT25 7N 
TUHCT259D 
TUHCT259N 
TUHCT273D 
TUHCT273N 
TYHHCT27N 
TUHCT299N 
TUHCT32D 
THHCT32N 
TUHCTIG6SN 
T4UHCT366N 
TUHCT367N 
TuHCT37 4D 
T4HCT377D 
T4HCT377N 
THHCT390D 
T4HCT393D 
T4HCT393N 
TOHCTHOZOD 
T4HCTLO2ZON 
TUHCTLOLON 


THHCTHOL6AN 


TUHCTH23N 
TUHCTH520N 
TUHCTSLON 
TRACT541D 
THHCT563P 
THHCT573D 
T4HHCT5S9T7N 
7ThHCT7030D 


TUHCTTONEAD 


ThHCTT uD 
ThHCTS6N 
74LSoOoD 
TULSOOPC 
TuLSOuD 
TULSOMN 
T4LSOBD 
T4LS10D 
7ThLS11D 
TULS1T5D 
7T4LS191D 


Mfr. 


02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
029106 
02910 
03406 
10253 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
07221 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
62910 
02910 
02910 
02910 


HP PN 


1820-6197 
1820-6410 
1820-6445 
1820-6316 
1820-6067 
1820-7643 
1820-6317 
1820-6221 
1820-6325 
1820-6916 
1820-5680 
1820-3939 
1820-6476 
1820-6917 
1820-5792 
1820-5795 
1820-2692 
1820-5726 
1820-5727 
1820-7317 
1820-7238 
1820-0867 
1820-215 
1820-5573 
1820-6406 
1820-599 
1820-5797 
1820-4216 
1820-4188 
1820-4219 
1820-4220 
1820-7264 
1820-5798 
1820-6774 
1826-2031 
1820-4346 
1820-5790 
1820-6008 
1820-6421 
1820-7277 
1820-5736 
1820-4218 
1820-4938 
1820-5469 
1820-5470 
1820-4643 
1820-4863 
1820-5471 
1820-5181 
1820-4583 
1820-5472 
1820-6623 
1820-6074 
1820-5057 
1820-6208 
1820-4352 
1820-5581 
1820-5473 
1820-4577 
1820-466T 
1820-5073 
1820-5182 
1820-6039 
1820-6470 
1820-42h2 
1820-5055 
1820-5056 
1820-4630 
1820-6038 
1820-5474 
1820-4780 
1820-6071 
1820-OkS 
1820-5111 
1820-5984 
1820-212 
1820-458h 
1820-4585 
1820-078 
1820-7276 
1820-4567 
1820-5475 
1820-4086 
1820-4946 
1820-6994 
1820-5794 
1820-4721 
1820-4602 
1820-7234 
1820-6070 
1820-6065 
1820-7215 
1820-4465 
1820-6075 
1820-6037 
1820-4948 
1820-5479 
1820-4949 
1820-6584 
1826-2027 
1820-6990 
1820-6219 
1820-5424 
1820-5476 
1820-3846 
1820-5477 
1820-5177 
1820-7219 
1826-2236 
1820-5478 
1820-589 
1820-376 
1820-2107 
1820-4367 
1820-21295 
1820-4363 
1820-4372 
1820-4365 
1820-368 
1820-4358 


Desc. 


T4LS196PC 
7T4LS20D 
TULS240D 
7ULS244N 
ThLS2u4p 
7ULS260N 
TULS27D 
TULS30D 
TULS32D 
TULS364N 
74ULS390PC 
74ULS393PC 
T4LS569PC 
TULS7LAD 
7uSOOD 
Tusi09DC 
7uS273N 
T4S533N 
74US534N 
751N 
TT6HC 
TT6XC 
7806KC 
7815uUCc 
7818KC 
T82huc 
T8HOSA 
78L12AHC 
8007C 
80234 
B2u2A 
B2Sh1A 
8702CN 
88ST 
8T26AN 
8T3hA 
8T98B 
gooopc 
go02Dc 
g015DC 
g016D¢c 
9030DC 
905S5H 
g094DC 
9097DC 
9112D¢ 
911HC 
9158Dc 
g23Hc 
9300PC 
9301PC 
g304Pc 
9305PC 
9307PC 
9308PC 
O310PC 
9311PC 
9313PC 
9314PC 
9316HCDC 
9316PC 
9318PC 
931HC 
9321PC 
9322PC 
9324uPC 
9328PC 
9334PC 
933DC 
93415DC 
93422DC 
9348PC 
9356Pc 
935DC 
9368PC 
936PC 
9370PC 
9374PC 
937DC 
93L00PC 
93L01PC 
93L08PC 
93L09PC 
93L1LO0PC 
93L11PC 
93L12PC 
93L14DM 
93L14Pc 
93L16PC 
93L18Pc 
93L21PC 
93L22PC 
93L24uPC 
93L28PC 
93L34Pc 
93L415Pc 
93L422PCc 
9381 0DC 
93816DC 
guooca 
9401PC 
9403ADC 
9h03PC 
g4upe 
Q4LPC 
9h6DC 
948Dc 
g4ODC 
Q4UOPC 
95003DC 
9504DC 
95102D¢c 
951DC 
952DC 
952Dc 
953DC 
953D¢C 
954Dc 
955DCc 
956DC 


Mfr. 


02237 
02910 
02910 
02910 
92910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02910 
02910 
02237 
02910 
o4092 
oha92 
03285 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03714 
11111 
02910 
02910 
02763 
o55he 
02910 
62910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
12882 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02247 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02763 
02237 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 


HPP N 


1820-209 
1820-4361 
1820-4359 
1820-2729 
1820-4360 
1820-1905 
1820-4366 
1820-4362 
1820-4371 
1820-3696 
1820-1991 
1820-1989 
1820-2366 
1820-4369 
1820-7359 
1820-1372 
1820-hu49 
1820-2527 
1820-2526 
1813-0048 
1826-0086 
1826-0325 
1826-0160 
1826-0396 
1826-0126 
1826-0150 
1826-0656 
1826-0333 
1826-0121 
1820-4562 
1820-0719 
1820-1862 
1826-0621 
1826-1137 
1820-1081 
1820-1845 
1820-1863 
1820-0330 
1820-0127 
1820-075 
1820-0132 
1820-0612 
1826 -206T 
1820-0341 
1820-032 
1820-0516 
1820-0081 
1820-0863 
1820-0052 
1820-0134 
1820-0111 
1820-0357 
1820-0898 
1820-0914 
1820-0742 
1820-0705 
1820-0495 
1820-1063 
1820-0626 
1820-2094 
1820-02312 
1820-0657 
1820-0313 
1820-0727 
1820-0616 
1820-0706 
1820-07421 
1820-0833 
1820-0346 
1816-0914 
1816-1334 
1820-0737 
1820-1347 
1820-0869 
1820-1903 
1820-0307 
1820-2002 
1820-1361 
1820-0128 
1820-0659 
4820-0627 
1820-0614 
21820-0708 
1820-0669 
1820-0702 
1820-0658 
1820-1377 
1820-0701 
1820-0778 
1820-0987 
1820-1017 
1820-0710 
1820-0904 
1820-0709 
1820-1358 
1816-0723 
1816-1308 
1820-1373 
1820-21475 
1826-0575 
1820-2016 
1820-7617 
1816-0934 
1820-0865 
1820-038 
1820-0861 
1820-0862 
1820-0866 
1820-0349 
1820-22h2 
1820-1222 
1820-2321 
1820-0860 
1820-0952 
1820-0972 
1820-0953 
1820-0973 
1820-0954 
1820-0955 
1820-0956 


Desc. 


956Dc 
957DC 
959DC 
95H9ODC 
gé600Dc 
9601PC 
9602PC 
961DC 
9624DC 
9627PC 
9636ATC 
9636ATC 
963 7ATC 
9638TC 
963DC 
964DC 
965DC 
966DC 
967DC 
967DC 
968DC 
96LO02Dc 
96LS02PC 
96S02PC 
971DC 
g816Dpc 
9838DC 
g852Dc 
9856DC 
QL2uDC 
QL86PC 
A-4350 


A1010-APL68C 


A110A-0100 
A139A-0100 
A1L41A-0100 
A141A-0100 
A1L42A-0100 
Al148A-0100 
A152A-0100 
A152B-0100 
A154NB-0100 
A159-0150 
A159-0200 
A165-0100 
A167A-0100 
AAA2B01J07 
ACSONIN 
ACSONTNF 
AC5948N 


ACT1020PL-84 


AD1154BW 
AD202TY 
AD2OUKY 
AD2U6T¥ 
AD2712LN 
AD380KH 
ADL 2022KN 
AD504I 
AD506JH 
AD5187 
AD518KH 


AD518KH SELECTED 


AD524aD 
AD524cD 
AD526JN 
AD533JH 
ADS34JH 
ADS36AJD 


ADS36AJH (BURNED-IN)} 


ADS36AKD 
ADS36AKH 
AD539KN 
ADSLOT 
AD542KH 
ADSU2L 


ADS44JH SELECTED 


AD5U5J 

ADSHBIN 
AD549KH 
ADS58JD 
AD558JP 
AD559KD 
ADS615D 
ADS61KD 


AD562KD/BIN 


AD565AIQ 
AD565AJD 
AD565JD 


AD565JD/BIN 


AD566AJD 
AD5S66AIN 
AD567JD 
ADS67ED 
AD569AD 
AD5697N 
AD570JD 


AD571JD(SEL) 


ADS571KD 
AD573JD 
ADS73JN 
ADS73KD 
ADSTUAID 
ADS74AKD 
ADS78KZD 
AD5817 
AD581JH 
AD581KH 
AD581LH 
_ ADS84KH 
AD584LH 
AD585AQ 
AD585JP 
AD586JR 
AD586KR 
AD587UN 
AD587IQ 
AD587UR 
AD588ap 
AD589JH 


Mfr. 


02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03794 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03780 
12905 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
03921 
01698 
01698 
01698 
12905 
03285 
03285 
11825 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
11302 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 


HP P/N 


1820-0974 
1820-0957 
1820-0110 
4820-1009 
1820-0875 
1820-0207 
1820-0515 
1820-0350 
1820-1005 
1820-2095 
1820-2117 
1820-3778 
1820-2198 
1820-2199 
1820-0351 
1820-0964 
1820-0965 
1820-0966 
1820-0967 
1820-0975 
1820-0968 
1820-0730 
1820-2600 
1826-2118 
1820-0971 
1820-0485 
1820-0482 
1820-0187 
1820-0186 
1820-1085 
1820-1117 
1826-027 
1820-8070 
1820-0729 
1820-0412 
1820-0119 
1820-0254 
1820-0116 
1820-1060 
1820-0292 
1820-0293 
1820-0296 
1820-0285 
1820-0286 
1820-0329 
1820-0098 
1818-4509 
1820-2626 
1820-2259 
1820-2567 
1820-6601 
1813-0718 
1826-2209 
1926-2185 
1826-2184 
1826-1793 
1826-1523 
1826-1851 
1826-029 
1826-0176 
1826-0309 
1826-0672 
1826-0327 
1826-1191 
1826-1195 
1826-2159 
1826-0295 
1826-0758 
1826-0821 
1826-0893 
1826-0500 
1826-0969 
1826-2118 
1826-0182 
1826-0822 
1826-0627 
1826-0891 
1813-0232 
1826-2258 
1826-2215 
1826-0858 
1826-1904 
1826-0k30 
1826-0508 
1820-1984 
1826-0308 
1826-1802 
1826-1013 
1826-0896 
1826-0726 
1826-10h4 
1826-2196 
1826-12h0 
1826-1219 
1826-1981 
1826-1880 
1826-1100 
1826-0597 
1826-0973 
1826-1359 
1826-1418 
1826-1483 
1826-1296 
1813-0257 
1826-118k 
1826-o7h2 
1826-1187 
1826-1043 
1826-0730 
1826-0650 
1826-065T 
1826-1604 
1826-1987 
1826-2172 
1826-221h 
1826-2074 
1826-2070 
41826-2165 
1826-2178 
1826-0964 


Desc. 


AD589LH 
AD590IH 
AD590JH 
AD590KH 
AD592AN 
AD592BN 
AD595AD 
AD5S95CQ 
AD611KH 
AD625cD 
AD625IN 
AD632AH 
ADG636ID 
AD637IQ 
AD642JH 
AD6L27H 
AD64X4H 
AD648,IN 
AD652P 
AD6SLIN 
AD667AD 
AD6670N 
AD667IP 
AD670IN 
AD670JP 
AD707KR 
AD708AQ 
AD7111KN 
AD71168D 
AD711CQ 
AD711IN 
AD7115R 
ADT11KN 
AD712IN 
AD7123R 
AD713IN 
AD713KN 
AD7224cQ 
AD7224LN 
AD7T225LP 
AD7226BQ 
AD7226KN 
AD7240RQ 
AD7240JN 
AD7245IN 


AD741KH (SEL) 


AD741LH 
AD7LUIN 
AD7502JN 
AD7503JN 
ADT503ER 
ADTSO6KD 
AD7506KN 
AD7510DI JN 
AD7511DIKN 
AD7512DIJN 
ADT520N 


AD7520JN (SEL ) 


ADT520LN 
AD7T5220N 
AD7522LN 
AD7523AD 
AD7523IN 
AD7S24AD 
AD7524N 
AD7524KP 
AD7524LN 
AD7525¢D 
AD7525KN 
AD7528BQ 
AD7528JN 
AD7528IN 
AD75265P 
AD7528KN 
AD7530JD 
AD7530LD 
ADT530LN 
ADT531IN 


AD7533 (SEL) 


AD7533AD 
AD7533CD 
AD75335N 
AD7533KP 
AD7533LN 
AD7534aD 
AD7534IN 
AD7534KN 
AD7535AD 
AD7537IN 
AD7537IP 
AD7538IN 
AD7538KN 
AD7541Aa 
AD7541ABQ 
AD7541AIP 
AD7541AKN 


AD7541BD (SEL) 
AD7541BD(SEL) 


AD7541IN 
ADT541KN 
ADT542BD 
AD7542KN 
ADT543JN 
AD7545AKN 
AD754U5AKP 
AD7545BQ 
AD7545GLN 
AD7545 JN 
AD7545LN 
AD7546BD 
AD7547BQ 
AD7547IP 
AD7547EN 
AD7548IN 
AD7S48KP 
AD7549BD 
AD7550BD 
AD7574IN 
AD7574KN 
ADT575JP 


Mfr. 


03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03714 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
04285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
032B5 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 


HP P’N 


1826-0913 
1826-1188 
1826-0698 
1826-0661 
1826-1362 
1826-1574 
1826-1579 
1826-2265 
1826-1716 
1826-1628 
1826-1559 
1826-1287 
1826-0935 
1826-1314 
1826-0949 
1826-1129 
1826-1196 
1826-2254 
1826-2071 
1826-1591 
1826-126 
1826-1424 
1826-1752 
1826-1850 
1826-1757 
1826-2069 
1826-1969 
1826-1489 
1826-1111 
1826-1852 
1826-1879 
1826-1991 
1826-1915 
1826-1878 
1826-2176 
1826-2177 
1826-2169 
1826-1486 
1826-1425 
1826-1700 
1826-1234 
1826-1379 
1826-1190 
1826-1818 
1826-1888 
1826-0090 
1826-0082 
1826-1883 
1826-0779 
1826-0878 
1826-1451 
1826 - 0602 
1826-1401 
1820-1374 
1826-0916 
1826-0821 
1826-0252 
1826-0541 
1826-0264 
1826-0729 
1826-0857 
1826-0944 
1826-0707 
1826-0699 
1826-0639 
1826-1864 
1826-1118 
1826-1303 
1826 - 0636 
1826-1107 
1826-1204 
1826-1232 
1826-1619 
1826-1231 
1826-0356 
1826-0504 
1826-0485 
1926-0874 
1826-1202 
1826-1031 
1826-0921 
1826-0838 
1826-1620 
1826-0861 
1826-1442 
1826-1399 
1826-1917 
1826-1592 
1826-1869 
1826-2109 
1826-1914 
1826-1935 
1826-1158 
1826-1169 
1826-1989 
1826-1386 
1826-0684 
1826-0797 
1826-0697 
41826-0865 
1826-0752 
1826-2239 
1826-1453 
1826-1400 
1826-2153 
1826-1170 
1826-1407 
1826-1393 
1826-2187 
1826-1416 
1826-1656 
1826-1899 
1826-1933 
1826-1284 
1826-1865 
1826-1443 
1820-1995 
1826-0713 
1826-0877 
1826-1903 


Desc. 


AD7578BD 
ADT581LN 
ADT582EN 
AD7628KN 
AD7628KP 
AD7672KNO5 
AD7672KP05 
AD770JD 
AD7824KN 
AD7828KN 
AD7828KP 
AD78L6KN 
AD78485P 
AD7870KN 
AD7878N 
AD790JN 
AD843KN 
AD8ULAN 
AD845IN 
ADS U6AN 
AD847JN 
AD8475R 
ADBL8IN 
AD890JP 
AD890IQ 
AD891AP 
AD891D 
AD891JP 
ADB92TIP 
AD9012AN 


AD9300KP (SELECTED) 


AD9618IN 
ADS96685BH 
AD96687BP 


ADS6687BP (SELECTED) 


AD96687BQ 
ADGTO2BW 
ADC -856C 
ADC-912HP 


ADC-HZ12BGC (SELECTED) 


ADCOBOOPCD 
ADCOB01LCN 
ADCOB02LCN 
ADCOBO3LCI 
ADCOBOLLCN 


ADCOBOULCWM 


ADCO808CCR 
ADCOB0O9CCN 
ADCOB16CCN 
ADCO820BCN 


ADCO831CCWM 


ADCO833BCN 
ADCOBLUCCN 


ADC1205BCJ-1 


ADC12QZ003 
ADC76JG 


ADC80AGZ-12(PER HP DWG) 


ADCBUKG-12 


ADDAC80-V 
ADG211A4KR 
ADG221KN 

ADG5O7AKN 
ADGSO9AKN 
ADG529AKN 
ADOP-0O7TCH 
ADOP-27FK 
ADOPO7CH 

ADOPOTEH 


ADSP-1012AJD 
ADSP-1012AKG 
ADSP-1401KN 
ADSP-3210KG 
ADSP -3221KG 


AF120CH 
AF134-1¢C7 
AHOO19CD 
AHOLS4D 
AHSO010CN 
AH5020C 


AM2130-10DC 
AM2130-107C 
AM2130-12DC 
AM2149-35Dc 
AM2149-55D¢ 
AM21L48-55D¢ 


AM2502PC 
AM2503PC 
AM2505PC 
AM25L02DC0 
AM25LO4PC 


AM25LS08PC 

AM25LS09PC 

AM25LS14apc 
AM25LS1 4APC 
AM25LS160APC 
AM25LS161APC 
AM25L8174Pc 
AM25LS175Pc 
AM25LS191PC 
AM25LS2518Pc 
AM25LS2520DC 
AM25LS2521PC 
AM25L82521PC 
AM25L82538Pc 
AM25LS2548Pc 
AM25LS2568D¢ 
AM25LS2568Pc 
AM25LS2569DC 
AM25L52569PC 
AM25L5299PC 


AM25S07DC 
AM25S08PC 
AM25S09PC 
AM25S10PC 
AM25518PC 
AM26L529PC 
AM26LS30DC 
AM26LS30JC 
AM26LS31CD 
AM26LS31Pc 


Mfr. 


03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
10321 
02180 
10321 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
o3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
05436 
05436 
05436 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03406 
03406 
03406 
o4h06 
03406 
03406 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
0379h 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
O3T94 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
03794 


HP P/N 


1826-1730 
1826-1198 
1826-1978 
1826-1934 
1826-2084 
1826-1974 
1826-1948 
1826-2093 
1826-1902 
1826-1984 
1826-1645 
1826-2122 
1826-2154 
1826-2163 
1826-2246 
1826-2208 
1826-22h1 
1826-2112 
1826-2137 
1826-2253 
1826-19h0 
1826-2199 
1826-1970 
1820-6786 
1820-6559 
1820-6827 
1820-5489 
1820-6482 
1820-6800 
1826-2206 
1826-2195 
1826-2244 
1826-2039 
1826-2229 
1826-2203 
1826-1884 
1826-6501 
1826-0881 
1826-2123 
1813-0155 
1826-0517 
1826-0750 
1826-1552 
1826-0733 
1826-0756 
1826-2044 
1826-1139 
1826-1477 
1826-0710 
1826-1332 
1826-2233 
1826-1390 
1826-1248 
1826-1693 
0960-039T 
1813-0322 
1813-0264 
1813-0562 
1813-0177 
1826-2037 
1826-2166 
1826-65h9 
1826-2237 
1826-2160 
1826-1182 
1826-1268 
1826-0844 
1826-0957 
1820-3499 
1820-7345 
1820-5155 
1820-5157 
1820-5156 
1826-0469 
1826-6580 
1820-1988 
1813-0054 
1826-1017 
1826-1468 
1818-4135 
1818-4194 
1818-4106 
1818-366 
1818-3504 
1818-3560 
1820-2168 
1920-2738 
1826-1398 
1820-2990 
1820-1978 
1820-1865 
1820-1867 
1820-2120 
1820-4609 
1820-1992 
1820-2445 
1820-1700 
1820-1699 
1820-2863 
1820-2190 
1820-205 
1820-2311 
1820-2740 
1820-265 
1826-3588 
1820-3013 
1820-2926 
1820-2270 
1820-2653 
1820-2906 
1820-2454 
1820-2375 
1820-1981 
1820-258 
1820-2459 
1820-3878 
1820-3755 
1820-6712 
1820-5326 
1820-27h9 


Desc. 


AM26LS32ACD 
AM26LS32ACN (SELECTED) 
AM26LS32BPC 
AM26LS32BSC 
AM26LS32PC 
AM26LS34PC 
AM26LS38DC 
AM26S02PC 
AM26S10PC 
AM26S11PC 
AM26S12PC SELECTED 
AM2716B-305DC 
AM2716B-455D¢ 
AM2732B-205DC 
AM2732B-305DC 
AM2732BDC 
AM27C010-175DC 
AM27C1024-150DC 
AM27C1024-200DC 
AM27C1024-250DC 
AM27C128-205DC 
AM27C128-255DC 
AM27C128-90DC 
AM27C2048 -200D¢C 
AM27C256-105D¢ 
AM27C256-125DCc 
AM27C256-175DC 
AM27C256-205DC 
AM27C512-175PC 
AM27C512-200DC 
AM27C512-255DC 
AM27C64-205DC 
AM27LSO00PC 
AM27LS02PC 
AM27LS19PC 
AM27S03APC 
AM27S03DC SELECTED 
AM27S03PC 
AM27S07APC 
AM27S13PC 
AM27S180PC 
AM27S181aPC 
AM27S185D¢C 
AM?27S185PC 
AM27S191ADC 
AM27S191aJIC 
AM27S191.APC 
AM27S191DC 
AM27S191PC 
AM27S19APC 
AM27S19D¢C 
AM27S19PC 
AM27S20PC 
AM27S21APC 
AM27S21PC 
AN27S25DC 
AM27S527DC 
AM27S281DC 
AM27S291ADC 
AM27S291APC 
AM27S291DC 
AM27S291Pc 
AM2TS29ADC 
AM27S29APC 
AM27S29APC 
AM27S29DC 
AM27S29PC 
AM27S31PC 
AM27S33APC 
AM27S35DC 
AM27S35PC 
AM27S4iAPC 
AM27S43PC 
AM27S45D¢C 
AM2TS4S5PC 
AM27S49ODC-T 
AM2813ADC 
AM286hAE-350DC 
AM2864BE-200DC 
AM2864BE-250DC 
AM2864BE-255DC 
AM2864BE-25DC 
AM2960DC 
AM2964BDC 
AM2965PC 
AM2966PC 
AM2966PC (SELECTED) 
AM29821AJIC 
AM29821DC 
AM29822DC 
AM29823APC 
AM29823DC 
AM2982hDC 
AM29825APC 
AM29825DC 
AM29826DC 
AM29827APC 
AM29827DC 
AM29828aAPC 
AM29828DC 
AM29834DC 
AM2984L1APC 
AM29841DC 
AM298h2DC 
aAM29843DC 
AM298)3PC 
aAM298hhpc 
AM29845D¢ 
AM298L6Dc 
AM29853DC 
AM29854DC 
AM29861DC 
AM29862DC 
AM29863DC 
AM29864DC 
AM29C821SC 
AM29C823ASC 
AM29C823PC 
AM29C863ASC 
AM29C923PC 


Mfr. 


01698 
01698 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
0379% 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
0379% 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
0379% 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 

03794 

03794 

03794 

03794 

03794 

03794 

03794 

03794 


HP P'N 


1820-5327 
1820-2594 
1820-2830 
1820-6550 
1820-2203 
1820-3283 
1820-4133 
1820-1782 
1820-3281 
1820-4128 
1820-3077 
1818-4081 
1818-4080 
1818-4078 
1818-4077 
1818-4079 
1818-655 
1818-4598 
1818-4432 
1818-23929 
1818-3604 
1818-4683 
1818-4890 
1818-4790 
1818-4954 
1818-4829 
1818-3486 
1818-3329 
1818-4855 
1818-3448 
1818-3554 
1818-4715 
1816-0902 
1816-1711 
1816-1725 
3816-1599 
1816-1446 
1816-1565 
1816-1495 
1816-162h 
1816-1612 
1816-1615 
1816-1574 
1816-1620 
1816-1572 
1816-1703 
1816-1617 
1816-1558 
1816-1618 
1816-1722 
1816-1468 
1816-1611 
1816-1622 
1816-1631 
1816-1623 
1816-1566 
1816-1406 
1816-1702 
1816-1701 
1816-1596 
1816-1512 
1816-1619 
1816-1609 
1816-1593 
1816-1625 
1816-1562 
1816-1567 
1816-1621 
1816-1610 
1816-1516 
1816-1614 
1816-1597 
1816-1570 
1816-1561 
1816-1616 
1816-1717 
1818-0277 
1818-4487 
1818-4700 
1818-4578 
1818-4153 
1818-3920 
1820-2954 
1820-2903 
1820-3528 
1820-2981 
1820-2826 
1820-6109 
1820-4060 
1820-061 
1820-7627 
1820-3307 
1820-3306 
1820-7628 
1820-3019 
1820-3977 
1820-6862 
1820-34h0 
1820-6750 
1820-4062 
1820-4063 
1820-6751 
1820-3961 
1820-064 
1820-3962 
1820-770 
1820-065 
1820-3020 
1820-066 
1820-4067 
1820-3888 
1820-4068 
1820-069 
1820-3426 
1820-4070 
1820-5644 
1820-7368 
1820-6281 
1820-6825 
1820-6105 


Desc. 


AM29CPLi42DC UNPRGMD 
AM29CPL154-1DC UNPRGMD 
AM29CPL154-2DC UNPRGMD 
AM29CPL154DC 
AM31L01PC 

AM6012APC 

AM6012DC 

AM6012PC 

AM6070ADC 

AM6080APC 

AM6080D¢C 

AM6080PC 

AM6081PC SELECTED 
AM6108 

AM6112DC (SELECTED) 
AM6148D¢C 

AM6685HL 

AME68TDL 

AM685DL 

AM685HL 

AM686CN 

AM686HC 

AMG87ADL 

AMT200-25RC 
&M7201-80RC 
AM7202-25RC 
AMT203-80RC 
AMTHLS138N 

AMT4LS148N 

AMT4LS175N 

AMTULS299N 
AMTU4LS374AP 
AM7HLS533PC 

AM74S161N 

AMTUS2L4N 

AM7910DC 

AM7911PC 

AM7960 

AM7961DC 

AM7990DC/70 
AM7990PC /80 

AM7991ADC 

AN7992BDC 

AM7992BIC 

AM7996DC 

AM8151DC 

AM9O16DPC 

AM9016EPC 

AM9016FPC 

AM9101DPC 

AMQ102DPC 

AM9112APC 

AM9112CD¢C 

AM9122-25P 
AM9128-10D¢ 
AM9128-70PC 
AM9150-25Dc 
AM9150-35DC 
AM91L11BDC 

AM91L12APC 

AMO1L12CPC 
AM9Q1L22-35P¢ 
AMQ3422APC 
AM93425SADC 

AM93S4U8PC 

AM9968-45DC 
AM99C10A-10RC 
AM99C164-U5PC 
AMD29823ASC 

AMP-O5FX 

AMPALIG6GH8APC UNPRGMD 
AMPALI6H8LPC UNPRGMD 
AMPALI6HD8APC UNPRGMD 
AMPAL16L8A-2CJ UNPRGMD 
AMPALI6R4LADC UNPRGMD 
AMPALI6R4LDC UNPRGRMD 
AMPALI6R6LPC UNPRGMD 
AMPAL16R8A- 2MJ /883B 
AMPALIG6GR8LDC UNPRGMD 
AMPALIGR8LPC UNPRGMD 
AMPALISPBALDC UNPRGMD 
AMPAL20L8-10PC UNFRGMD 
AMPAL2ORP8BPC UNPRGMD 
AMPAL20XRP4-30PC UNPRGMD 
AMPAL22P10BPC UNPRGMD 
AMPAL22V10ADC UNPRGMD 
AMPAL22V10AJC UNPRGMD 
AMPAL22V10APC UNPRGMD 
AMPAL22V10DC UNPRGMD 
AMPAL22Vi0PC UNPRGMD 
AY-5-2376-006 
BO91-0100 

B149A-0150 

B149A-0150 

B149A-0200 

BR1941M-06 

BT106KC30 

BT109KC 

BT431KC 

BT605KPJ 

BT622KCI 

BT62uKCI 

BUS-1555 

BUS -63147 

CLLOIA 

C14L02A 

C164A-0150 

C164B-0150 

C2101-1 

C2107C SELECTED 

C3207 

C67401J RELAXED 
C67LNO1IN 

C8755A 

CA 3001 

CA1LO1AE 

CA20TE 

CA239AE 

CA258AE 

CA3000 


Mer. 


03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
0379% 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
02180 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
02713 
01876 
01876 
01876 
01876 
00575 
12h61 
12461 
12461 
12461 
12461 
12461 
11966 
11966 
03811 
03811 
01876 
01876 
03811 
03811 
03811 
o4092 
ohog2 
03811 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 


HP P/N 


1820-6146 
1820-6569 
1820-6568 
1820-6567 
1816-0913 
1826-1236 
1826-0705 
1826-1334 
1826-1253 
1826-0856 
1826-1015 
1826-0832 
1826-0659 
1826-1070 
1826-1226 
1826-1211 
1826-1445 
1826-1378 
1826-0883 
1826-0578 
1826-0869 
1826-0338 
1826-0426 
1820-6981 
1820-6475 
1820-7603 
1820-7308 
1820-1732 
1820-1851 
1820-1733 
1820-1987 
1820-1997 
1820-2883 
1820-1876 
1820-2565 
1826-1363 
1820-5161 
1826-1388 
1820-5755 
1820-3828 
1820-6063 
1820-3829 
1820-hho1 
1820-7607 
1820-6422 
1826-1547 
1818-1467 
1818-1396 
1818-1397 
1818-0343 
1818-0348 
1818-0199 
1818-0215 
1818-352 
1818-3505 
1818-3390 
1818-3510 
1818-3537 

1818-0197 

1818-0522 

1818-0294 
1818-3327 
1816-1598 
1816-1583 
1820-1968 
1818-3767 
1818-4909 
1818-4280 
1820-7255 
1826-2028 
1820-3610 
1820-3772 
1820-3611 
1820-3852 
1820-3557 
1820-3359 
1820-4939 
1820-3865 
1820-3617 
1820-4436 
1820-6026 
1820-651 
1820-5768 
1820-5822 
1820-5769 
1820-4975 
1820-6171 
1820-3616 
1820-4974 
1820-4034 
1820-2625 
1820-0634 
1820-0736 
1820-1354 
1820-0557 
1820-2876 
1826-1798 
1826-2180 
1820-6824 
1820-6822 
1820-7666 
1820-7665 
1820-6179 
1820-6186 
1820-1006 
1820-0733 
1820-0753 
1820-0982 
1818-0318 
1818-0165 
1820-1008 
1816-1536 
1820-3458 
1818-0977 
1820-0192 
1826-0927 
1826-0296 
1826-0814 
1826-0813 
1820-0297 


Desc. 


CA3002 
CA3010 
CA3012 
CA3020 
CA3023 
CAI028A 
CA3028B 
CA3029 
CA3030 
CA3053 
CA3054 
CA3054UD 
CA3059 
CA3060D 
CA3075 
CA3079 
CA307T 
Ca3080 
CA3080E 
CA3085 
CAZ0GLAE 
CA3094AT 
CA3099E 
CA3100T 
CA3130AS 
CA3130T 
CA31LHOAE 
CA3140AS 
CA3140AT 
CA3140E 
CA31 40H 
CA3LLOT 
CA3161E 
CA3162E 
CA3189E 
CA3199E 
CA3240AE 
CA3ZHOE 
CA3290E 
CA3300D 
CA3306£ 


CA339E SELECTED 
CA6741T SELECTED 


CATHIG 
CD22100E 
CDROOOAE 
CDLOOOBF 
CD40014F 
CD4001UBE 
CDL002AF 
CDL002UBE 
CDLOO6AF 
CDUOOTAE 
CDLOOBAF 
CD4OOSAF 
CD40103BF 
CDL0106BRE 
CD4O109BRE 
CD4010AF 
Cb40115D 
CDL40116E 
CDHO1LAF 
CD4011UBE 
CDU012AF 
CD4012UBE 
CDLO13AF 
CD4013BE 
CDLOLNAE 
CD4015AF 
CD4015BE 
CD40163BCN 
CDN016AE 
CDHO016AF 
CDHO17AE 


-CD4018AF 


cD4O18aF 
CDLO19BCN 
CDhO19BE 
CDLO20BE 
CDLO21aF 
CDL021BF 
CDhO22BE 
CDhO23BF 
CD4023UBE 
CDu02KBE 
cDuO2hBF 
cD4u025aF 
CD4025UBE 
CD4026AE 
CD4L027AF 
CDL027BE 
CD402BAF 
CDhO29AE 
CD4029AE 
CD4LO29BCN 
CD4029BE 
CD4029BF 
CD4030AE 
CDLO30AF 
CDhO314E 
CD4h031 BF 
CD4O3KAE 
CDHO35AE 
CD4035AF 
CD4037AE 
CD4L038AE 
CDLOLOBE 
CDLOULAE 
CDUOULUBF 
CDLOK2AF 
cDLOK2AF 
CDUCUH3AE 
CDLOUUAF 
CDLOULBF 
CDLOL5AE 
CDLON5SBF 
CDUGK6AF 
CDLGL7AE 
CD4ON7BF 
CDHONBSAE 


Mfr. 


01921 
01921 
01921 
01922 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 


HP P/N 


1820-0417 
1820-0047 
1820-0474 
1820-0298 
1820-0433 
1820-0306 
1820-0137 
21820-0326 
1826-0078 
1826-0230 
1826-0780 
1826-2105 
1826-0041 
1826-0015 
1826-0153 
1826-0075 
1826-1254 
1826-0185 
1826-0534 
1826-0292 
1826-096 
1826-0167 
1826~0321 
1826-0218 
1826-0626 
1826-0307 
1826-1535 
1826-0930 
1826-0679 
1826-0506 
1826-05h9 
1826-0465 
1820-2658 
1826-0854 
1826-1326 
1820-3704 
1826-0653 
1826-0794 
1826-0810 
1826-0970 
1826-1714 
1826-0347 
1826-0261 
1826-0303 
1826-0658 
1820-092 
1820-2227 
1820-1534 
1820-0946 
1820-1537 
1820-0948 
1820-0962 
1820-0978 
1820-0926 
1820-0979 
1820-2281 
1820-2950 
1820-390T 
1820-0980 
4820-208 
1820-2662 
1820-1538 
1820-0949 
1820-1539 
1820-0950 
1820-1531 
1820-0939 
1820-0970 
1820-1541 
1820-0976 
1820-4166 
1820-0981 
1820-1675 
1820-0933 
1820-0934 
1820-1529 
1820-2085 
1820-0951 
1820-0935 
1820-0961 
1820-1898 
1820-0929 
1820-1552 
1820-0943 
41820-0936 
1820-1897 
1820-1535 
1820-0944 
1820-0930 
1820-1530 
1820-0938 
1820-0927 
1820-1598 
1820-3018 
1820-20683 
1820-0931 
1820-1528 
1820-0947 
1820-1536 
1820-0963 
1820-2231 
1820-0977 
1820-0969 
1820-1554 
1820-0945 
1820-092h 
1820-0937 
1820-0928 
1820-2225 
1820-0958 
4820-1540 
1820-0941 
1820-1532 
1820-876 
1820-1318 
1820-2226 
1820-1188 
1820-1317 
1820-2230 
1820-1316 


Desc. 


CDuOLEBCT 
CD40K9AF 
CD4OLOQUBE 
CD4OSOAF 
CD4O50BCN 
CDUOSOBE 
CD4051 BCM 
CD4051 BE 
CD4051 BF 
CD4052BE 
CD4053BE 
CDLOS3BF 
CD4Q543BY 
CDLOSKBE 
CDLOS5BE 
CDLOS6BE 
CDLOS9AD 
CDYO6OBE 
CD4O66AE 
CDNOGEAY 
CD4067BE 
CDLO68BE 
CDLOGSBF 
CDLOG9UBE 
CD4O70BE 
CD4071BE 
CD4071BF 
CD4072BE 
CD4073BE 
CD4075BE 
CD4076BE 
CDLO76BF 
CDhOT77BE 
CD4O078BE 
CDhLOT8BF 
CD4081BE 
CD4081BE 
cD4081BF 
CD4082BE 


CDYOB5BF 
CD4089BE 
CD4093BE 
CD40938BF 
CD409LBE 
cDkoguLBF 
CD4095BE 
CD4096BE 
CDLO97BF 
CDLO98BE 
CDLO99BE 
CDLOO9BF 
CD4502BE 
CD4512BF 
CD4541BCN 
CD4555BE 
CD4555BF 
CD4556BE 
CD4556BF 
CD74AC19O3E 
CD74AC573M 
CDTHACTOUE 
CDTLACTOSE 
CD7LACTIYE 
CD7UACT145éM 
CDTUHCL520E 
CD74HC670E 
CDTYHCT154E 
CD7HHCT1I64E 
CD74HCT173E 
CD74HCT1 THE 
CD74HCT193E 
CD74HCTT4E 
CDR125BK 
CG725Y MASKED 
CH1710-014 
CH1720-01 
CH1730-01 
CH1740-01 
CH1812A 
CLC1O3AI 
CLCLOUAI 
CLC11LOAIP 
CLC203AI 
CLCOZ20AI 
CLC220101G 
CLC221AI 
CLCO231AI 
CLCLOOAJP 
CLCXO1AJP 
CLCLONAIP 
CLC410 
CLC501AJP 
CLX900631-2060 
CMP-01-CJ 
CMP-OiCP 
CMP-01C02 
CMP-02C 
CMP- O4GP 
CMP-O5FZ 
com8116T 
cP82ecBbe 
€$5101-KL10 
CS61574-IL1 
CT1602 
CT3231 
CX20052A 
CX20220A-1 
CXA-M10M 
CXA1L096M 
CXK58648M-70L 
CXK7701J-30 
CY10B301-4JC UNPRGMD 
CYLOEN74L-Sac 
CY7B166-10Vc 
CY7C122-15P¢ 
CY7C122-25Pc 
CY7C122-25s8c 
CY7C123-7PC 
CY7C1L23-7VC 
CY7C128A-208c 


Mfr. 


03406 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01971 
01971 
01971 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
04550 
03799 
04550 
04550 
04550 
03799 
04550 
01971 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02883 
02910 
04077 
04077 
ChOT7 
OhOTT 
QhOT7 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
03285 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
o1hes5 
03799 
12881 
12881 
11596 
11596 
06916 
06916 
06352 
06916 
06916 
06916 
11345 
11345 
121345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 


HP P/N 


1820-3609 
1820-1542 
1820-1145 
1820-1543 
1820-2644 
1820-1146 
1826-2170 
1820-1315 
1820-1513 
1820-1314 
1820-1313 
1820-1510 
1820-1545 
1820-1331 
1820-1646 
1820-2487 
1820-1649 
1820-2588 
1820-1325 
1820-1548 
1820-1660 
1820-1410 
1820-2330 
1820-1404 
1820-1601 
1820-1483 
1820-1550 
1820-1403 
1820-1408 
1820-1405 
1820-1578 
1820-1544 
1820-1672 
1820-1407 
1820-2331 
1820-1486 
1820-1488 
1820-1551 
1820-109 
1820-2017 
1820-1661 
1820-1600 
1820-1577 
1820-1662 
1820-2222 
1820-1663 
1820-1664 
1820-1881 
1820-1650 
1820-1665 
1820-2233 
1820-2945 
1820-2229 
1820-3516 
1820-1516 
1820-1556 
1820-1515 
1820-1555 
3820-5675 
1820-7217 
1820-6276 
1820-6462 
1820-6407 
1820-7318 
1820-5571 
1820-3786 
1820-4862 
1820-4865 
1820-384 
1820-3940 
1820-4151 
1820-3537 
1826-0152 
1818-0036 
1813-0310 
1813-0311 
1813-0312 
1813-0313 
1820-6454 
1813-0508 
1826-1689 
1826-2221 
1826-1703 
1813-0598 
1813-0476 
1826-1664 
1826-2227 
1826-2011 
1826-2097 
1826-2081 
1826-2222 
1826-2117 
1826-2251 
1826-0116 
1826-1122 
1826-1384 
1826-1272 
1826-0787 
1826-1708 
1820-2960 
1820-3486 
1826-2055 
1820-6813 
1813-0468 
1813-0469 
1826-1237 
1826-1556 
1826-2107 
1826-1866 
1818-943 
1818-4867 
1820-7024 
1816-1726 
1818-814 
1818-4104 
1818-3474 
1818-uk80 
1818-4654 
1818-4658 
1818-4871 


Desc. 


CY7C128A-25vC 
CY7C128A-35PC 
CY7C128A-358¢ 
CY7C128A-458C 
CY7C128A-55PC 
CY7C128A-55VC 
CY7C130-55PC 
CY7C136-55JC 
CY7C136-90JC CD1955 
CYTC141-25JC 
CY7C146-25IC 
CY7CLKT-25 
CY7C1L47-35PC 
CY7C148-35PC 
CY7C148-h5pPc 
CY7C149-35PC 
CY7C150-10VvC 
CY7C150-128¢ 
CY7C150-15P¢ 
CY7¢150-15vc 
CY7C150-25PC 
CY7C166-45Pc¢ 
CY7C167-25Pc 
CY7C168A-25PC 
CY7C168A-35PC 
CY7C169A-25PC 
CY7C171A-15vC 
CY7C171A-25PC 
CY7C1L71A-35PC 
CY¥7C185-25PC 
CY7C185-h45Pc 
CY7C0185-555¢ 
CY7C190-15PC 
CY7C190-25PC 
CY7C196-25PC 
C¥7C199-25PC 
CYTC245-45Pc 
CY7C261-55WC 
CY7C264-55WC 
CY7C281-30PC 
CY7C281-45Pc 
CY7C291-35PC 
C¥7C291.-35WC 
CY7ChO03-25PcC 
CY7C4H04-15PC 
CY7ChO4-25PC 
CY7CHOG-15PC 
CY7CHO9A-35PC 
CY7Ch21-30PC 
CY7C428-65PC 
D139BP 

D1I69CI 

D169CK 

D2115A 

D2115AL 
D?125AL 

D2e1keL 

D2147H 
D2147H-2 
D2147H-3 
D2148H-3 
D2148HL 
D2148HL-3 #7511 
D21k9H-2 
D27128 
D27128-3 
D27128-4 
D27128A 
D27128A 
D27128A 

D272 28B-150V10 
D2716 

D2716 

D2716-2 
D27256 

D27256 

D2732 

D2732A 

D2732A 

D2732A 

D2732A 
D2732A-2 

D2764 

D2764-2 
D2764-3 
b2764-4 
D2e76ha 

D27644 

D276uA 
D2764A-2 
D27C010-120V10 
D27C010-200V10 
D27C010-200V10 
D27C020-200V10 
D27C128-150V10 
D27C210-200V10 
D27C240-200V10 
D27C256-200V10 
D270 256-200V10 
D270256-200V10 
D27C512-150V10 
D27C512-200V10 
D27C512-200V10 
D?7C512-200V10 
D27C513-200V10 
D27c64-1 
p2815-4 

D2817 

D2817Aa 

D2913 

D322 

D3245 
D3628A-1 

D42o1 

Du69CT 
D5C060-35 
D5C060-45 UNPRGMD 
D7110AZ-1 
D7110AZ-1 
D7230 


Mfr. 


11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11445 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
211345 
11345 
11345 
11345 
411345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
02883 
02883 
02883 
038211 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03812 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
02883 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 


HP PN 


1818-4766 
1818-4020 
1818-4868 
1818-4097 
1818-3614 
1818-4830 
1818-4770 
1818-4811 
1818-4ohLo 
1818-4771 
1818-4656 
1818-4352 
1818-3617 
1818-3736 
1818-3501 
1818-3838 
1818-4804 
1818-679 
1818-4530 
1818-4918 
1818-4496 
1818-4374 
1818-4873 
1818-4016 
1818-3735 
1818-3620 
1818-4906 
1818-4038 
1818-4508 
1818-4711 
1818-4712 
1818-4748 
1818-4021 
1818-3557 
1818-4677 
1818-4803 
1818-4434 
1818-244 
1818-4602 
1818-4208 
1818-4376 
1818-4470 
1818-4098 
1820-5922 
1820-4160 
1820-6775 
1820-6480 
1820-7692 
1820-6776 
1820-6939 
1820-2345 
1820-3691 
1820-3685 
1818-0772 
1818-0332 
1818-1026 
1818-1153 
1818-0849 
1818-1586 
1818-1027 
1818-1212 
1818-1468 
1818-1887 
1818-3052 
1818-3076 
1818-3154 
1818-3021 
1818-3447 
1818-34h9 
1818-3641 
1818-4059 
1818-0498 
1818-0794 
1818-2702 
1818-3302 
1818-3465 
1818-0850 
1818-1633 
1818-1618 
1818-1721 
1818-3023 
1818-1755 
1818-1747 
1818-1999 
1818-1966 
1818-1758 
1818-3384 
1818-3425 
1818-3426 
1818-3424 
1818-4657 
1818-4062 
1818-4083 
1818-4795 
1818-4506 
1818-4210 
1828-L9h9 
1818-3319 
1818-3937 
1818-4381 
1818-4196 
1818-3825 
1818-4023 
1818-4299 
1818-4215 
1818-4101 
1818-1985 
1818-3044 
1818-3387 
1826-1030 
1820-2076 
1820-1758 
1816-1556 
1820-2071 
1820-3377 
1820-5346 
1820-5915 
1818-3376 
1818-3837 
1820-2818 


Desc. 


D7234 
D72h2 

D7245 

D7250 
D8155H 
D82588 
DAC-O1CY 
DAC -O8CP 
DAC - O08ED 
DAC - 08EN 
DAC -08EQ 
DAC*#100ACQ3 
DAC-100BCQ3 
DAC -100CCQ3 
DAC-1L00CcCQh 
DAC-10FX 
DAC-20CQ 
DAC -210EX 
DAC -312FR 
DAC -8043EZ 
DAC-8143FP 
DAC-8222HP 
DAC -888ExX 
DAC -888FX 
DAC-89 (SEL 
DACOB00LCI 
DACGB02LCN 
DACO808LCN 
DACO832LCN 
DAC1006LCJ 
DAC1006LCN 
DAC1202HCD 
DAC1208LCI 
DAC1218LcD 
DACi219LCI 
DAC1230LCI 
DAC1232LCD 
DAC1266LCI 
DAC12QZCB 


) 


(SELECTED) 


DAC63CM 

DAC700KH 
DAC701KE 
DACTO2BH 
DAC702KH 
DAC702KP 
DAC703CH 


DAC71-CSB-I 
DACT1-CSB-¥V 
DAC80-CBI-I (SEL’D) 


DAC80-CBI 
DAC80-CBI 


-I (SEL’D) 
-V 


DAc8&0-ccD-V 
DAC800-CBI-I 


DAC811AH 
DAC811JU 


DAC9331-16-5 
DAC9377-16-6 


DG133BP 
DG145BP 
DG172BK 
DG180-BA 
DGL80BP 
DG182BP 
DG183BK 
DG200ABA 
DG2Q0ABK 
DG200ACT 
DG200BA 
DG200BA 
DG201ABK 
DG201 ABK 
DG201AcJ 


(SELECTED } 


DG?201ACJ {SEL) 


DG201ADY 
DG201cJ 
DG201C7 
DG211¢cJ 
DG211DY 
DG212cI 
DG212DY 
DG222CI 
DG2221DY 
DG243CK 
DG271CJ 
DG271DY 
pGa300cg 
DG301ACI 
DG301BA 
DG302ACI 
DG303ACI 
DG303BP 
DG308ACI 
DG381CK 
DG390ACK 
DG390CT 
DGLO3DI 
DGLOsDI 
DGhospy 
DGhOGNY 
DGH11DI 
DG411DY 
DG412DY 
DG413DI 
DGNi3DY 
DG417DI 
DGLIODI 
DGMYADJ 
DGLYLDY 
DG5S06BR 
DG508ABK 
DGSO8acJ 
pcso8acJ 
DG5O8ADY 
DGSO9ABK 
DG509ACT 
DG528cy 
DG535DI 
DGS4ODI 
DGP201ADJ 
DGP508ADJ 


Mfr. 


03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
02180 
02180 
02910 
03794 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0737406 
03285 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
06861 
05436 
05436 
05436 
05436 
03755 
03755 
02883 
02883 
02884 
02883 
02883 
02883 
03799 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02884 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02683 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
62883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 


HP P'N 


1820-4971 
1820-2817 
1820-4968 
1820-2816 
1818-0696 
1820-4659 
1826-0020 
1826-1035 
1826-1458 
1826-0550 
1820-1934 
1826-0453 
1826-0127 
1826-0197 
1826-0577 
1826-0938 
1826-1304 
1826-1155 
1826-1036 
1826-2017 
1826-2182 
1826-2158 
1826-1143 
1826-1174 
1826-0864 
1826-1331 
1826-1385 
1826-1305 
1826-1068 
1826-1206 
1826-132 
1826-0751 
1826-1548 
1826-1753 
1826-1101 
1826-1488 
1826-1341 
1826-1770 
1820-1362 
1826-1238 
1826-1649 
1826-1353 
1826-1413 
1826-1110 
1826-1790 
1826-1675 
1813-0251 
18213-0283 
1813-0094 
1813-0118 
1813-0105 
1813-0092 
1826-1450 
1826-106 
1826-2228 
1826-1242 
1813-04106 
1826-1484 
1826-1596 
1826-0105 
1826-1209 
1826-0914 
1826-0669 
1826-2045 
1826-1020 
1826-1161 
1826-1518 
1820-1807 
1826-0154 
1826-0606 
1826-1019 
1826-1018 
1826-1123 
1826-1835 
1820-18h0 
1820-1971 
1826-0850 
1826-1609 
1826-1361 
1826-1988 
1826-1733 
1826-2119 
1826-1247 
1826-1487 
1826-1742 
1826-0778 
1826-1655 
1826-0879 
1826-0776 
1826-0777 
1826-0769 
1826-0907 
1826-0951 
1826-0950 
1826-1205 
1826-2179 
1826-2128 
1826-217 
1826-2167 
1826-1824 
1826-1985 
1826-1952 
1826-2007 
1826-2145 
1826-2026 
1826-2095 
1826-2191 
1826-2149 
1820-1841 
1826-0605 
1820-1725 
1826-1021 
1826-1836 
1826-1617 
1820-2182 
1826-1815 
1826-2099 
1826-2142 
1826-1900 
1826-1786 


Desc. 


DH0035¢G 
DM25040N 
DM54LS123I 
DM74193N 
DM7441AN 


DM74ALS373N 
DM74AS873NT 


DM74LOON 
DM74LOON 
DM74ULO2N 
DM74LO3N 
DM74LO4N 
DM74L10N 
DM74LL64AN 
DM74L20N 
DMT4UL30ON 
DM74LYZAN 
DM74UL51N 
DMTULSUN 
DM7ULSSN 
DM74L71N 
DMT4L72N 
DM74L73N 
DM7TULTUN 
DM74LB5N 
DM74LB6EN 
DM74LOON 
DM74LO3N 
DM74LO5N 
DM74LS154N 
DM74LS164N 


DM74LS168AN 
DM74LS173AN 


DM74ULS189N 
DM74ULS245N 
DM74LS374N 
DMTULSUE5N 
DM74LLSU67N 
DM74LS502N 
DM7ULS7LN 
DM74S253N 
DM74S288N 
DM74S288N 
DM76L75N 
DM8090N 
DM8093N 
DM8094N 
DM8095N 
DM8096N 
DM8097N 
DM8098N 
DM8123N 
DM8130N 
DM8160N 
DM81L23N 
DM81LS96N 
DM81LS98N 
DM8 200N 
DM8214N 
DM8220N 
DM8520N 
DM8542 
DM8551N 
DM8552N 
DM8553N 
DM8554N 
DM8556N 
DM85_70N 
DM8590N 
DM85L51N 
DM85L54N 
DM85sS68I 
DM86LTSN 
DM86L76N 


DMB6S6HCAB/N 


DM87S191J 
DM87S421 
DP8304BN 
DP8340N 
DP8341N 
DP8344 
DP8392AN 
DP8392BN 
DP8392N 
DP8408N 
DP8hOQAN-2 
DP8451N 
DPBUuS1V-h 
DP84S9VC 
DP8461N 
DP8461N 
DP8Y4ELBV-3 
DP8480AN 


DQ$2B33H-300 


DQ8001 
DQ8023A 
DSo0o25CN 
DS0026CG 
DS0026CN 
DSOO56CN 


DS1216E (SOCKET) 
DS1220AB-200 
DS1225Y-150 


DS1231-20 
DS1259N 
DS1287 
DS1287A 
DS1489AN 


DS14c88mM SELECTED 


DS14C88N 
DS14C89AM 
DS14C89AN 
DS2180AN 
DS2180AQ 
DS2181 
DS21819 
DS26C31CM 
DS26C31CN 
DS26C32CM 
DS26C32CN 


Mir. 


03406 
03406 
03406 
03406 
o3h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
o3h406 
03406 
03406 
03406 
03406 
04406 
03406 
03406 
93406 
v3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
o3h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
11111 
11111 
11111 
03406 
03406 
03406 
03794 
12186 
12186 
12186 
12186 
12186 
12186 
12186 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
12186 
12186 
12186 
12186 
03406 
03406 
03406 
03406 


HP P/N 


1820-1797 
1820-1720 
1820-1750 
1820-0233 
1820-0160 
1820-3378 
1820-6381 
1820-0583 
1820-1518 
1820-0584 
1820-0585 
1820-0586 
1820-0587 
1820-0602 
1820-0588 
1820-0589 
1820-1047 
4820-0590 
1820-0591 
1820-0592 
1820-0593 
1820-0594 
1820-0595 
1820-0596 
1820-0603 
1820-0598 
1820-0600 
1820-0601 
1820-0599 
1820-2053 
1820-6563 
1820-3078 
1820-1885 
1816-1089 
1820-6469 
1820-6468 
1820-1794 
1820-1759 
1820-7256 
1820-3459 
1820-2287 
1816-1436 
1816-1578 
1820-1376 
1820-1148 
34820-1121 
1820-086 
1820-125 
1820-1368 
1820-10h9 
1820-1255 
1820-129) 
1820-1293 
1820-1131 
1820-1167 
1820-1872 
1820-1873 
1820-0623 
1820-0906 
1820-0505 
1820-1292 
1820-1468 
1820-0574 
1820-1143 
1820-1113 
1820-1291 
1820-1874 
1820-029) 
1820-0262 
1820-1166 
1820-13h9 
1820-1985 
1820-0986 
1820-1057 
1816-1339 
1816-1513 
1816-1690 
1820-2239 
1820-3417 
1820-3418 
1820-5411 
1820-4889 
1820-5591 
1820-4896 
1820-3154 
1820-31h2 
1820-3969 
1820-4877 
1820-6802 
1820-3705 
1820-4334 
1820-52h2 
1820-6709 
1818-3556 
1820-5975 
1820-4189 
1820-0718 
1820-1065 
1820-1366 
1820-2103 
1820-6803 
1818-4822 
1818-4105 
1820-6401 
1826-1858 
1826-2068 
1826-2079 
1820-4253 
1820-5775 
1820-691 
1820-5776 
1820-4690 
1820-6831 
1820-6815 
1820-6210 
1820-6812 
1820-6817 
1820-6818 
1820-6816 
1820-6798 


Desc. 


DS3245N 

DS3487M 

DS3487N 

DS34C87N 

DS3611N 

DS3612N 

DS3630N 

DS3631N 

DS3632N 

DS3649N 

DS3658N 

DS3667N 

DS3669N 

DS3674N 

DS3686N 

DS3687N 

DS3691N 

DS3695AM 

DS3695N 

DS3695TN 

DS36F95J 

DS3893AV 

DS75107MC 

DS75160AN 

DS75161AN 

DST75162AN 

DS75176BN 

DST5492N 

DS75492N 

DSBE6LON 

DS8641N 

DSBE54UN 

DS8800H 

DS8820AN 

DS8830N 

DS8831N 

DS8835N 

DS8838N 

DS8B39N 

DS8859AN 

DS8863N 

DS8867N 

DS8871N 

DS8884AN 

bs88c20N 

DS8911VC 

DS8921M 

DS8921N 

DS8922AM 

DS8922AN 

DS8973N 

DS9636ACN 

DS96F17UcI 
DS96F175CJ 

E144C-0200 

E2144D-0200 

Et44D-0200 
E915-5.015CT 
EL2018cN 

EL2039CN 

EP1810G 

EP320PC~-1 UNPRGMD 
EP610PC-25 UNPRGMD 
EP610PC-30 UNPRGMD 
BPM5032DC-1 

EPM5128J¢ 

ER2055 

F10010Dc 

F100142nc 

F1LOO1KPC 

F10016DC 

F100422pc 

F10145aDc 

F11c06Dc 

F135-0100 

FCM7002PC 

FDC9229BTP 
GAL16V8-15LVC UNPRGMD 
GALi6V8-25LVC UNPRGMD 
GAL16V8-25QP UNPRGMD 
GAL16V8-259QP UNPRGMD 
GAL16V8-25QVC UNPRGMD 
GALI6V8A-10LJ UNPRGMD 
GAL16V8A-10LP UNPRGMD 
GAL16V8A-12LVC UNPRGMD 
GAL16V8A-15LP UNPRGMD 
GAL20V8-25QPF UNPRCMD 
GAL20V8-25QVC UNPRGMD 
GAL20V8A-10LJ UNPRGMD 
GAL20V6A-10LP UNPRGMD 
GAL22V10-15LP UNPRGMD 
GAL22V10-15LVC 
GAL6001-30P UNPRGMD 
GAP-01FP 

GPD-1003 

GPD-416 

GPD-420 

GPD-430 

GS-R4O05S 

RA1-2425-5 
HA1-2539-5 
HAL-2541-5 
HA1 - 4605-5 
HA1-4741-5 (SELECTED) 
HA1-4905-5 
HA1-5190-2 
HA1-5195-5 

HA1 -5320-5 
HA2-2515-5 
HA2-2525-5 
HA2-2525-5 (SELECTED) 
HA2-2605-5 
HA2-2605-5 (SELECTED) 
HA2-2625-5 
HA2-2625-5 (SELECTED) 
HA2-2625-5 (SELECTED) 
HA2-2625-5 (SELECTED) 
HA2-2655-5 
HA2-5160-5 
HA3-2539-5 (SELECTED) 


Mfr. 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


03406 


03406 
03406 
03406 
o3ho06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01876 
01876 
01876 
12521 
11777 
11777 
12880 
12880 
12880 
12880 
12880 
12880 
02713 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01876 
02237 
01425 
03406 
03406 
12382 
11187 
03406 
12382 
12382 
03406 
12382 
12382 
03406 
12382 
12382 
12382 
03406 
12382 
02180 
03291 
03291 
03291 
03291 
06338 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
93799 


HP P’N 


1820-3769 
1820-5438 
1820-3445 
1820-6616 
1820-1796 
1820-2041 
1826-0492 
1820-2174 
1820-2290 
1820-223h 
1820-4185 
1820-2862 
1820-4186 
1820-3658 
1820-2973 
1820-3581 
1820-6556 
1820-6720 
1820-4527 
1826-1701 
1820-6795 
1820-7356 
1820-6413 
1820-3431 
1820-3513 
1820-3518 
1820-6789 
1820-1670 
1820-2254 
1820-2178 
1820-5848 
1820-2957 
1820-1021 
1820-0721 
1820-0720 
1820-0780 
1820-2161 
1820-1875 
1820-1870 
1820-1587 
1820-1740 
1820-2363 
1820-2138 
1820-1738 
1820-2417 
1826-2151 
1820-5774 
1820-890 
1820-5542 
1820-5371 
1820-2136 
1820-6515 
1820-6796 
1820-6797 
1820-1003 
1820-0714 
1820-1019 
1826-1823 
1826-1817 
1826-1859 
1820-8157 
1820-6560 
1820-7052 
1820-6758 
1820-8164 
1820-8084 
1818-1757 
1820-2093 
1816-1469 
1820-2359 
1820-1788 
1816-1552 
1816-1338 
1820-2106 
1820-1226 
1820-2114 
1820-686 
1820-6481 
1820-6544 
1820-5398 
1820-6243 
1820-6885 
1820-6572 
1820-7019 
1820-6884 
1820-8163 
1820-62h4 
1820-6883 
1820-6573 
1820-7040 
1820-7020 
1820-7481 
1820-6729 
1826-1641 
1813-0315 
1813-0318 
1813-0319 
1813-0385 
1813-0544 
1826-0840 
4826-1691 
1826-1745 
4826-0532 
1826-0323 
1826-0792 
1826-1688 
1826-0700 
1826-1178 
1826-0644 
1826-0482 
1826-0089 
1826-0413 
1826 -0662 
1826-0079 
41826-0109 
1826-0487 
1826-0670 
1826-0425 
1826~1939 
1826-1634 


Desc. 


HA3-2625-5 
HA3-2625-5 SELECTED 
HA3-5002-5 
HA3-5033-5 
HA3-5033-5 
HA3-5104-5 
HAT -2505-5 
HA7-2515-5 
HA7-2525-5 
HAT-2645-5 
HAT-5130-5 
HB56D132B-8 , 
HB56D51232B-85 
HCMP96850 
HCTL-1000 
HCTL-1100 
HCTL-2000 
HCTL-2020 
HD100112 
HD100131 
HD100150 
HD&4102CH 
HD44103CH 
HD6350P 
HD63Bu0P 
HD74AC125P 
HD74HC592P 
HD74HCTULOP 
HD74LS390P 
HDS1015EM 
HEF4OO1BT 
HEF 4O66BT 

HEF hO69UBP 
HEF 4069UBT 
HEF 4OT6BT 
HEF u724UBP 
HI1-0201-4 
HI1-05084-5 
HI1-0509A-5 
HI1-0518-5 
HI1-0539-5 
HI1-18184-5 
H11-200-4 
HI1-201HS-5 
HI1-303-5 
HI1-5043-5 
HI1-5044-5 
H11-507A-2 
HI1-509A-5 
HI1-674AKD-5 
HI2-0200-5 
H13-0201-5 
HI3-0201-5 
HI3-0508A-5 
HI3-0509-5 
HI3-201HS-5 
HI3-524-5 
HM1-6514-5 
HM1-6514-9 
HM1-6514-B9 
HM1-6551-9 
HM1-6561B-9 
HM1-7602-5 
HM1-7603-5 
HM1~7610-5 
HM1-7611-5 
HM1~7611-5561 
HM1-7620-5 
HM1-7621-5 
HM1-76414-5 
HM1-7643-5 
HBM1-76494-5 
HM1-7649A-5 
HM10422 
HMiO422-7 
HM10470 
HM10474-15 
HM2112 
HM2112-1 
HM3-6514-5 
HM3-6514-9 
HM3-6561-5 
HM3-7621-5 
HM3-7643-5 
HM4716A-2 
HM4716A-4 
HM4864-3 
HMU864P-3 
HM512S56LP-12 
HM53461P-10 
HM53461P-15 
HM534612P-12 
HM6116ALP-15 
HM6116ALSP-15 
HM6116FP-4 
HM6116LP-2 
HM6116LP-3 
HM6116LP-4 
HM6116P-3 
HM6147HP-35 
HM6147LP 
HM6147P 
HM6207HIP-25 
HM6207HP-25 
HM6207P- 35 
HM6207P-45 
HM6208HJP-35 
HM6208HP-25 
HM62256LFP-10SLT 
HM62256LFP-10T 
HM62256LP-12 
HM62256LP-12SL 
HM62256LP-15SL 
HM62256LP-8 
HM6264ALFP-10 
HM6264ALFP-12T 
HM626UALFP-15 
HM6264ALP-10 
HM626UALP-15 
HM6264UAP -15 


Mfr. 


03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
063N7 
06347 
05542 
01542 
01542 
01542 
01542 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
03285 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
O3T99 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
O634N7 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
0637 
06347 
06347 
06347 
06347 


HP P/N 


1826-0736 
1826-1309 
1826-1699 
1826-1694 
1826-1760 
1826-2052 
1826-0735 
1826-1045 
1826-1220 
1826-0929 
1826-1420 
1818-4893 
1818-4892 
1826-2034 
1820-6366 
1820-7693 
1820-4792 
1820-7694 
1820-3887 
1820-4228 
1820-3595 
1820-3859 
1820-3860 
1820-3938 
1826-1751 
1820-7336 
1820-6493 
1820-5432 
1820-2885 
1826-1094 
1820-4333 
1826-1207 
1820-6610 
1820-4332 
1820-4217 
1820-4229 
1826-1012 
1826-0983 
1826-1063 
1826-1438 
1826-1366 
1826-0429 
1826-1102 
1826-2054 
1826-1424 
1826-0740 
1826-0952 
1826-1503 
1826-1276 
1826-1593 
1820-1781 
1826-1282 
1826-1291 
1826-1064 
1826-1482 
1826-1346 
1826-1998 
1818-1370 
1818-0990 
1818-4337 
1818-0497 
1818-0439 
1816-0915 
1816-0916 
1816-0917 
1816-0782 
1816-1416 
1816-0918 
1816-0710 
1816-0929 
1816-0931 
1816-1481 
1816-158 
1816-1462 
1816-1555 
1816-21459 
1816-1591 
1816-1532 
1816-1586 
1818-0989 
1818-0955 
1818-1009 
1816-1382 
1816-1467 
1818-0509 
1818-0340 
1818-1559 
1818-3006 
1818-4039. 
1818-h2e9h 
1818-4354 
1818-hh20 
1818-3814 
1818-3379 
1818-3768 
1818-1790 
1818-1768 
1818-1738 
1818-1611 
1818-3013 
1818-3159 
1818-1667 
1818-4842 
1818-4579 
1818-4406 
1818-4524 
1818-4948 
1818-4568 
1818-4605 
1818-4218 
1818-3981 
1818-4228 
1818-4100 
1818-3943 
1818-4293 
1818-3957 
1818-3391 
1818-3335 
1818-3183 
1818-3198 


Desc. 


LM10BLH 
LM10CH 
LM10CN 
LM110H 
LM113-2H 
LM1i17K 
LM11CH 
LM11CN 
LM120K-15 
LM120K-5.0 
LM125H 
LM129AH 
LM12CLEK 
LM135AH 
LM136H 
LM13700N 
LM1L3TK 
LM138K (STEEL) 
LM139AJ 
LMLUSK-5.2 
LM15588 
LM1617 
LM1875 
LM1877R-9 
LM1881M 
LM1881N 
LM1965N 
LM201ADP 
LM201AH 
LM201AH SELECTED 
LM201AJ 
LM201AN 
LM201H 
LM207H 
LM2084H 
LM208AN 
LM208H 
LM210H SELECTED 
LM211D 
LM211H 
LM212H 
LM218H 
LM220K-12 
LM220K-15 
LM224 
LM2342-3 
LM235AH 
LM236AH 
LM236H 
LM250K STEEL 
LM258AH 
LM258H 
LM261H 
LM285BYZ-1.2 
LM285BYZ-2.5 
LM285H-2.5 
LM2900N 
LM2901N 
LM2904N 
LM2917N 
LM2930P-5.0TB 
LM2930T-5.0 
LM2930T-8.0 
LM2931A2-5.0 
LM2931CT 
LM2935T 
LM2935T058 
LM2ghacT-12 
LM2940CT-15 
LM2940CT-5.0 
LM2941CT 
LM299AH 
LM299H 
LM300H 
LM301AH 
LM301AI 
LM301AJ-14 
LM301AN 
LM302H 
LM304H 
LM305H 
LM306H 
LM307H 
LM3077 
LM307N 
LM307N SELECTED 
LM308AH 
LM308AM 
LM308AN 
LM308H 
LM308N 
LM309H 
LM309H SELECTED 
LM309E 
LM310H 
LM310H SELECTED 
LM310H SELECTED 
LM3103-8 
LM310N 
LM3118 
LM3118 
LM3118 
LM311J3-8 
LM311M 
LM311N 
LM311N 
LM312H 
LM316A8 
LM317H 
LM317HVK 
LM317K 
LM317K SELECTED 
LM317LM 
LM317LZ 
LM317MP 
LM317T 
LM318H 
LM318J-8 
LM318M 
LM318N 


Mitr. 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
10881 
03006 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
0203T 
03406 
03806 
03406 
03406 
03806 
03406 
10858 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
o74406 
O3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
oa4hoG 
03h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 


HP PN 


1826-1223 
1826-0773 
1826-1004 
1826-1575 
1826-0329 
1826-0673 
1826-0909 
1826-1133 
1826-1157 
1826-0397 
1826-2006 
1826-0802 
1826-2063 
1826-1138 
1826-1541 
1826-1809 
1826-0763 
1826-0837 
1826-2051 
1826-1026 
1826-0243 
1826-0548 
1826-1389 
1826-0863 
1826-2021 
1826-1942 
1826-2152 
1826-21460 
1826-0059 
1826-0045 
1826-1491 
1826-0311 
1820-0104 
1826-0113 
1826-0025 
1826-2102 
1826-0072 
1826-0097 
1826-2150 
1826-0098 
1826-0110 
1826-0488 
1826-0235 
1826-0233 
1826-0232 
1826-1980 
1826-2053 
1826-0855 
1826-0766 
1826-078 
1826-0768 
1826-90745 
1826-0762 
1826-1509 
1826-1464 
1826-1288 
1826-0939 
1826-1506 
1826-0611 
1826-0842 
1826-1005 
1826-1201 
1826-1881 
1826-1397 
1826-1090 
1826-1586 
1826-1750 
1826-2033 
1826-2038 
1826-1597 
1826-2219 
18626-1239 
1826-0330 
1820-0123 
1820-0223 
1826-1227 
1826-0069 
1820-0477 
1820-0158 
1826-0004 
1820-0247 
1820-0475 
1826-00h3 
1826-0989 
1820-0493 
1826-0068 
1826-0035 
1826-2115 
1826-0493 
1826-0478 
1826-0172 
1820-029 
1826-0265 
1820-0430 
1826-0021 
1826-0354 
1826-0515 
1826-0947 
1826-0208 
1826-0026 
1826-1113 
1826-1179 
1826-1221 
1826-1594 
1826-0065 
1826-1292 
1826-0102 
1826-0112 
1826-0539 
1826-0687 
1826-0423 
1826-0722 
1826-1826 
1826-0772 
1826-1152 
1826-0393 
1826-0081 
1826-1271 
1826-1739 
1826-0207 


Desc. 


LM318N 
LM319D 
LM319H 
LM3190 
LM319M 
LM319N 
LM320H-05 
LM320H-12 
LM320H-15 
LM320H-5.2 
LM320H-6 
LM320K-05 
LM320K-12 
LM320K-15 
LM320K-5.2 
LM320LZ-5.06 
LM320T-12 
LM320T-15 
LM320T-18 
LM320T-24 
LM320T-8.0 
LM321AH SELECTED 
LM321H 
LM322N 
LM323K 
LM324AN 
LM324D 
LM324D 
LM324F 
LM32uN 
LM325AS 
LM325H 
LM325S 
LM326H 
LM329 
LM329D (SEL) 
LM329DZ 
LM330T-5.0 
LM333% STEEL 
LM334H 
LM334Z 
LM335AZ 
LM335Z 
LM336Bz 
LM336BZ-5.0 
LM336Z-5.0 
LM3378 
LM337HVK-STEEL 
LM337K 
LM337K (SELECTED) 
LM337LM 
LM337L2 
LM337LZ 
LM337T 
LM338K 
LM339AD 
LM339AI 
LM339AN 
LM3397 
LM339M 
LM339N 
LM339N SELECTED 
LM340-12AT 
LM340AK-15 
LM340AK-5 
LM340AT-15 
LM34OAT-5 
LM340K-8 
LM34OLAH-12 
LM340LAZ-12 
LM340LAZ-5 
LM340LAZ-5 
LM341P-12 
LM341P-2h 
LM341P-8.0 
LM343H 
LM3463 
LM3485 
LM348N 
LM350K 
LM350K SELECTED 
LM350T 
LM3524DM 
LM3524N 
LM358AH 
LM358AN 
LM358H 
LM358M 
LM358N 
LM35CAH 
LM35CZ 
LM35DM 
LM35DZ 
LM35DZ OPT. J612 
LM360J 
LM360N 
LM3611H-46 
LM361H 
LM361N 
LM377N 
LM380N 
LM3S80N-8 
LM48iN 
LM385BZ-1.2 
LM385BZ-2.5 
LM385D-2.5 
LM4385S8-1.2 
LM38588-2.5 
LM386M-1 
LM386N-1 
LM386N-4 
LM388N 
LM3900N 
LM3909N 
LM390N 
LM3911N 
LM3914N 
LM392N 
LM393AFE 
LM393D 


Mfr. 


03406 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02910 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
o3ho6 
oaho6 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
oah06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
03406 
o7y4o6 
03406 
Oth%06 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
a3ho6 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
10858 
10858 
03406 
03406 
03406 
03406 
63406 
03406 
03406 
o7W406 
03406 
03406 
02910 
02910 


HP P/N 


1826-1034 
1826-1551 
1826-0191 
1826-0141 
1826-1623 
1826-0175 
1826-0220 
1826-0178 
1826-0192 
1826-0179 
1826-0568 
1826-0202 
1826-0123 
1826-0169 
1826-0173 
1826-1383 
1826-018 
1826-027T 
1826-0377 
1826-0299 
1826-049 
1826-0234 
1826-0162 
1826-0225 
1826-0181 
1826-0524 
1826-1072 
1826-1600 
1826-0291 
1826-0161 
1826-0238 
1826-0457 
1826-0283 
1826-0533 
1902-0928 
1902-1331 
1826-0585 
1826-0904 
1826-1415 
1826-106 
1826-0623 
1826-0760 
1826-0880 
1826-0910 
1826-1297 
1826-1065 
1826-0558 
1826-0870 
1826-0523 
1826-0690 
1826-1841 
1826-0994 
1826-1099 
1826-0527 
1826-0677 
1826-1775 
1826-0306 
1826-0666 
1826-0759 
1826-1528 
1826-0138 
21826-1033 
1826-1121 
1826-1181 
1826-0536 
1826-0607 
1826-0551 
1826-0370 
1826-0438 
1826-0554 
1826-0555 
1826-1203 
1826-0435 
1826-0436 
1826-0434 
1826-0634 
1826-0719 
1826-0557 
1826-0315 
1826-0631 
1826-0724 
1826-1166 
1826-228 
1826-1569 
1826-0592 
1826-0890 
1826-0678 
1826-1813 
1826-a3h6 
1826-1473 
1826-1365 
1826~2261 
1826-1816 
1826-225 
1826-16h0 
1826-0638 
1826-0375 
1826-0272 
1826-0210 
1826-0348 
1826-0709 
1826-0209 
1826-0206 
1826-0774 
1826-1235 
1826-1784 
1826-1746 
1826-177 
1826-1963 
1826-0682 
1826-1729 
1826-1016 
1826-0120 
1826-0419 
1826-1315 
1826-0390 
L826-0655 
1826 -1126 
1826-1616 
1826-1572 


Desc. 


LM393JG 
LM393N 
LM395K 
LM395T 
LM396K 
LM39992 
LM399AH (SEL } 
LM399H 
LM4250CH 
LM555CN 
LM565CH 
LM611CN (SELECTED) 
LM614CWM 
LM6321N 
LM6325N 
LM63617 
LM6361M 
LM6361N 
LM6361N SELECTED 
LM6364N 
LM6365N 
LM675T 
LM7O9AH 
LM709H 
LM725aH 
LM741CN 
LM747D 
LM7824cK 
LM78L10ACH 
LM78L15ACH 
LM78L15ACM 
LM78M05CP 
LM7906T 
LM79L15ACM 
LM79MGCP SELECTED 
LM833M 
LM833N 
LMC660CM 
LMC660CN 
LMC76601N 
LP2950ACZ 
LP2951ACM 
LP2951ACN 
LP311N 
LP339M 
LP339N 
LP365N 
LT1OOLACH 
LT1LOOLACNS 
LT1001CN8 
LTLOO1CNB (SELECTED) 
LT1001C88 
LT1LOO2CN 
LT1004CZ 
LT1005CK 
LT1LOOTCH 
LT1007CN8 
LT1007CS 
LT1009C2Z 
LT1009S8 
LT1010CT 
LT1011ACH 
LT1012CN8 
LT1012CH 
LT1012CN8 
LT101288 
LT1013acJ8& 
LT1013CN8 
LT1013D88 
LT1O14UCN 
LT1O14DN 
LTLO1L6CNS 
LT1016C88 
LT1O19ACH-5 
LT1021BCN8-10 
LT1021BCN8-5 
LT1021CCH-5 
LT1021CCN8-10 
LT1LO21CCNB-5 
LT1021DCN8-10 
LT1021DCN8-5 
LT1021DC88-10 
LT1021DCS8-5 
LT1022ACH 
LT1024ACN 
LT102BACN8 
LT1028c38 
LT1029ACZ 
LT1031DCH 
LT1032CN 
LT1033CK 
LT1033CcT 
LT1036CT 
LT1037CH 
LT1L037CN8 
LT1038cK 
LT1039CN 
LF1039N-16 
LT1OSUCNS 
LT1LO54CS8 
LT1055ACH 
LT1055CN8 
LT105588 
LT1056CN8 
LT1057ACN8 
LTLOSTCNS 
LTLO7OCT 
LTLO7OHVCT 
LT1071CT 
LTLOT2CN8 
LTLOT2EVCT 
LTLOTUCT 
LT1O80CN 
LT1080CS 
LT1081-CN 
LT1083CK 
LT1LOB4CP 
LT1085CT 
LT1086-5CT 
LT1086CT 


HP P:N 


1826-1229 
1826-0412 
1826-0320 
1826-0886 
1826-0966 
1826-0825 
1826-1249 
1902-0908 
1826-0165 
1826-0373 
1826-0101 
4826-2010 
1826-2232 
1826-1808 
1826-2100 
1826-1665 
1826-1799 
1826-1800 
1826-1857 
1826-1771 
1826-2210 
1826-1720 
1820-0197 
1820-0162 
1826-0711 
1826-0271 
1826-0135 
1826-0559 
1826-039% 
1826-0353 
1826-2156 
1826-1299 
1826-0478 
1826-2155 
1826-2259 
1826-1825 
1826-1725 
1826-1964 
1826-1732 
1826-1821 
1826-1646 
1826-1872 
1826-1968 
1826-1162 
1826-1225 
1826-1289 
1826-1370 
1826-1479 
1826-1895 
41826-1896 
1826-1382 
1826-2114 
1826-1368 
1826-1167 
1826-1787 
1826-1433 
1826-1316 
1826-1735 
1826-1435 
1826-1979 


1826-1788 
1826-1539 
1826-1475 
1826-1462 
1826-1381 
1826-1927 
1826-1436 
1826-1409 
1826-1837 
1826-1590 
1826-1553 
1826-1761 
1826-1950 
1826-1712 
1826-1514 
1826-1706 
1826-1847 
1826-1437 
1826-1431 
1826-1369 
1826-1779 
1826-1687 
1826-1838 
1826-1690 
1826-1608 
1826-180h 
1826-1728 
1826-18h0 
1826-1429 
1820-4311 
1826-1585 
1826-1962 
1826-2076 
1826-1374 
1826-1317 
1826-1982 
1820-4887 
1820-5916 
1826-2193 
1826-2073 
1826-2247 
1826-1702 
1826-1839 
1826-1692 
1826-202) 
1826-1845 
1826-1759 
1826-20h2 
1826-2072 
1826-2713 
1826-1995 
1826-2263 
1820-5694 
1820-6790 
1820-5338 
1826-2025 
1826-1949 
1826-2047 
1826-2188 
1826-2134 


Desc. 


LT1180cS 
LT317AT 
LT318AN8 (SELECTED) 
LT337AK 
LT337AT 
LT336AK 
LT350AT 
LTC1O44NCNS 
LTCLOWSCN 
LTc1052c7 
LTC1062CNB | 
LTCLO64-LCN 
LTCLOQOACN 
M1L403A 

MLLOMA 
M2064-33CNL UNPRGMD 
M2064-70CNL68 UNPRGMD 
M3020-705C68 
MSKU164ANP-15 
M5KUI64AP-15 
M5M21C68P-45 
M5M27C101JK-12 
M5M27C101JK-15 
M5M27C101K-12 
M5M27C101K-15 
M5M27C1027 
M5M27C102K-15 
M5M27C102K-2 
M5M27C202K~-12 
M5M27CLO2K-12 
M5M27C512AK-15 
M5N4256AL-15 
MSM4256S-12 
MSM4256S-15 
MSMUCZ264AL-12 
MSMUC264AL-15 
MSM5165FP-70 
M5M5165P-70 
M5M5256A4P-70 
M5M5256BFP-70L 
M5M5256BFP-85L 
MAR-2 

MAR-3 

MAR-4 

MAR-6 

MAR-8 
MAX232CPE 
MAX233CPP 
MAX235CPG 
MAX238CNG 
MAX238CWG 
MAX239CNG 
MAX240CMH 
MAXH193CPA 
MAX630CSA 
MAX63UCPA 
MAX637ACPA 
MAX666CPA 
MAX691CPE 
MAX691CWE 
MAX693CWE 
MAX694CPA 
MAX8211CPA-2 
MAX8212CPA 
MB1840 

MBL107 
MB501LPF 
MB503PF 
MB5O4UL 
MB506-DIP-8 
MB506PF 
MB7118HZ 
MB7124HMP 
MB7142HZ 
MB7144HZ 
MB8118-12P 
MB8118-15P 
MB811AZ 
MB81256-12P 
MB81256-15P 
MB81257-12 
MB81257-15 
MB8128-15P 
MB81464-12PV 
MB8167A-55P 
MB81C68A-35P 
MB81C69A-25P 
MB81C71A-25Pd 
MB81C78A-35PF 
MB81C78A~-35PSK 
MBB1LCT9A-45Z 
MB8264A-12P 
MB828T -25 
MB8464-15LF RELAXED 
MBBL6hA-1LOLPF 
MB86022PF 
MB87030CR 
4BM10415AHZ 
MBM104224-72Z 
MBMLON70A-102 
MBM10474-A15Z 
MBM10474A-10Z 
MBMLONT4UA-7Z 
MBM104742 
MBM10480-152 
MBM1O0484A-100 
MBM104U84A-8C-G 
MBM10C500-15C 
MBM2212-20 
MBM2732A-30 
MBM2 764-202 
MBM27C128-20Z 
MBM27C256-25 
MBM27C0256- 302 
MBM27C256A-25Z 
MBM27C512-252 
MBM27C64-202 
MBM27C64-25Z 
MBM27C64- 252 
MBM8128A-10P 


Mir. 


10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
03811 
03811 
04092 
03794 
03794 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
08779 
02739 
02739 
02739 
02739 
02739 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
11302 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
0634u 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 
06344 


HP P/N 


1820-7662 
1826-1403 
1826-1265 
1826-1395 
1826-1670 
1826-1396 
1826-1216 
1826-1529 
1820-6396 
1826-1562 
1826-1777 
1826-2255 
1826-2057 
1820-1579 
1820-0763 
1820-5496 
1820-6606 
1820-6607 
1818-3059 
1818-3005 
1818-4236 
2818-4941 
1818-4673 
1818-4592 
1818-4486 
1818-4497 
1818-4590 
1818-4387 
1818-4749 
1818-4952 
1818-4745 
1818-4050 
2818-3309 
1818-3310 
1818-4109 
1818-4367 
1818-4951 
1818-3990 
1818-4744 
1818-4777 
1818-4599 
1826-2059 
1826-1768 
1826-2062 
1826-2061 
1826-2060 
1820-7675 
1820-5445 
1820-7661 
1820-5813 
1820-6341 
1820-6717 
1820-6576 
1826-1743 
1826-2104 
1826-1717 
1826-2260 
1826-2256 
1820-7268 
1820-6177 
1826-2064 
1826-2106 
1826-2212 
1826-2030 
1820-7015 
1826-1408 
1820-6987 
1820-6954 
1820-6955 
1820-5276 
1820-7613 
1816-1630 
1816-1712 
1816-1695 
1816-1569 
1818-1775 
1818-1776 
1820-6384 
1818-3307 
1818-3308 
1818-3388 
1818-3389 
1818-1877 
1818-4103 
1818-3470 
1818-3222 
1818-4024 
1818-4297 
1818-4243 
1818-4134 
1818-3928 
1818-3166 
1818-4697 
1818-hohk2 
1818-4272 
1826-2262 
1820-5366 
1816-1460 
1816-1594 
1816-1629 
1816-1543 
4816-1721 
1816-1720 
1816-1492 
1816-1628 
1816-1696 
1816-1729 
1818-4786 
1818-4163 
1818-1982 
1818-4351 
1818-3507 
1818-3662 
1818-3813 
1818-hou0 
1818-4012 
1818-3364 
1818 - 3136 
1818-3229 
1818-1845 


Desc. 


MC1OO4P 


MC1LOOHGMOFN 
MC100R/M246B 


MC1O100L 
MC10100P 
MC10101L 
MC10101P 
MC10102L 
MC10102P 
MC10103L 
MC10103P 
MC10104FN 
MC1O0104L 
MC10104P 
MC10105L 
MC10105P 
MC10106L 
MC10106P 
MC10107L 
MC10107P 
MC1O1O9L 
MC1O109P 
MC1010P 
MC10110P 
MC10111P 
MC10113L 
MC10113P 
MC10114P 
MC10115L 
MC10115P 
MC10115P 
MC10116FN 
MC10116L 
MC10116P 
MC10116P 
MC10117L 
MC10117P 
MC10118P 
MC10119P 
MC1LO121L 
MC10121P 
MC10123P 
MC10124FN 
MC10124L 
MC10124P 
MC10125FN 
MC10125L 
MC10125P 
MC10128L 
MC10129L 
MC10130L 
MC10130P 
MC10131FN 
MC10131P 
MC10132P 
MC10133L 
MC10133P 
MC10134L 
MC10135L 
MC10135P 
MC10136FN 
MC10136L 
MC10136P 
MC10137L 
MC10138FN 
MC10138L 
MCi013P 
MC1LOLNIL 
MC10141P 
MC1014P 
MC10153L 
MC10153P 
MC10158L 
MC10158P 
MC10159L 
MC10159P 
MC1O15P 
MC10160L 
MC10160P 
MC10161L 
MC10161P 
MC10162L 
MC10162P 
MC10163L 
MC10163P 
MC10164L 
MC10164P 
MC10165L 
MC10165P 
MC10166L 
MC10166P 
MC10168P 
MC1016P 
MC1i0170L 
MC10170P 
MC10171L 
MC10171P 
MC10172L 
MC10172P 
MC10173L 
MC10173P 
MC10174L 
MC10174P 
MC1O1L75L 
MC10175P 
MC10176L 
MC10176P 
MC10177P 
MC10178L 
MC10178P 
MC10179L 
MC10179P 
MC1017P 
Mc10180P 
MC10181L 
MC10181P 
MC10182P 
MC10183L 
MC10186P 
MC10188L 


Mfr. 


02037 
02037 
12253 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1820-0142 © 


1820-7000 
1826-2108 
1820-1990 
1820-2517 
1820-2834 
1820-0801 
1820-2835 
1820-0802 


1820-1831 


1820-1686 
1820-5603 
1820-2836 
1820-21400 
1820-2837 
1820-0803 
1820-2838 
1820-0804 
1820-2839 
1820-0805 
1820-286 
1820-0806 
1820-0145 
1820-0807 
1820-0808 
1820-1882 
1820-2508 
1820-2324 
1820-1945 
1820-0809 
1820-3666 
1820-957 
1820-1308 
1820-0810 
1820-4681 
1820-1946 
1820-0811 
1820-0812 
1820-0813 
1820-28h0 
1820-0815 
1820-2399 
1820-4958 
1820-1173 
1820-3124 
1820-4959 
1820-1052 
1820-3125 
1820-2h00 
1820-2482 
1820-1944 
1820-0826 
1820-4967 
1820-0817 
1820-2476 
1820-0818 
1820~2h75 
1820-6819 
1820-0820 
1820-4080 
1820-4960 
1820-0821 
1820-3126 
1820-0822 
1820-7654 
1820-1383 
1820-0102 
1820-0825 
1820-3127 
1820-0213 
1820-2507 
1820-2847 
1820-1993 
1820-3128 
1820-2347 
1820-2821 
1820-0180 
1820-0826 
1820-4132 
1820-2504 
1820-0827 
1820-2067 
1820-0828 
1820-2503 
1820-2421 
1820-0829 
1820-3129 
1820-2502 
1820-2449 
1820-2323 
1820-2381 
1820-2451 
1820-a0h40 
1820-2501 
1820-2477 
1820-2500 
1820-2h20 
1820-2h99 
1820-2455 
1820-2h98 
1820-2401 
1820-2497 
1820-1359 
1820-2496 
1820-2h02 
1820-2193 
1820-1399 
1820-4209 
1820-2066 
1620-1632 
1820-0830 
1820-2474 
1820-0146 
1820-2481 
1820-0831 
1820-3130 
1820-2h78 
1820-2479 
1820-2403 
1820-2841 


Desc. 


MC10189L 
MC10189P 
MC10189P 
MC1LO18P 
MC10192FN 
MC10192L 
MC10192P 
MC10194P 
MC10195L 
MC10195P 
MC10197L 
MC10497P 
MC10198L 
MC1020P 
MC10210L 
MC10210P 
MC10211L 
MC10211P 
MC10212L 
MC10212P 
MC10216FN 
MC10216L 
MC10216P 
MC1022P 
MC10231L 
MC10231P 
MC1023P 
MCc1024P 
MC1026P 
MC1027P 
MC1030P 
MC10319L 
MC10321P 
MC1032P 
MC1033P 
MC1034P 
MC1035P 
MC1048P 
MC10804L 
MC10807L 
MC1OEO16FN 
MC10E1LO1FN 
MC1LOELOUFN 
MC1OELO7FN 
MC1LOE111FN 
MC10E112FN 
MC10E116FN 
MC10EF122FN 
MC10E131FN 
MC1OE142FN 
MC10EL43FN 
MCLOE154FN 
MC1LOEL58FN 
MC10E1651 
MC10E166FN 
MC10E167FN 
MC1LOE1T7iFN 
MCLOHO16FN 
MCLOHO16L 
MC10HO16P 
MC10H100P 
MCLOH1O1FN 
MC10H101P 
MC10H102FN 
MC10H102P 
MC10H103FN 
MC10H103P 
MC1OH1OUFN 
MC1OH1LO4P 
MC1LOH1OSFN 
MC10H105P 
MC10H106P 
MC10H1LO7FN 
MC10H107P 
MC10H109FN 
MC10H109P 
MC10H113P 
MC10H115FN 
MC10H115P 
MC10H116FN 
MC10H116L 
MC10H116P 
MC10H117FN 
MC10H117P 
MC10H118P 
MC10H119P 
MC10H121P 
MC10H123FN 
MC10H123P 
MC10H124FN 
MC10H1241, 
MC10H124P 
MC10H125FN 
MC10H125L 
MCi0H125P 
MC1OH130P 
MC10H131FN 
MC10H131L 
MC10H131P 
MC10H135FN 
MC10H135P 
MC10H136FN 
MC1LOH136L 
MC10H136P 
MC10H141FN 
MC10H141P 
MCLOHLUSFN 
MC1OH145L 
MC10H158FN 
MC10H158P 
MC1LOH1L59FN 
MC1OH159P 
MC10H160P 
MCLOH161P 
MC10H162FN 
MC10H162P 
MCLOHI64FN 
MC1LOH164L 
MC1OH164P 
MC10H166P 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1820-2842 
1820-2385 
1820-2450 
1820-0144 
1820-5604 
1820-3620 
1820-4438 
1820-2h80 
1820-2843 
1820-1685 
1820-2844 
1820-2023 
1820-2376 
1820-0212 
1820-1830 
1820-2495 
1820-2845 
1820-1482 
1820-1832 
1820-1950 
1820-6509 
1820-1320 
1820-1224 
1820-0272 
1820-2516 
1820-1225 
1820-0157 
1820-0578 
1820-0252 
1820-0143 
1820-0200 
1826-1731 
1826-2162 
1820-0581 
1820-0276 
1820-0101 
1820-0253 
1820-0473 
1820-2409 
1820-4200 
1820-7310 
1820-7649 
1820-7650 
1820-7652 
1820-6718 
1820-7684 
1820-7648 
1820-7646 
1820-6946 
1820-6719 
1820-767 
1820-7685 
1820-7642 
1826-2103 
1820-7644 
1820-7686 
1820-7653 
4820-6713 
1820-3102 
1820-4159 
1820-3686 
1820-7260 
1820-2891 
1820-5605 
1820-2823 
1820-6867 
1820-2962 
1820-5606 
1820-3337 
1820-6521 
1820-2822 
1820-3918 
1820-5777 
1820-2956 
1820-6615 
1820-2900 
1820-3701 
1820-6780 
1820-3461 
1820-5607 
1820-3075 
1820-288 
1820-6520 
1820-3338 
1820-6735 
1820-3339 
1820-3340 
1820-6714 
1820-4197 
1820-6524 
1820-3521 
1820-4081 
1820-5390 
1820-3522 
1820-079 
1820-2860 
1820-5629 
1820-3076 
1820-28h9 
1820-5608 
1820-4202 
1820-5609 
1820-3295 
1820-4203 
1820-5610 
1820-3579 
1820-7701 
1816-1554 
1820-7315 
1820-2959 
1820-5611 
1820-3700 
1820-4198 
1820-3580 
1820-7231 
1820-3578 
1820-6781 
1820-3446 
1820-2875 
1820-4206 


Desc. 


MC10H173P 
MC10H174FN 
MC10H1 74L 
MC1LOH174P 
MC10H175P 
MC10H1 76FN 
MC10H176L 
MC10H176P 
MC10H179FN 
MC10Hi79P 
MCLOHL SBOP 
MC10H181FN 
MC10H181P 
MC10H186FN 
MC1OH186P 
MC10H188P 
MC10H189P 
MC10H209FN 
MC1OH209L 
MC10H209P 
MC10H210L 
MC10H210P 
MC10H211P 
MC10H330P 
MC10H332P 
MC1OB350FN 
MC10H350P 
MC10H351LFN 
MC10H4L23P 
MCLOHN2HP 
MC1LOH600FN 
MC1LOH601FH 
MC1OH602FR 
MC10H603FN 
MC10H641FH 
MC1OH642FH 
MC12002P 
MC12009FN 
MC12009L 
MC12009P 
MC12011P 
MC12013L 
MC12015P 
MC12019P 
MC12022BDR2 
MC12040FN 
MC12040FN 
MC12040L 
MC12040P 
MC12061P 
MC12073P 
MC12074P 
MC12090FR 
MC12090L 
Mc1306P 
MC1350D 
MC1350P 
MC1355P 
MC1372P 
MC1377D¥ 
MC1377FN 
MC1377P 
MC14001BCL 
MC14001BCP 
MC14001UBCP 
MC14002BCP 
MC14U002UBCP 
MC1UO0D6BCP 
MC1LUOOTUBCP 
MC14O008BCL 
4C14008BCP 
MC14011BCL 
MC14011BCP 
NC140110BCP 
MC14012BCP 
MC1HO12UBCP 
MC14013BCP 
Mc14013BCP 
Mc14014BCP 
MC14015BCL 
Mc1.4015BCP 
MC14015BCP 
Mc14015aCcP 
MC14016BCP 
MCi4016BCP 
MC14017BCL 
MC14017BcP 
MC14018BCP 
MC1KO20BCP 
MC14021BCP 
MC14022BAL 
MC14022BCL 
Mc14023BCP 
MC14023UBCP 
MC1OZ4BCP 
MC1LHO2ZSBCL 
MC14O25BCP 
MC1L4025UBCP 
HC14027BCP 
MC14027BCP 
MC14O28BCL 
MC1LO28BCP 
Mc1ho028BCP 
MC14032BCP 
MC1h034uBCP 
MC14035BcCP 
MC1h038BCP 
MC1HOJAL 
MC1HO3AU(SEL) 
MC1403D 
MC1403P1 
Mc1iLob0BCL 
Mct40L40BCP 
MCLUOLeBCP 
MC14O0L2BCP 
MCLHOLEBCP 
MCLHOL3BCP 
MC1i40LLBCP 
MC1LUOLEBAL 
MC14046ECP 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02937 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP PIN 


1820-4319 
1820-6872 
1820-3342 
1820-3831 
1820-3576 
1820-7263 
1820-3296 
1820-3699 
1820-7306 
1820-4322 
1820-4321 
1820-7307 
1820-4320 
1820-7700 
1820-3577 
1820-3702 
1820-3703 
1820-6528 
1820-3435 
1820-4323 
1820-3341 
1820-2963 
1820-3400 
1820-5074 
1820-4199 
1820-5833 
1820-4204 
1820-7645 
1820-4740 
1820-4201 
1820-7636 
1820-7297 
1820-7690 
1820-7637 
1820-7334 
1820-7299 
1826-0598 
1820~-7232 
1820-3935 
1820-2934 
1820-2935 
1820-1888 
1820-3646 
1820-3964 
1820-7311 
1826-1875 
1826-1906 
1820-134 
1826-0364 
1820-1977 
1820-6448 
1820-6973 
1820-7267 
1820-3485 
1826-0293 
1826-2211 
1826-0159 
1826-0382 
1826-0903 
32826-2243 
1826-1795 
1826-1471 
1820-2803 
1820-1745 
1820-199 
1820-2079 
1820-1511 
1820-2086 
1820-1503 
1820-1525 
1820-1955 
1820-2576 
1820-1747 
1820-1500 
1820-1960 
1820-1507 
1820-149T 
1820-1963 
1820-1514 
1820-2055 
1820-1176 
1820-1502 
1820-2008 
1820-1504 
1820-1958 
1820-2805 
1820-1508 
1820-2084 
1820-1494 
1820-2031 
1820-2277 
1820-1527 
1820-1961 
1820-1509 
1820-1506 
1820-280) 
1820-1965 
1820-2498 
1820-196 
1820-1964 
1820-1526 
1820-1512 
1820-1962 
1820-2223 
1820-2232 
1820-2080 
1820-222) 
1826-1154 
1826-1285 
1826-188 
1826-0467 
1820-2054 
1820-1495 
1820-1501 
1820-1912 
1820-1956 
1820-2124 
1820-2228 
1826-1194 
1826-0912 


Desc. 


MC1L4O4SUBCP 
MC14049UBCP 


Mc1hohus 
MC140hU6 
Mc14o050BCP 
Mc1hoS5a0BCP 
MC14051BCD 
MCLLOSIBCL 
MC140518¢P 
MC14051BCP 
MC14052BCL 
MC1L052BCL 
MCi4052BCP 
MC14053BCD 
MC1L053BCP 
MC1L066BCP 
MC1L066BD 
Mc1L068BCP 


Mc1LO69UBCL 


SELECTED 


MC14L069UBCP 


MC1LO69UBD 
MCL4LO6L 
MC1LXO7OBCL 
MC14070BCP 
MC140715CP 
MCLYOTICP 
MC14U073BCL 
MC14O75BCL 
MC14075BCP 
MC14076BCP 
MC14077BCL 
MC14078BCP 
MC14081BCP 
MC14082BCP 
MC1LHOBL-6 
MC14O8L-B8 
MC14093BCL 
MC1414D 
MC1414P 
MC14174BCP 
MC141758CP 
MC14194BCP 
Mci420¢ 
MC1432P 
MC1433G 
MC1.433L 
MC1433P 
MC1436cG 
MC1436q 
mc1h36u 
MC1L437L 
MC1438R 
MC1439¢ 
MCLU39L 
MC1L4410P 
MC145110P 
MC14411P 
MC14412VP 
MC14416P 
MC14433L 
MCLLNYTP 
MC1LUS45L 
MC14ULQODW 
MC14490FP 
MC14490P 


MC145000BCP 
MC14501UBCP 


MC14502BAL 
MC14502BcP 
MC14503BCP 
MC1U504UBCP 
MC14506BCP 
MC14508BCL 
MC1L508BCP 
MC145106P 

MC14510BCP 
MC1i4511BCP 
MC14512BCP 
MC214512BCP 
MC14513BCL 
MC14513BCP 
MC145145P 

MC145146P 

MC145148CP 
MC145151P 

MC145152P 

MC14515BCP 
MC1L516BCL 
MC1L526BCP 
Mc14517BCP 
Mc14518BCL 
MC14518BCP 
MC14519BCP 
MC1L4S520BCL 
MC14520BCP 
MC14521 BCP 
MC14522BAL 
MC14522BCP 
MC1LU526BCP 
MC1LU526EDW 
MC14527BCP 
MCLUS2BBCL 
MC1US52BBCP 
MC14530BCP 
MC14532BCL 
MC14532BCP 
MC14US53KBCP 
MC14536BCP 
MC14538BCL 
MC14538BCP 
MC14538BDW 
MC14539BCL 
MC14539BCP 
mc145406DW 
MC1L5406P 

Mc145Lo07DW 
Mc14541BCP 
MC14543BCP 


MC14USLL0P SELECTED 


Mc14549BCP 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
92037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P’N 


1820-1505 
1820-1746 
1826-0718 
1826-1069 
1820-1521 
1820-1976 
1826-1607 
1820-1547 
1820-3719 
1820-2013 
1820-1546 
1820-3866 
1826-086 
1826-1861 
1826-0501 
1826-0502 
1826-1782 
1820-1931 
1820-1592 
1820-2014 
1820-5778 
1826-0155 
1820-1908 
1820-2015 
1820-1970 
1820-1388 
1820-1910 
1820-1909 
1820-2091 
1820-2220 
1820-1907 
1820-1930 
1820-2037 
1820-2090 
1826-0248 
1826-0188 
1820-1936 
1820-6412 
1826-0051 
1820-2258 
1820-2279 
1820-3587 
1826-0200 
1820-0160 
1820-0316 
1820-0181 
1820-0317 
1826-0343 
1826-0038 
1826-1171 
1826-0019 
1826-0060 
1820-0201 
1826-0022 
1820-3487 
1826-2113 
1820-1779 
1820-2166 
1820-5926 
1826-0431 
1826-0884 
1826-0334 
1820-5213 
1820-1947 
1820-2306 
1820-3360 
1820-1079 
1820-1635 
1820-1385 
1820-2257 
1820-2326 
1820-1386 
1820-1693 
1820-1959 
1826-1876 
1820-1189 
1820-1413 
1820-1957 
1820-1241 
1820-2716 
1820-2462 
1820-2897 
1820-3405 
1620-1683 
1820-2879 
1820-2880 
1820-1329 
1820-1899 
1820-1114 
1820-1815 
1820-1591 
1820-1122 
1820-1387 
1820-1900 
1820-1150 
1820-2702 
1820-1181 
1820-1175 
1820-1328 
1820-5920 
1820-1265 
1820-2051 
1820-1356 
1820-1327 
1820-1570 
1820-1355 
1820-1855 
1826-0411 
1820-1569 
1820-1932 
1820-5418 
1820-1549 
1820-1471 
1820-5274 
1820-4666 
1820-6823 
1820-1658 
1820-2097 
1820-3721 
1820-1721 


Desc. 


MC14553BCP 
MC14555BCP 
MC14US56BCP 
MC1U557BCP 
MC1L4559BCP 
Mcib5s0BcP 
MC14561BCP 
MC14562BCP 
MC14566BCP 
MC14568BCceP 
MC14569BCL 
MC14569RBCP 
Mc1LS6cG 


MCc14572UBCP 


McC14581BCcP 
MC14582BCP 
MC14583BCP 
MC14584BcP 
MC1LUS585BCP 
MC1458CP1 
MC1458D 
MC1458G 
MCLUS8P1 
MCLUS58SG 
MC1LUS8SP1 
MCLUS58U 
MCLUG6OR 
MC1463R 


MC1L6818ACP 


MCLU68L 
MC1L468R 
MC1iL69G 
MCiL69R 
MC1L88L 
MCLLS8F 
MC1L89AD 
Mc14894D 
MC1LE9AL 
MC14894P 
MC148&9L 
MC14UGOP 
MC1UQUL 
MC1LU95D 
MC1U95L 
MC1496D 
MC1496G 
MC1U96L 
MC1UOG6N 
MC1505L 
MC1520G 
MC15241L 
MC153146 


MC1I545BI AIC 


MC1550G 
MC1590G 
MC15951L 
MC1596L 
MC1648FN 
MC1648L 
MC1648P 
MC1650L 
MC1658P 
MC1660L 
MC1662L 
MC1664L 
MC1670L 
MC1674L 
MC1678L 
MC1692L 
MCI694L 
MC1697P 
MC1723L 
MC1733G 
MC1741SCG 
MC1741SCP1 
MC1776CD 
MC1800P 
MC1801P 
MC1805P 
MC1806P 
Mc1808P 
MCLBO9P 
MC1810P 
MC1812P 
MC18i4P 
MC2257L 
MC2259L 
MC3001P 
MC3002P 
MC3003P 
MC3006P 
MC3022P 
MC3025P 
MC3026P 
MC3029P 
MC3060P 
MC3061P 
MC3062P 
MC3103L 
MC3242AP 


MC3302P SELECTED 


MC33079D 
MC33129P 
MC33284D 
MC3340P 
MC34001BU 
MC34002BU 
MC38002BU 
MC3400KBL 
MC34004BP 
MC3403D 
MC3403P 
Mc34050D 
Mc34050P 
MC3L05P 
Mc34060P 
Mc34062P1 
MC34063P1 
Mc34063U 
Mc34064D-5 


Mfr. 


02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203F 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
0203T 
0203T 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02910 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
C2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P‘/N 


1820-1479 
1820-2050 
1820-1412 
1820-2344 
1820-1722 
1820-1850 
41820-2033 
1820-2444 
1820-1588 
1826-0599 
1820-2571 
1820-2383 
1826-0003 
1820-1657 
1820-1666 
1820-1659 
1820-1389 
1820-2019 
1820-1340 
1826-0142 
1826-2078 
1826-0111 
1826-0139 
1826-0866 
1826-oh20 
1826-0990 
1820-027T 
1826-9032 
1826-1504 
1826-0128 
1826-0140 
1826-0006 
1826-0024 
1820-0509 
1820-3322 
1820-5329 
1820-7602 
1820-0990 
1820-3321 
1820-0510 
1826-1946 
1826-0036 
1826-2111 
1826-0437 
1826-1621 
1820-0427 
1826-0023 
1826-1095 
1826-1059 
1826-0002 
1826-0125 
1820-0050 
1826-0103 
1826-0028 
1826-0037 
1826-0014 
1826-1758 
1826-1905 
1820-1119 
1820-1108 
1820-0919 
1826-0509 
1820-0790 
1820-0796 
1820-0795 
1820-0794 
1820-9793 
1820-2664 
1820-0920 
1820-133% 
1820-1852 
1826-o0h09 
1826-1175 
1826-0302 
1826-0254 
1826-1212 
1820-0985 
1820-0441 
1820-0454 
1820-0273 
1820-027) 
1820-1137 
1820-0238 
1820-0418 
1820-0665 
1820-1156 
1820-1157 
1820-0242 
1820-0239 
1820-0205 
1820-0204 
1820-0617 
1820-0604 
1820-0140 
1820-0700 
1820-0449 
1820-0609 
1820-0451 
1820-1375 
1820-2742 
41826-0174 
1826-1867 
1826-1781 
1826-2171 
1826-0399 
1826-0915 
1826-0785 
1826-1513 
1826-0753 
1826-1976 
1826-1772 
1826-0312 
1820-7656 
1820-600 
1826-024 
1826-1208 
1826-1255 
1826-2087 
1826-1256 
1826-2264 


Desc. 


MC34064P-5 
MC34071D 
NC34072AU 


MC34072D TAPE & REEL 


MC3h072P 
MC34074AL 
Mc3LO074D 
MC3UO7HP 
MC34081AD 
MC34081 AP 
MC34081P 
MC34082aP 
MC3L082P 
Mc3u08LAP 
MC34084P 
MC34085P 
Mc3410CL 
Mc3410cP 


MC34129D (SELECTED) 


MC34382D 
MC3L1284D 
MC3420P 
MC3423P1 
MC3425P1 
MC3431F 
MC3440AP 
Mc34KU1AP 
MC3443aP 
MC34L6AP 
MC34UL6N 
MC34L6N: 
MC3uUTP3 
MC3UY7P3 
MC34L8AD 
MC3448AL 
MC3450P 
MC3452P 
MC3453P 
MC3459CP 
MC3460P 
MC3U67P 
MC3Z4.68P 
MC34U70P 
MC3U76G 
MC3486D 
MC34U86P 
MC3487P 
Mchooip 
Mchoo2P 
MCLOOGP 
MCLOO7P 
MC4OO8P 
MC4OLOP 
MCLO1L2P 
MCUOL5P 
Mcho16P 
Mcho18p 
MChOZ2P 
MChO24P 
MChO38P 
MCLO4LD 
MCLO4YP 


MCh1256A9B-10 


Mch26P 
MCS4HC374I 
MC660P 
MC662P 
MC663P 
MC666P 
MC667P 
MC668P 
MC670P 
MC672P 
MC6875L 


MC6881P/MC3449P 


MCT250P 
MCTUOUF 
MC7LACT11N 


MCTYACT1UDR2 


MCT7UACT541N 
MC74F14USD 
MC7UF21N 
MC74F803D 
MC74EFE03N 
MC7TUHCOON 
MC74HCOZAD 
MC74UHCO2N 
MC74HCO3N 
MC74HC1LO7N 
MC74HC109N 
MC74HC10D 
MC74HC10D 
MCTUHCLON 
MC74HC112D 


MC7UHC1L26AN 
MCTUHC1 32AD 


MCTHHC132N 
MCTLHC137N 
MC74HC138N 
MC74HC157N 
MC74HC158N 
MCT4HHCLEGN 
MC74HC161N 
MC7UHC162N 
MC74HC163D 
MC74HC163N 
MC7UHC1E5D 
MC7TUHCIE5N 
MC74HC173N 
MC7UHC174F 
MCTUHCL7 UT 
MC74UHC175D 
MCTUHCL75N 
MCT7UHCLOUD 
MC74HCLOUN 
MCTHHC195N 
MCTHHC2ON 

MCTUHCOLON 
MC7TUHC241N 
MCTUHCZLON 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


02037 
02037 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
C2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
029037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1826-1973 
1826-1776 
1826-1543 
1826-1912 
1826-1533 
1826-1222 
1826-1909 
1826-1534 
1826-2083 
1826-1581 
1826-1544 
1826-1582 
1826-1796 
1826-1652 
1826-1422 
1826-2065 
1826-0462 
1826-0529 
1826-181h 
1826-2116 
1826-2124 
1826-0526 
1826-c468 
1826-1485 
1826-0360 
1820-1522 
1820-1558 
1820-1687 
1820-1689 
1820-3329 
1820-5059 
1820-242 
1820-2461 
1820-4892 
1820-2058 
1820-2157 
1820-2158 
1820-2569 
1820-1786 
1820-1810 
1826-0474 
1826-0475 
21826-0945 
1826-0289 
1820-7610 
1820-2144 
1820-2145 
1820-0639 
1820-0843 
1820-0608 
1820-0724 
1820-0842 
1820-0836 
1820-0607 
1820-0437 
1820-1183 
1820-1332 
1820-1109 
1820-0567 
1820-0834 
1826-1803 
1820-0630 
1818-4270 
1820-0844 
1820-3565 
1820-1520 
1820-0288 
1820-1519 
1820-0625 
1820-1606 
1820-1605 
1820-2133 
1820-0287 
1820-2036 
1820-2165 
1820-0786 
1820-1004 
1820-7213 
1820-7312 
1820-6744 
1820-6850 
1820-6451 
1820-6441 
1820-7352 
1820-2922 
1820-5562 
1820-292h 
1820-3183 
1820-5291 
1820-3172 
1820-5394 
1820-5734 
1820-2923 
1820-7201 
1820-4458 
1820-4965 
1820-3174 
1820-08 
1820-3079 
1820-3177 
1820-3178 
1820-3179 
1620-2925 
1820-4055 
1820-7230 
1820-3785 
1820-5804 
1820-3181 
1820-3182 
1820-6953 
1820-3564 
1820-7258 
1820-3146 
1820-5805 
1820-3186 
1820-3187 
1820-3080 
1820-3299 
1820-3374 
1820-3188 


Desc. 


MCT7T4HC2U3N 
MC7URC2ULADW 
MC74UHC2UUN 
MC74HC253D 
MCT4LHC253N 
MC74HC257D 
MCTSHC257N 
MCTLHC266N 
MC74HC273DW 
MC74HC273N 
Mc7LHc280N 
MC74UHC299N 
MC74HC356N 
MCTUHC373N 
MC74HC374N 
MC74HCLOO2N 
MC74HC4017D 
MC74HCLO17N 
MC74HCLO20N 
MC74HCLOZEN 
MC74HCHONON 
MC74HCUOSIN 
MC74HCHOS2N 
MC74HCHOS53DW 
MCT4UHCUOGON 
MC7HHCHO66D 
MCTUHCUOTSN 
MCT4UHCLO7EN 
MCTYHCLON 
MC74HCX316D 
MC74HCL351N 
MC74HCH511N 
MC 74HCUS14UN 
MCT4UHC4538N 
MCTYHCU543N 
MC74HC5AN 
MCTLHC533N 
MCTLHC5S34N 
MC74UBHCSUON 
MC74HC5S41iDW 
MC7LHC58N 
MCTUHCSOSN 
MC74UHC597N 
MCTUHC6LEN 
MC7UHC73N 
MC74UHC7LAD 
MC7UHCTUN 
MCTUHC8SN 
MCTUHC86N 
MCT4HCTS4AIN 
MCTSHCT6LON 
MCT5462P 
MC7805cK 
MC7805cT 
Mc7806cr 
Mc7a808cr 
Mc74&08ct 
MC7818cP 
MC782hcT 
MC78LO5AcD 
MC78LG5ACP 
MCT8LO8AC 
MCTBLO8ACP 
MC78L12ACD 
MC78L12ACP 
MC78L15ACP 
MC78L2uCP 
McC78MO5cDT 
MC78M05CG 
MC78M12CDT 
MC78M15cT 
MC790S. 2cT 
MC7905CT 
MC7906CT 
MC7908cT 
MC7912cT 
MC7915CT 
MC79L03C 
MCT9LO5ACD 
MC79LO5ACG 
MCT9LO5ACP 
MC79LO5CP 
MCT9LO6C 
MC79L12ACD 
MCT79L12ACG 
MC79L12ACP 
MCT9L15ACP 
MCTOMO5CDT 
MC79MO5CT 
MC79M12cDr 
Mc815P 
Mc816P 
MC817P 
Mc82uP 
Mc8309P 
MC8312P 
Mc832P 
MC835P 
MC839P 
MC840P 
MC846P 
MCB8LEP 
mMc8500P 
MC8502P 
Mc8&50P 
MC8&51P 
MC852P 
MC853P 
MC857P 
MC&58P 
MCA&aOP 
MCC1670-2 
MCM10139L 
MCM10143L 
MCM10145L SELECTED 
MCM10146L 
MCM1OLU7L 
MCM10149L 
MCM10152L 
MCM2016HY- 70 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1820-3189 
1820-5551 
1820-3297 
1820-5753 
1820-3672 
1820-5754 
1820-3192 
1820-3192 
1820-5808 
1820-3399 
1820-3193 
1820-35h6 
1820-4608 
1820-2998 
1820-3082 
1820-3196 
1820-7664 
1820-3683 
1820-3197 
1820-3198 
1820-3199 
1820-6965 
1820-4574 
1820-6972 
1820-3200 
1820-5788 
1820-3201 
1820-4232 
1820-3169 
1820-5708 
1820-4705 
1820-056 
1820-3202 
1820-3203 
1820-4437 
1820-3396 
1820-3194 
1820-3195 
1820-4569 
1820-5563 
1820-3788 
1820-3344 
1820-4355 
1820-6218 
1820-7660 
1820-966 
1820-3081 
1820-3171 
1820-3007 
1820-4586 
1820-4587 
1826-2208 
1826-026 
1826-0144 
1826-0145 
1826-0146 
1826-1387 
1826-0149 
1826-1218 
1826-1h02 
1826-0276 
1826-1870 
1826-1257 
1826-2202 
1826-0275 
1826-0274 
1826-1499 
1826-1734 
1826-0367 
1826-1736 
1826-o0h64 
1826-0215 
1826-0294 
1826-1993 
1626-0344 
1826-0221 
1826-0214 
1826-0286 
1826-1783 
1826-0496 
1826-0285 
1826-1281 
1826-0284 
1826-2201 
1826-0495 
1826-0282 
1826-0281 
1826-1738 
1826-2129 
1826-1737 
1820-0325 
1820-0106 
1820-0411 
1820-0324 
1820-0610 
1820-0615 
1820-0096 
1820-0479 
1820-0260 
1820-0259 
1820-0094 
1820-0095 
1820-2297 
1820-2296 
1820-0087 
41820-0088 
1820-0258 
1820-0122 
1820-0257 
1820-0256 
1820-0323 
1820-2429 
1816-147 
1816-1435 
1816-1430 
1816-1434 
1816-1390 
1816-1456 
1816-1335 
1818-3473 


Desc. 


MCM2018AN35 
MCM2018AN55 
MCMHO27AC2 
McMh180720 
MCM60L256AP-10 
MCM6206NJ35 
MCM6208J15 
MCM62350J22 
MCM6264DNI35 
MCM6264WPL5 
MCM6264WPL5 
MCM6264UWPS5S 
MCM6268P-35 
MCM6268P25 
MCM6270J20 
MCM6288P-22 
MCM6288P35 
MCM6290725 
MCM62980J15 
MCM62981J15 
MCM62990FN-20 
MCM6572L 
MCM6581P 
McM68764c 
MCM68766C 
MCM68766C - 30 
MCM68766C - 35 
MCM68A10P 
MCM68A10S 
MCM68B10P 
MD74HCT373RC 
MD74Sc2uiAc 
MD7USC2uuaC 
MD7USC24U5AC 
MFLOACN 
MF10CCWM 
MF1OCN 
MF4128F3 DAP 00 
MF5CN 
MFC4000B 
MHOOO7CH 
MHIMO9A0J-10 
MHIM36BI-8 
MH25636AJ-10 
MHW592 
MJ2841DP 
MK2302P 
MK41HT9N-25 
MK4iH8ON20 
MK4tS80X12 
MK42029-20 
ME501N-12 
MK4501N-15 
MK4801Ad-3 
MKL801AJ-70 
MKUB01AJ-90 
MK4801AN-1 
MK4801AN-2 
MKL801AN-3 
MK4801AN-4 
MK4801AN-4 
MK4801AN-4 
MK4801AN-90 
MKLSO01AP-2 
MELBO2N-1 
ME4L802N-3 
ME4L8Z02B-20 
MK4L8202B-25 
MKS007P 
ME5009N 
MKSOO9P 
MK5025Q-10 
MK50399N 
MK6036P 
ML4401P 
MLMC101A 
MM2102A4J-6L 
MM2102AN~-UL 
MM2B01J9S-07 
MM4503CD 
MMSOO6H 
MM5G35P 
MM5050AH 
MM5052 
MM5057N 
MM507 
MM52040 
MM5241.ABLN 
MM5307ABN 
MM5307N 
MM5313N(75-) 
MM5313N( 76+) 
MM5315N 
MM5369AA/N 
MM5371N 
MM5437N 
MM5450N 
MM5451V 
MM5484N 
MM58242N 
MM58246N 
MM58274CN 
MM582TuCV 
MM5837N 
MM5873 
MM70C97J 
MM74COON 
MM74CO2N 
MM74UCOLN 
MM74CO8N 
MM74C107N 
MM74C1ON 
MMTLCLILT 
MM74CLUN 
MM74C151N 
MM74C154N 
MM740157N 
MMT4UC160N 
MM74C161N 
MM74C162N 


Mir. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
09161 
09161 
09161 
09161 
03406 
03406 
03406 
08779 
03406 
02037 
03406 
08779 
08779 
08779 
02037 
01590 
04078 
o4078 
04078 
04078 
04078 
04078 
o4078 
o4078 
o4078 
o1078 
o4o78 
o4o78 
o4a78 
oho78 
o4o78 
o4078 
04078 
04078 
04078 
04078 
o4078 
0078 
04078 
04078 
o4078 
oh078 
04078 
0078 
12962 
02037 
03406 
03406 
03921 
03406 
03406 
o3406 
a3h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02023 
03406 
03406 
03406 
03406 
03806 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 


HP P/N 


1818-4233 
1818-3502 
1818-0317 
1818-4841 
1818-4686 
1818-4807 
1818-699 
1818-4876 
1818-4859 
1818-4257 
1818-4263 
1818-4111 
1818-4197 
1818-4129 
1818-4589 
1818-4130 
1818-4128 
1818-4503 
1818-4820 
1818-4819 
1818-4908 
1818-0336 
1818-0700 
1818-1785 
1818-1822 
1818-3880 
1818-3172 
1818-0701 
1818-0135 
1818-1751 
1820-3147 
1820-2796 
1820-2943 
1820-2866 
1826-1580 
1826-1666 
1826-1250 
0960-0790 
1826-1786 
1826-0198 
1820-0832 
1818-4269 
1818-4728 
1818-4591 
1813-0138 
19820-3410 
1816-0355 
1818-4874 
1818-4498 
1818-44907 
1818-4740 
1820-7370 
1820-4085 
1818-1114 
1818-3162 
1818-1372 
1818-1214 
1818-1960 
1818-1178 
1818-1066 
1818-1213 
1818-1967 
1818-161h 
1818-1162 
1818-1718 
1818-1643 
1818-3605 
1818-3380 
1820-1239 
1826-1124 
1820-2322 
1820-6830 
1820-2310 
1820-0993 
1820-6791 
1826-0567 
1818-1756 
1818-0198 
1818-4268 
1820-1357 
1820-0770 
1820-2h16 
1820-1237 
1820-0717 
1820-1162 
1820-0410 
1818-1336 
1818-0061 
1820-2001 
1820-13h8 
1820-1364 
1820-2126 
1820-2040 
1820-2206 
1820-1755 
1826-1404 
1820-5339 
1820-7612 
1820-4844 
1820-5286 
1820-5287 
1820-3834 
1820-5024 
1820-2721 
1820-18h9 
1820-2783 
1826-2210 
1820-1627 
1820-2211 
1820-1603 
1820-1576 
1820-2212 
1820-1590 
1820-1563 
1820-2065 
1820-1827 
1820-1365 
1820-1390 
41820-1391 
1820-2214 


Desc. 


MM74C163N 
MM74C164N 
MM7HCL6E5N 
MM74C173N 
MMT4C1LT7UN 
MMT4C1TSN 
MM7T4C192N 
MM74C193N 
MMTUC2ON 
MMTC2217 
MM7UC221N 
MMT UC24ON 
MMT7LC2ZLON 
MMT4C24UN 
MMTUC3ON 
MM74C32eN 
MM740373N 
MM74C374N 
MMTLCL2N 
MM7 LCT 3N 
MM74C Th 
MM7LC74UN 
MM74076N 
MM7LCa37 
MM74C83N 
MM7LC8&SN 
MMTUCEEN 
MM7UCEGN 
MM74UCQO1N 
MM7UCSO2H 
MM74C903N 
MM7UCQOUN 
MM74COOSH 
MMTUCGOEM 
MM7Y4CQOEN 
MM74C9GO7N 
MM74C9ON 
MM74C914N 
MN74C922N 
MM74C923N 
MM74C923WM 
MM7UCS25N 
MM74CG4LIN 
MM7HHCOMM 
MM74LHCOUN 
M7 4HCOSN 
MM74HC112EN 
4M74HC113N 
MM7TLHC11M 
MM7LHCIIN 
MM74HC123AM 
MMT4HC123AN 
MM74&HC125M 
MM74HC125N 
MM74HC126N 
MM74HC133N 
MM74HC139M 
MM74HC139N 
MM74HC1L47N 
MM74HC148M 
MM74HC14UN 
MM74HC151N 
MM74HC153N 
MM74HC154N 
MM74HC1S5 7M 
MM74HC161M 
MM74HC164M 
MM74HC1ELN 
MM74HC173M 
MM74HC17 4M 
MM7LHC174UN 
MM74HC191N 
MM74HC192N 
MM74HC1938 
MMTUHC221 AN 
MM74LHC237R 
MMTLECZLOAN 
MM7TLHC251M 
MMT4EC2Z51N 
MM74HC259M 
MMT4HC259N 
MMT LHC2TN 
MM7LHC283N 
MM74HC298N 
MM74HC299WM 
MM7T4HC30M 
MM74HC30N 
MM74UHC32N 
MMTLHC365N 
MM7LHC366N 
MMT LEC 36 7N 
MM74HC368N 
MM74HC 37 30M 
MM 7 4HC37 HWM 
MM74HC390M 
MM74HC39GON 
MM74HC393N 
MM74HCUL020M 
MM74HCUOKOM 
MM7LHCUOLEN 
MM74HCUOUSM 
MM74ECLOLON 
MM74HCLO50M 
MM7LHCUOSON 
MM7UHCHOS5SIN 
MM74HCHO51WM 
MM74HCHOS3N 
MM74HCLOGEN 
MM74ECL23AN 
MM74HC4316N 
MM74BCU5144M 
MM74HC54IN 
MM74HC564N 
MM74HC573N 
MM74HC57 3WM 
MM74HC574N 
MM74HC5 T4WM 
MM74HC595M 
MM74HC64UON 
MM74HC68EN 


Mfr. 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
07406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


HP P’N 


1820-1493 
1820-1559 
1820-1560 
1820-1190 
1820-166 
1820-1562 
1820-1575 
1820-1561 
1820-1626 
1820-1612 
1820-1485 
1820-2538 
1820-2566 
1820-2537 
1820-1674 
1820-2213 
1820-2215 
1820-2216 
1820-1735 
1820-2605 
1820-1933 
1820-1753 
1820-2606 
1820-1937 
1820-2343 
1820-1806 
1820-2276 
1820-1392 
1820-1651 
1820-1652 
1820-1653 
1820-1654 
1820-1935 
1820-5419 
1820-1655 
1820-1656 
1820-2275 
1820-1778 
1820-2156 
1820-2309 
1820-7611 
1820-25h0 
1820-2630 
1820-5393 
1820-2921 
1820-3097 
1820-3173 
1820-3795 
1820-5801 
1820-3184 
1820-5054 
1820-3673 
1820-5552 
1820-3674 
1820-7313 
1820-3670 
1820-5557 
1820-3014 
1820-3175 
1820-6902 
1820-3185 
1820-3176 
1820-3350 
3820-3136 
1820-5553 
1820-6128 
1820-6129 
1820-3180 
1620-5395 
1820-5555 
1820-3058 
1820-3794 
1820-3204 
1820-3205 
1820-3373 
1820-3676 
1820-3330 
1820-5731 
1820-3190 
1820-5803 
1820-3206 
1820-3098 
1820-4392 
1820-4148 
1820-6756 
1820-5733 
1820-3675 
1820-3298 
1820-3933 
1820-3677 
1820-3792 
1820-3791 
1820-4895 
1820-5554 
1820-6247 
1820-3207 
1820-3208 
1820-6975 
1820-6190 
1826-1372 
1820-5556 
1820-4027 
1820-5558 
1820-3678 
1820-5069 
1820-6529 
1820-3692 
1820-3693 
1820-4590 
1820-4706 
1820-6189 
1820-3975 
1820-3781 
1820-3790 
1820-5732 
1820-3789 
1820-5752 
1820-6277 
1820-3787 
1820-3209 


Desc. 


MM74HC7266N 
MM74HCT5N 
MN74HC7GN 
MMTUHCTOON 
MMTUHCTOUN 
MM74UHCTOSN 
MM74HCT112N 
MM74HCT138N 
MM74HCT139N 
MMTYHCTLYBPC 
MM74UHCT155N 
MM74HCT1L5 TN 
MM74HCTLEGPC 
MMT4YHCT24ON 
MM74HCT242N 
MN T4HCT244N 
MM74HCT2 446M 
MM74HCT2US5N 
MM7 4HCT245WM 
MM74HCT373N 
MM74HCT37 30M 
MM74HCT374N 
MM74HCT540WM 
MM74HCTS573N 
MM74HCTOSEN 
MM74HCUCHN 
MM80CO5N 
MM80C96N 
MMG0C97I 
MM80C9TH 
MM80Ccg8I 
MM82C19N 
MMB8C29N 
MM&8C30N 
MMHOO26CL 
MN376 
MNDACT71CSB-I 
MOHO268D 
MOHO272C 
MOH3326 
MP260 
MP7507IN 
MP7533QN 
MP7683XKN 
MP7684KD 
MPC2014 
MPYO16KJ1¢ 
MSA-0185 
MSA-0186 
MSA-0285 
MSA-0286 
MSA-0335 
MSA-0370-21 
MSA-0385 
MSA-0420 
MSA-0435 
MSA-0485 
MSA-0486 
MSA-0520 
MSA~0685 
MSA- 0686 
MSA-0735 
MSA-0770 
MSA-0785 
MSA-0835 
MSA-0885 
MSA-0910 
MSA-1105 
MSC1162GS 
MSC1164¢s 
MSM5114-2R5S 
MSM51284S-15 
MTBS60XE 
MTBB65xC 
MT8870BC 
MUX- O8FP 
MUX-08FQ 
MUX-16-FT 
MUX-165T 
MUX-2hFP 
MUX- 2LFQ 
MUX28ET 
MWAO20) 
MWA0211 ,L 
MwW40304 
MWAL10 
MWA120 
MWAL30 
MWA210 
MWAZ20 
MWA230 
MWA310 
MWA320 
MWA330 
N10149F 
N2513N 
N25i6N 
N27011- 25005 
N27C010-150V10 
N27C128-200V10 OTP 
N27C256-150Vi0 
N27C256-200V10 
N27C256-200V10 
N27C256-200V10 
N28F010-120P1c4 
N28F010-150P1¢c4 
N28F512-200P1¢C4 
NSC090-50 UNPRGMD 
HT74OSF 
N74FOTD 
N74P2STAN 
N7HF2952D 
N74NFS6LD 
NT4FS69D 
N74F6L6AD 
NT74F6L6AN 
NT74F6E52AN 
NTUFSU3N 
N82028 
N8233N 


Mfr. 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
063406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
00046 
06861 
01590 
01590 
08507 
03688 
07050 
07050 
07050 
07050 
02037 
045907 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
039291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
09768 
09768 
09768 
09768 
09161 
09161 
09161 
021806 
02180 
021806 
02180 
02180 
02180 
02180 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02910 
02910 
02910 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02919 
02910 
02910 
02910 
02910 


HP P/N 


1820-6564 
1820-3170 
1820-3463 
1820-3664 
1820-3629 
1820-4601 
1820-4947 
1820-387 
1820-3796 
1820-67h2 
1820-6220 
1820-4196 
18626-6743 
1820-3630 
1820-3626 
1820-3456 
1820-6307 
1820-3665 
1820-6306 
1820-3849 
1820-6308 
1820-3848 
1820-5273 
1820-4147 
1820-3632 
1820-3008 
1820-1402 
1820-3545 
1820-1823 
1820-1266 
18260-1906 
3820-2413 
1820-2217 
1820-2218 
1820-1288 
1813-0501 
1813-0132 
1820-6810 
1820-6811 
1826-1295 
1826-1573 
1826-1307 
1826-1525 
1826-1417 
1826-1672 
1826-1713 
1820-4679 
4826-1722 
4826-2178 
1826-1966 
1826-2226 
1826-1953 
1826-1321 
1826-1612 
1826-1322 
1826-1323 
1826-1613 
1826-2168 
1826-1889 
1826-1967 
1826-2204 
1826-1944 
1826-1977 
1826-1724 
1826-1954 
1826-1723 
1826-1832 
1826-2133 
1820-6727 
1820-6778 
1818-3446 
1818-1974 
1826-0824 
1826-0823 
1820-3490 
1826-1028 
1826-0609 
1826-1177 
1826-0998 
1826-1173 
1826-0610 
1826-1792 
1826-1624 
1826-19h7 
1826-1986 
1813-0211 
1813-0212 
1813-0213 
1813-0214 
1813-0215 
1813-0216 
1813-0217 
1813-0218 
1813-0219 
1816-1461 
1818-0237 
1818-0254 
1818-4423 
1818-4778 
1818-4580 
1818-bh2h 
1818-4211 
1818-4201 
1818-284 
1818-4962 
1818-753 
1818-4938 
1820-6891 
1820-2179 
1620-7332 
1820-7293 
1820-7320 
1820-7322 
1820-7321 
1820-7333 
1820-7212 
1820-7239 
1820-6801 
1820-0508 
1820-0543 


Desc. 


N8234N 
N8243N 
N8264N 
N&266N 
N8271N 
NS273N 
N8280N 
N8281N 
n8284N 
N8288N 
N8290N 
N8291N 
N825091F 
N8&25115P 
N825123N 
N825129F 
N82S131F 
N82S135N 
N82S137AN 
N82S141F 
n825141F 
N62S16N 
N825181F 
N825181N 
N&25185F 
N82S191F 
NS2S5191N 
N82S519F 
NA28212N 
N82S2708F 
N&2S71N 
N82S33N 
N828h2N 
N82S50N 
N82S62N 
N82S83N 
N82S90N 
NE4UON 
N84BON 
N8B15N 
NBSSSN 
N888ON 
N8&881N 
N888SN 


N8TOOBN (SELECTED) 


N8&TOON 
N8TOON 
N8T13N 
N8T20N 
NOT23N 
N8T26N 
N8T37N 
N8TT5N 
N8TEON 
N8T9ON 
N8TO3H 
NOTOSN 
NST96N 
NSTOTN 
RSX60N 
NCMTOWOL 
NCR 8310 


NCR5380-44UPLCC 


NCR5381 
NE5018F 


NE5018N (SELECTED) 


NE5SO1A 
NE5O20F 
NE5020N 
NE5118F 
NE5150-F 
NE5170A 
NES180A 
NE5204N 
NE5205EC 
NE5212N 
NE521D 
NES21N 
NES22D 
NES22N 
NES26A 
NE52TH 
NE527N 
NE529N 
NE531H 
NE538N3 
NES50L 
NE550N 
NESS324FE 
NE5532AT 
NE5532P 
NES5S33AF 
NE5533AN 
NE5534AD 
NE5534AFE 
NE5534AN 
NE5534aT 
NE5539N 
NE5553N 
NE555JG 
NE555N 
NES5SSN 
NE555T 
NE5560N 
HES561N 
NESS68N 
NES56D 
NESS6N 
NES62B 
NES64N 
NES65N 
NE566H 
NES566N 
NESG67TH 
NE570N 
NEST2D 
NE5S7N 
HE590F 
HESOIF 
NE592D 


Mfr. 


62910 
02910 
029106 
029106 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
62910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
04183 
03947 
03947 
03947 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01693 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 


HP P/N 


1820-0542 
1820-0569 
1820-0507 
1820-0506 
1820-0989 
1820-1045 
1820-0322 
1820-oh00 
1820-0536 
1820-0455 
1820-0450 
1820-0492 
1816-0728 
1816-0605 
1816-1032 
1816-1418 
1816-1482 
1816-1613 
1816-1475 
1816-1142 
1816-1163 
1816-1564 
1916-1160 
1816-1162 
1816-1054 
1816-1299 
1816-1517 
1816-1458 
1816-1577 
1816-1193 
1820-1980 
1820-1249 
1820-1073 
1820-1338 
1820-1140 
1820-1467 
1820-1155 
1820-0459 
1820-0460 
1820-0837 
1820-0456 
1820-0461 
1820-Oh6T 
1820-0923 
1820-1084 
1820-1335 
1820-1360 
1820-1080 
1820-108 
1820-1007 
1820-1828 
1820-1817 
1820-1979 
1820-0195 
1820-0121 
1820-192h 
1820-1477 
1820-1476 
1820-1884 
1820-393: 
1818-0630 
1820-5245 
1820-5403 
1820-5841 
1826-0798 
1826-1055 
1826-0058 
1826-0972 
1826-1105 
1826 -0928 
1826-1502 
1820-5760 
1820-5761 
1826-1920 
1826-1907 
1826-1945 
1826-1560 
1826-0213 
1826-1550 
1826-0256 
1826-0115 
1826-0454 
1826-0755 
1826-02h4 
1826-0067 
1826-0936 
1826-0130 
1826-0137 
1826-0716 
1826-0633 
1826-1328 
1826-0889 
1826-1319 
1826-1546 
1826-0783 
1826-0715 
1826-0569 
1826-1279 
1826-0625 
1820-2827 
1826-0180 
1826-0355 
1826-0119 
1826 -0806 
1826-1051 
1826-1676 
1826-1893 
1826-0205 
1826-0047 
1826-1054 
1826-0704 
1826-0189 
1826-0269 
1826-0219 
1826-0703 
1826-2148 
1820-3395 
1820-2266 
1820-2267 
1826-1651 


Desc. 


NE592H 
NES92N 
NE602D 
NEGO2N 
NEQ52AN 


NEL-D32-46 (5) 
NMC27016Q-45 
NMC27C320-H5 


NMC9306EN 
NMC9306M 
NMC9306N 
NMC9346M8 
NMCG346N 
NMC93K6N 
NMCO3CHEMS 
NMCO3CHEMS 
NMC93C56M 
NMC93CS6N 
NMCO3C66M 


NQ28C64- 
OP-01CJ 
OP-02CJ 
OP-02CJ 
OP-02C0Z 
OP-OMEY 
OP-05CJ 
OP-O5EJ 
OP-O7CI 
OP-O7CP 
OP-07C58 
OP-O7CZ 
OP-O7EJ 
OP-O7EZ 
OP-08FP 
OP-O8GI 
OP-11EY 
OP-14cJ 
OP-14¢P 
OP-14cZ 
OP-14EZ 
OP-15EJ 
OP-15EZ 
OP-15F J 


250 


(SEL’D) 


SELECTED 


(SELECTED) 


OP-15GJ 
OP=15G2 
OP-16E 
OP-16E2Z 
OP-16F J 
OP-16FZ 
OP-16GJ 
OP-16GZ 
OP-177GP 
OP-1TEZ 
OP-17FJ 
OP-17FJ 
OP-17F2 
OP -200EZ 
OP-200FZ 
OP-200GP 
OP-215EZ 
OP-215F2 
OP-220GZ 
OP-227EY 
OP-227GY 
OP-270EZ 
OP-270FZ 
OP-270GP 
OP-27ENS8 
OP-27EZ 
OP-27FZ 
OP-27G3 
OP-27GZ 
OP-290GP 
OP-37EJ 
OP-37EZ 
OP-37FJ 
OP-37FZ 
OP-37GP 
OP-37GS 
OP-37GZ 
OP-400GP 
OP-hLoocs 
OP-421HY 
OP-42FJ 
OP-42F2Z 
OP-L70EY 
OP-470FY 
OP-470GP 
OP-471FY 
OP-50FY 
OP-T7GS 
OP-77GS 
OPA1LL1AM 
OPA111BM 
OPACTU 
OPALOUAG 
OPALL5AP 
OPA5125M 
OPAS41BM 
OPA606KP 
OPAGO6LM 
OPA620KP 
OPA621KP 
P1103A 
P2101-2 
P21014-2 
P2101A-4 
P2111A-2 
P2112A4 
P2112a-4 
P211Lha-4 
P2114A-5 
P21144-5 
P21144-6 
P2114A8-6 
P2114aL-2 
P2114aL-2 
P21144AL-3 
P2114AL-4 
P2401 


Mfr. 


02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
00039 
03406 
03406 
O3h06 
03406 
o3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
034806 
03406 
11111 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
10858 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
021890 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02186 
02180 
02186 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
10858 
07050 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
021806 
02180 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
03811 
O3811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03812 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 


HP P/N 


1826-0546 

1826-0194 

1826-1931 

1826-1913 

1826-206 

1813-0553 

1818-3160 

1818-3186 

1818-3619 

1818-4644 

1818-4234 

1818-4606 
1818-3921 
1818-3938 
1818-4729 
1818-4858 
1818-4671 
1818-4792 
1818-4767 
1818-4359 
1826-0440 
1826-1058 
1826-0561 
1826-1349 
1826-0974 
1826-0229 
1826-0266 
1826-0471 
1826-0635 
1826-1635 
1826-1048 
1826-0845 
1826-12149 
1826-0986 
1826-0553 
1826-0616 
1826-0542 
1826-1061 
1826-1298 
1826-1165 
1826-1185 
1826-1197 
1826-0937 
1826-0828 
1826-1478 
1826-0576 
1826-1492 
1826-0601 
1826-1367 
1826-1125 
1826-1047 
1826-2183 
1826-1578 
1826-0516 
1826-0795 
1826-1097 
1826-1960 
1826-1918 
1826-1992 
1826-1426 
1826-1192 
1826-1151 
1826-1631 
1826-1150 
1826-2089 
1826-2190 
1826-2252 
1826-1511 
1826-1135 
1826-0932 
1826-1007 
1826-1049 
1826-1997 
1826-1084 
1826-1568 
1826-0977 
1826-0987 
1826-1098 
1826-2144 
1826-0982 
1826-1882 
1826-2230 
1826-1093 
1826-2002 
1826-1844 
1826-1975 
1826-2009 
1826-2131 
1826-1943 
1826-1459 
1826-2016 
1826-2146 
1826~1650 
1813-0437 
1826-1925 
1826-2008 
1826-2050 
1826-2194 
1826-2049 
1826-1654 
1826-17h4 
1826-2092 
1826-2132 
1818-0115 
1818-0320 
1818-0425 
1818-042 
1818-0381 
1818-0553 
1818-or40 
1818-0492 
1818-0438 
1818-0562 
1818-0403 
1818-0643 
1818-1300 
1818-1638 
1818-1238 
1818-1774 
1820-1062 


Desc. 


P2712BA 

P2712BA-2 OTP 
P27128A-25 OTP 
P27256-1 OTP 
P27256-3 OTP 

P2732A OTP 

P2764A-2 OTP 
P270256-200V10 
P27C256-200V10 
P28F010-260P1C4 
P28F512-200 

P3LOLA 

P3205 

P3212 

P30 

P3604L-6 MASKED 
P5101L 

P5101L-1 

P5CO090-50 UNPRGMD 
P8216 

PAL10016P8NC UNPRGMD 
PAL1016P83C UNPRGMD 
PAL10H20EV8 -6DC 
PALIGH8CJ UNPRGMD 
PALIOL8A2VC UNPRGMD 
PALIOL8CJ UNPRGMD 
PALLOL8NC UNPRGMD 
PAL12H6CJ UNPRGMD 
PAL12H6NC UNPRGMD 
PAL12L10CNS UNPRGMD 
PAL12L6-2CJ UNPRGMD 
PAL12L6ANC UNPRGMD 
PAL12L6CJ UNPRGMD 
PAL12L6NC UNPRGMD 
PALLUHLCY UNPRGMD 
PALL4LHLNC UNPRGMD 
PAL14YLLCI UNPRGMD 
PALIULUCN UNPRGMD 
PALI4L8CN UNPRGRMD 
PAL16C1-2CJ UNPRGMD 
PAL16C1CJ UNPRGMD 
PaL16C1NC UNPRGMD 
PAL16H2-2CN UNPRGMD 
PAL1I6H2CJ UNPRGMD 
PALIGH2NC UNPRGMD 
PALI6L2CJ UNPRGMD 
PALI6L2CN UNPRGMD 
PALI6L6CN UNPRGMD 
PAL16L8-7PC UNPRGMD 
PAL16L8A-2CJ UNPRGMD 
PALI6L8A-2CN UNPRGMD 
PAL16L8A-2CN UNPRGMD 
PAL1I6L84-4CN UNPRGMD 
PALI6L8ACN UNPRGMD 
PALI6L84CN UNPRGMD 
PALI6L8AVC UNPRGMD 
PAL16L8B-2CJ UNPRGMD 
PAL16L858-2CJ UNPRGMD 
PAL16L8B-2CN UNPRGMD 
PAL16L8B-4CN UNPRGMD 
PALI6L8B2VC UNPRGMD 
PALI6L8BCN UNPRGMD 
PALI6L8BNC UNPRGMD 
PALI6LEBNLSTD UNPRGMD 
PALLSLEDCN UNPRGMD 
PALI6L8DCNL UNPRGMD 
PALI6L8NC UNPRGMD 
PALI6L8VC UNPRGMD 
PAL16R4-2CJ UNPRGMD 
PALI6R4A-2CJ UNPRGMD 
PALI6R4A-2CN UNPRGMD 
PAL16RUA-2CN UNPRGMD 
PALI6R4A-4CN UNPRGMD 
PALIG6RUA2ZVC UNPRGMD 
PALIGRUACN UNPRGMD 
PALIGRUACN UNPRGMD 
PALL6RYB-2CN UNPRGMD 
PALI6RUBCN UNPRGMD 
PALI6RLBCNL UNPRGMD 
PALI6R4UBNC UNPRGMD 
PALI6R4UDCNL UNPRGMD 
PAL16R6-2CJ UNPRGMD 
PALI6R6A-2CJ UNPRGMD 
PAL16R6A-2CN UNPRGMD 
PAL16R6A-400N UNPRGMD 
PALI6R6ACN UNPRGMD 
PALI6R6ACN UNPRGMD 
PALI6R6AVC UNPRGMD 
PAaL16R6B-2CJ UNPRGMD 
PAL16R6B-2CN UNPRGMD 
PALI6R6B-4CNL UNPRGMD 
PALI6R6BCJ UNPRGMD 
PALI6R6BNC UNPRGMD 
PALI6RGBNL UNPRGMD 
PALI6R6CJ UNPRGMD 
PALI6GR6DCN UNPRGMD 
PALI6R6DCNL UNPRGMD 
PALI6R8A-2CJ UNPRGMD 
PAL16R8A-2CN UNPRGMD 
PALL6R8ACJ UNPRGMD 
PALI6RBSACN UNPRGMD 
PALI6R8B-2CN UNPRGMD 
PAL16R8B-2CN UNPRGMD 
PAL16R8B-LCN UNPRGMD 
PAL16R8BCJ UNPRGMD 
PALI6R8ENC UNPRGMD 
PAL16R8BNL UNPRGMD 
PALI6R8DCN UNPRGMD 
PALI6R8NC UNPRGMD 
PALIBP8ALPC 

PAL1 8P8BPC 
PALI8P8LPC 
PALISP8QPC UNPRGMD 
PALZOLLOACIJS UNPRGMD 
PAL20L10ACNS UNPRGMD 
PAL2OL10ACNS UNPRGMD 
PAL2OL10CI 
PAL2@OL8A-2CNS UNPRGMD 
FAL2ZOL8ACNS UNPRGMD 
PAL2OL8B-2CFN UNPRGMD 


Mfr. 


03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
63811 
03406 
03406 
03794 
04092 
03406 
04092 
03406 
oh092 
03406 
04092 
okog2 
03406 
oh092 
03406 
olog2 
03406 
o4og2 
o4o092 
o4ng2 
o4oge 
ohoge 
03406 
04092 
okag2 
03406 
ak092 
okoge 
oh092 
03794 
o4oge 
03794 
01698 
ok0g2 
03794 
04092 
03406 
03794 
o4og2 
ohoge 
ohoge2 
03406 
ohage2 
03406 
o4oge 
o4og2 
04092 
03406 
03406 
04092 
04092 
04092 
0379% 
obage 
03406 
ohLog2 
03794 
04092 
o4092 
ok092 
03406 
03794 
ohage2 
03794 
o4092 
okog2 
03794 
o4o92 
03406 
03794 
03794 
oog2 
ooge 
03406 
04092 
oLo9e2 
03794 
03794 
o4092 
ohoge2 
03794 
ohog2 
03794 
ohoge 
o4o9g2 
04092 
03406 
04092 
04092 
03406 
03794 
03794 
03794 
0379% 
4092 
o4a92 
ohag2 
o4ag2 
04092 
ohoge 
o4092 


HP P/N 


1818-3835 
1818-3930 
1818-3879 
1818-3922 
1818-3956 
1818-3383 
1818-3931 
1818-3909 
1818-3936 
1818-4701 
1818-4652 
1820-1106 
1820-2035 
1820-1864 
1820-1395 
1816-0868 
1818-0708 
1818-0695 
1820-5428 
1820-1557 
1820-5964 
1820-4433 
1820-6614 
1820-2677 
1820-5402 
1820-2780 
1820-3568 
1820-2671 
1820-3570 
1820-2996 
1820-4393 
1820-5877 
1820-2574 
1820-3597 
1820-2573 
1820-3566 
1820-2678 
1820-5417 
1820-3387 
1820-3292 
1820-2782 
1820-3596 
1820-5816 
1820-2679 
1820-3567 
1820-2781 
1820-4501 
1820-3530 
1820-6479 
1820-2670 
1820-3356 
1820-4879 
1820-5065 
1820-3355 
1820-5288 
1820-5641 
1820-3556 
1820-4857 
1820-4969 
1820-52b4 
1820-5336 
1820-4972 
1820-4755 
1820-5960 
1820-5215 
1820-5894 
1820-3571 
1820-6057 
1820-3291 
1820-2681 
1820-3600 
1820-4435 
1820-4582 
1820-6892 
1820-3492 
1820-3986 
1820-5158 
1820-4750 
1820-6023 
1820-4757 
1820-6213 
1820-3290 
1820-3358 
1820-3599 
1820-5482 
1820-082 
1820-5162 
1820-5392 
1820-3554 
1820-6403 
1820-5534 
1820-4493 
1820-4758 
1820-6020 
1820-2680 
1820-6873 
1820-6212 
1820-2575 
1820-3602 
1820-3555 
1820-4639 
1820-3783 
1820-5895 
1820-523 
1820-449) 
1820-4756 
1820-6019 
1820-5959 
1820-5163 
1820-5693 
1820-5480 
1820-5507 
1820-5493 
1820-4566 
1820-3388 
1820-5207 
1820-3325 
1820-5898 
1820-3615 
1820-6021 


Desc. 


PAL2OL8B-2CNS UNPRGMD 
PAL2OL8BCNS UNPRGMD 
PAL20R4U-10JC UNPRGMD 
PAL2ZO0R4-10PC UNPRGMD 
PAL2ORU4ACJ UNPRGMD 
PAL 20RLACNS UNPRGMD 
PAL20R6-10JC UNPRGMD 
PAL2OR6ACJ UNPRGMD 
PALZORGACNS UNPRGMD 
PAL2OR6B-2CFN UNPRGMD 
PAL20R8-10C3 UNPRGMD 
PALSOR8-7PC UNPRGMD 
PAL2OR8ACJ UNPRGMD 
PALZORSACNL UNPRCMD 
PALZ2OR8ACNS UNPRGMD 
PAL2OR8BCFN UNPRGMD 
PALZOR8BCNS UNPRGMD 


PAL2ORA1L0-20CFN UNPRGMD 


PAL2ORALOCNS UNPRGMD 


PAL20S10CNS UNPRGMD 
PAL20X10ACNL UNPRGMD 
PAL20X8CJ UNPRGMD 
PAL20X8CNS UNPRGMD 
PAL?2V10-15d3C UNPRGMD 
PAL22Vi0-15PC UNPRGMD 
PAL32VXLOACNS UNPRGMD 
PAL6L1I6ACNS UNPRGMD 
PALSLLY4ACN UNPRGMD 
PALC16L8L-25PC UNPRGMD 
PALC16L8Q-25N UNPRCMD 
PALCL6L8Z-25CNL UNPRGMD 
PALC16R4L-25PC UNPRGMD 
PALCL6R6L-25PC UNPRGMD 
PALCI6R8L-25PC UNPRGMD 
PALC22V10-20PC UNPRGMD 
PALC22V10-25PC UNPRGMD 
PALC22V10-35PC UNPRGMD 
PALC22V10L-25PC UNPRGMD 
PALCE16V8H-153C UNPRGMD 
PALCE16V8H-15PC UNPRGMD 
PALCE20V8Q-15JC UNPRGMD 
PALCE22V10H-25JC UNPRGMD 
PALCE22V10Q-25JC UNPRGMD 


PBL3717 

PCF5873PN 

PCF8574P 

PCFB576TD 
PCM53UG-V 

PCM53JP-1 

PCM56P 

PCM78P 

PFC8577N 

PGA1O2AG 

PIC600 

PIC601 

PIC602 

PIC611 

PIC625 

PIC626 

PIC645 

PIC646 

PIC647 

PKD-O01EP 

PKD-O1EY 
PLC18V8Z-35N UNPRGMD 
PLS100F UNPRGMD 
PLS100N UNPRGMD 
PLS105F UNPRGMD 
PLS105N UNPRGMD 
PLS153AN UNPRGMD 
PLS153N UNPRGMD 
PLS155N UNPRGMD 
PLS159AN UNPRGMD 
PLS168AN UNPRGMD 
PLS179N UNPRGMD 
PLUS16L8-7A UNPRGMD 
PLUS16L8-7N PRGMD 
PLUS16R4-74 UNPRGMD 
PLUS16R6-7A UNPRGMD 
PLUS16R8-7A UNPRGMD 
PLUS20L8-7A UNPRGMD 
PLUS20R4-7A UNPRGMD 
PLUSZOR6-7A UNPRGMD 
PLUS20R8-7A UNPRGMD 
PLUSUO5-45A UNPRGMD 
PM-7543EQ 

PM-7545HP 

PM7TSU5HPC 

PNATSOON 
PQ20RAL0Z-45 UNPRGMD 
PQ280NA-250 
PQ28C64-200 
PR1472B-01 
PSB?110BiN 
PT1482B-01 

PWR~-606A 

PWR1726 

QD2817A-2 

R5310-18 

R5310-36 

R5311-28 

R5312 

R5313 

R5325-18 

R8070P-22 

RC3403ADB 

RC4136DB 

RC41L53DC 

RC4156DB 

RC4193NB 

RCM195TK 

RCL200ADE 

RC4558H 

RC4558NB 

REF -01CP 

REF -O1LEJ 

REF -01EZ 

REF -O1HI 

REF - 01HZ 

REF -02CP 


Mfr. 


03794 
okoge2 
03794 
03794 
o40g2 
04092 
03794 
04092 
o4092 
o4092 
03794 
03794 
obog2 
o4o9g2 
o40g2 
ouoge 
04092 
03794 
04092 
04092 
4092 
04092 
o4092 
03794 
03794 
03794 
03794 
o4nge2 
12345 
03794 
03794 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
11345 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
05917 
02910 
02910 
92910 
05436 
05436 
05436 
05436 
02910 
05436 
o0ck6 
o00h6 
02598 
000k6 
000k6 
o0oké 
02598 
o000u6 
02598 
02180 
02180 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02180 
02180 
02180 
02910 
12111 
11112 
113114 
00575 
06121 
00575 
05436 
05436 
03811 
11668 
11668 
11668 
11668 
11668 
11668 
11668 
02290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 


HP P/N 


1820-6211 
1820-4970 
1820-6732 
1820-6457 
1820-4351 
1820-3613 
1820-7479 
1820-3553 
1820-4110 
1820-6024 
1820-7482 
1820-8071 
1820-332% 
1820-5079 
1820-3614 
1820-6022 
1820-4751 
1820-7033 
1820-6174 
1820-5671 
1820-6172 
1820-3323 
1820-3601 
1820-6214 
1820-6392 
1820-6728 
1820-7005 
1820-5817 
1820-5533 
1820-6841 
1820-680 
1820-6300 
1820-6301 
1820-6299 
1820-6262 
1820-5013 
1820-5012 
1820-5505 
1820-7050 
1820-6894 
1820-8152 
1820-6580 
1820-6839 
1826-1901 
1826-2135 
1820-5896 
1820-5285 
1826-1274 
1826-1801 
1826-1828 
1826-1951 
1820-5670 
1826-155 
1813-0115 
1813-0083 
1826-1079 
1813-0084 
1813-0109 
1813-0110 
1813-0114 
1813-0082 
1826-1086 
1826-1189 
1826-1217 
1820-7042 
1820-2247 
1820-2457 
1820-2820 
1820-2736 
1820-3531 
1820-2864 
1820-3995 
1820-3779 
1820-5029 
1820-5216 
1820-6570 
1820-6865 
1820-6888 
1820-6889 
1820-6890 
1820-6886 
1820-6575 
1820-6574 
1820-6887 
1820-7539 
1826-1890 
1826-1927 
1826-1877 
1826-1797 
1820-7491 
1818-4696 
1818-4808 
1818-0094 
1820-6808 
1818-0095 
1813-0517 
1813-0762 
1818-3464 
1820-5836 
1826-1605 
1826-1606 
1826-4236 
1826-4237 
1820-5835 
1820-5150 
1826-0902 
1826-0222 
1826-0922 
1826-1116 
1826-1355 
1826-0196 
1826-1684 
1826-0217 
1826-0326 
1826-0768 
1826-0925 
1826-1493 
1826-0853 
1826-1441 
1826-1037 


Desc. 


REF -02EZ 

REF -02H7 
REF - 02HP 
REF10JM 

RGB DAC 3405SW 
RGBDAC34O4 
RP5C15 
RTC-58321 
RTC-72421A 
RIC-72421B 
RVLS558DE 
$1602P 
$2350-2 
$2859P 

$3522P 

$52 

S57334 
$8280F 
SAALO2T 
SAAT220N 
SBTUAS8O8BN 
SBO204C 
SC1LOOLCN 
SCC269LACINZL 
SCC2698BC1A8h 
scn26h4iccin24 
SCN2652AC1N4O 
SCN2672BCUNLO 
SCN2681AC1 ALL 
SCN2681AC1N28 
SCN2681 ACN 
SD5000B 
spSLoocy 
SDA2506 
SDA6020 
SDME57KG 
SE5S55CT 
SESSEN 
SED1181FLA 
SEDO420MAC 
SFC2308UC 
SG1502N 
SG152hI 
8G15327 
$G6323K SELECTED 
SG3423M SELECTED 
SG3503¥ 
SG3524 SELECTED 
SG3524BN 
SG3524D 
SG345247 
$G35247 SELECTED 
SG3524N 
SG352547 
8635267 
$G63526N 
SG3527AT 
8G353K-12 
$G3543N 
SG3549M 
$63627 
SG37317 
$G7812ACc-K 
SG7912AC-K 
SI7135¢cJ 
SI7660cI 
SI7661CI 
SI7661CJ (SELECTED) 
$I9102DN 
$I9110DJ 
$L30226 (SELECTED LT1008CN8} 
SLUYLA 

SL4h1c 
SL560C/DP 
SL6440C 

5L952 
$M10105-1 
SM74UALS652-1DW 
SMC20 
SMP-10EY 
SMP-1OFY 
SMP-11EY 
SMP-11GY 
SMP-81FY 
SN10KHT5543DW 
SN10KHT5543NT 
SN15830N 
SN158H5N 
SN15862N 
SN54007 
SN54027 
SN54OUN 
SN5408T 
SNS4OSN 
SN5410J7 
SN541219 
SN54137 
SN54160N 
SN54192N 
SN541967 
SN5L1I9TI 
SN5423T 
SR54307 
sN54u2ag 
SNSYTHS 
SN5490AN 
SN5493N 
SNS4UO5AN 
SN54H106N 
SNSLH30I 
SNSUHLOT 
SNS4ETHI 
SN54LS00J 
SN54L502I 
SN54LSO8I 
SN54LS10J 
SN54LS11d 
SNS4LS1 38d 
SN54ULS1 THI 
SN54LS1967 


Nir. 


02180 
02180 
02180 
05436 
03780 
03780 
11899 
10421 
10421 
10421 
02290 
03677 
03677 
03677 
03677 
03545 
02916 
02910 
05946 
02916 
01698 
06344 
11943 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02883 
06121 
06121 
05436 
02910 
02910 
12768 
12385 
10881 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
02910 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
10858 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
05436 
01658 
11452 
02180 
C2180 
02180 
02180 
02180 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1826-1320 
1826-0622 
1826-0847 
1826-1476 
1826-1928 
1826-1536 
1826-2022 
1813-0485 
1820-6809 
1820-5384 
1826-0328 
1820-3215 
1820-1754 
1820-2989 
1826-1060 
1826-0138 
1826 -00h0 
1820-0419 
1820-1682 
1820-6571 
1820-3443 
1816-1544 
1826-1532 
1820-4859 
1820-5846 
1820-3941 
1820-2163 
1820-4177 
1820-7342 
1820-6792 
1820-3538 
1826-0415 
1826-2205 
1818-405 
1826-1153 
1813-010 
1826-0224 
1826-1394 
1820-6399 
1820-5383 
1826-1144 
1826-0258 
1826-0872 
1826-0728 
1826-0931 
1826-0680 
1826-0544 
1826-0637 
1826-1352 
1826-2020 
1826-0428 
1826-0815 
1826-0956 
1826-0905 
1826-1040 
1826-1448 
1826-1243 
1826-1014 
1826-1929 
1826-0959 
1820-2590 
1826-1038 
1826-1082 
1826-1083 
1826-1515 
1826-1834 
1826-1583 
1826-1520 
1826-1994 
1826-2200 
1826-1767 
1826-0676 
1826-1555 
1826-2023 
1826-1853 
1826-1754 
1826-1517 
1820-7364 
1820-3864 
1826-1145 
1826-1140 
1826-1244 
1826-0988 
1826-0727 
1820-7651 
1820-7695 
1820-0086 
1820-0308 
1820-0310 
1820-1093 
1820-1101 
1820-1022 
1820-1099 
1820-1379 
1820-1094 
1820-1092 
1820-1092 
1820-1024 
1820-1378 
1820-1096 
1820-20h3 
1820-1878 
1820-1070 
1820-2082 
1820-1095 
1820-0992 
1820-1023 
1820-159) 
1820-1595 
1820-1068 
1920-1069 
1820-1072 
1820-1879 
1820-1799 
1820-2248 
1820-2249 
1820-2261 
1820-2529 
1820-2064 
1820-2251 


Desc. 


SN54ULS2217 
SNSULS27I 
SNSULS30T 
SNSULS669I 
SNSULS 7ThAI 
SN54S00I 
SN54830I 
SN54S4L0I 
SN55453BJG 
SN55461d3G 
SNT2710N 
SNTUOON 
SN7HOLN 
SN7TUO2N 
SN74O3N 
SN7UOUN 
SNTNOSN 
SN7HOED 
SN7YNOEN 
SNTUNOGN 
SN74O7D 
SN7HOTN 
SN7hO8N 
SN7NOQN 
SN741L00N 
SN74104N 
SN74107N 
SN74100N 
SN74LON 
SN74U111N 
SN74116N 
SN74120N 
SN7H121N 
SN74122N 
SN74123N 
SN74126N 
SN74126N 
SNT412N 
SN74132N 
SN74136N 
SN7413N 
SN74141N 
SNT4143I 
SN7ULUSN 
SNT7ULUTN 
SN74L48N 
SN74LUN 
SN74150N 
SN74151AN 
SN74153N 
SN74155N 
SNT4H156N 
SN7U157N 
SN74159N 
SNTU1I60N 
SN7T4161N 
SN74162N 
SNTL163N 
SN74i64N 
SNTH1I65N 
SN74166N 
SNT4167N 
SN7416I 
SN7416N 
SNTULTOI 
SN74170N 
SNT41T3N 
SNT4L74UN 
SNTULTSN 
SN7TULT8N 
SNTULTIN 
SNT417N 
SN74180N 
SN74181N 
SN74182N 
SN74184N 
SN74185AN 
SN74188AN 
SN74190N 
SN74191N 
SN74192N 
SN74194N 
SN74195N 
SN74196N 
SN74197N 
SN74198N 
SN74199N 
SN7420N 
SN74221N 
SN74227 
SN74Z2N 
SN7423N 
SN7UCHIN 
SN7425N 
SN74Z265N 
SN74U26N 
SN7427T3 
SN74276N 
SN74278N 
SN74279N 
SN7427N 
SN74283N 
SN7428N 
SN74290N 
SN74293N 
SN74298N 
SN7430N 
SN7432N 
SN7433N 
SN74351N 
SN74365AN 
SN74376N 
SN7437N 
SN7438D 
SNTL38I 
SN7438N 
SN74390HN 
SN74393N 
SN7S40N 
SN7L42AN 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01658 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016986 
01698 
01698 
01698 
01698 
01696 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01.698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-2042 
1820-1880 
1820-2250 
1820-2559 
1820-1798 
1820-1253 
1820-2252 
1820-2253 
21820-2236 
1820-2282 
1820-0398 
1820-0054 
1820-0327 
1820-0328 
1820-0269 
1820-0174 
1820-0175 
1820-5026 
1820-0471 
1820-34L7 
1820-5564 
1820-0668 
1820-0511 
1820-0513 
1820-0425 
1820-1002 
1820-0281 
1820-1116 
1820-0068 
1820-1229 
1820-1793 
1820-2164 
1820-0261 
1820-0704 
1820-0579 
1820-1214 
1820-1074 
1820-0907 
1820-1056 
1820-1250 
1820-0537 
1820-OT0T 
1820-1271 
1820-0491 
1820-1082 
1820-1473 
1820-1053 
1820-0640 
1820-0622 
1820-0626 
1820-0738 
1820-1046 
1820-0762 
1920-1257 
1820-0899 
1820-0716 
1820-1185 
1820-0713 
1820-1064 
1820-1042 
1820-1107 
1820-0909 
1820-2586 
1820-0577 
1820-0725 
1820-1459 
1820-1192 
1820-0788 
1820-0839 
1820-1258 
1820-1259 
1820-0618 
1820-0435 
1820-0606 
1820-0611 
1820-1267 
1820-1141 
1816-1141 
1820-0734 
1820-0545 
1820-0546 
1820-0743 
1820-1027 
1820-0751 
1820-0765 
1820-1032 
1820-0726 
1820-0069 
1820-1260 
1820-2304 
1820-1256 
1820-0538 
1820-1580 
1820-0655 
1820-1460 
1820-0514 
1820-1461 
1820-2127 
1820-1728 
1820-1089 
1820-0782 
1620-1261 
1820-1184 
1820-1262 
1820-126 
1820-1190 
1820-0070 
1820-0661 
1820-1124 
1820-162 
1820-2007 
1820-3152 
1820-0539 
1820-5284 
1820-2351 
1820-0621 
1820-1463 
1820-146 
2820-0071 
1620-0214 


Desc. 


SNTULSN 
SN7ULGAN 
SNTUUTAN 
SNTULEN 
SNTULGON 
SNTL50N 
SNT451N 
SNTL53N 
SN7TUL54UN 
SNTLEON 
SNTLTON 
SNTLTON 
SNT474N 
SNT7UTUN 
SNTL7SN 
SNT7NT76N 
SNTUBON 
SN7H82N 
SN74U83aN 
SNT74U8SN 
SN7486EN 
SN74U89N 
SNT4UQOAN 
SN74914N 
SN7492AN 
SR74934N 
SNTUGUN 
SNTLOSAN 
SNTLOGN 
SNTLOTN 
SN7LACT1I1244NT 
SNTLACT11253N 
SNTLACTT801FN 
SNTLALSOOAD 
SNTUALSOOAN 
SNTLALSOLN 
SN7LALSO2D 
SNTLALSO2N 
SN74ALSO3BD 
SNT4ALSO3BN 
SN7LALSOUBD 
SNTLALSOLBN 
SN74LALSOSAD 
SNTLALSOSAFN 
SNTUALSO5AN 
SNTUALSO8D 
SN7T4ALSOSN 
SN7UALSOSD 
SNT4ALSOON 
SN74ALS10004D 
SN74ALS10004N 
SN74ALS1002A4N 
SN74ALS10034N 
SN74ALS1004D 
SN74ALSLOOLEN 
SN7HALSLOOLN 
SN74ALS1005D 
SH74ALS1005N 
SNTULALS1OO8AN 
SN7LALS1010AFN 
SN7HALS101 0AN 
SNT7HALS1011AFN 
SNTHALS1011AN 
SNTHALSLO2ZOAFN 
SNTUALS1O32AN 
SNT4ALS1034D 
SN7YALS1LO3UN 
SN74UALS1035D 
SNTUALS1O35N 
SN74ALSLOGAD 
SNTUALS1O9AN 
SNT4ALS1OAD 
SNTNALSLOAN 
SN74UALS112AD 
SN74ALS11 2AFN 
SNT4ALS11 2AN 
SN74ALS113AN 
SN74ALS114AN 
SN74ALS11AD 
SN74ALS11AN 
SN74ALS1240FN 
SN7UALS1244A-1N 
SN7UALS1244AFN 
SN7UALS1244UAN 
SNTUALS1245A4-1N 
SN7TUALS1245aFN 
SN7UALS1245AN 
SN7UALS12AN 
SN74ALS131N 
SN74UALS133D 
SN74UALS133N 
SNTUALS136N 
SN74ALS137N 
SN74ALS138D 
SN74ALS138FN 
SN7LALS138N 
SN74ALS139D 
SNTUALS139FN 
SN7TLALS139N 
SNTUALS151D 
SN7TUALS151N 
SN74ALS153D 
SN74ALS153N 
SNTUALSI SUNT 
SN74ALS156D 
SN74ALS156N 
SNT4ALS157AN 
SN74ALS157D 
SN74ALS158D 
SN74ALS158N 
SN74ALS15AN 
SN7TUALS160BRFN 
SN74ALS160BN 
SN74ALS161BD 
SN74ALS161BFN 
SN74ALS161BN 
SN7THALS1623N 
SN7UALSi62BN 
SN74HALS163BD 
SN7HALS163BN 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01693 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-0468 
1820-1037 
1820-0995 
1820-1938 
1820-1465 
1820-00T2 
1820-0063 
1820-0084 
1820-0074 
1820-0085 
1820-0065 
1820-0304 
1820-0075 
1820-0077 
1820-03021 
1820-0076 
1820-0362 
1820-0363 
1820-0305 
1820-0921 
1820-0282 
1820-6628 
1820-0055 
1820-0364 
1820-0056 
1820-0099 
1820-0366 
1820-0367 
1820-0368 
1820-a0744 
1820-6589 
1820-6588 
1820-7292 
1820-4291 
1820-2656 
1820-3335 
1820-4245 
1820-2739 
1820-5180 
1820-3270 
1820-2hg 
1820-2634 
1820-4250 
1820-3904 
1820-3376 
1820-4244 
1820-2635 
1820-5235 
1820-339 
1820-6755 
1820-3708 
1820-3205 
1820-43h9 
1820-666 
1820-3797 
1820-3633 
1820-5618 
1820-3562 
1820-3480 
1820-3799 
1820-3382 
1820-3804 
1820-6328 
1820-3800 
1820-3401 
1820-5672 
1820-3343 
1820-5612 
1820-3437 
1820-4928 
1820-2758 
1820-h252 
1820-2775 
1820-276 
1820-3808 
1820-2772 
1820-3761 
1820-5145 
1820-4244 
1820-2889 
1820-3805 
1820-3239 
1820-3806 
1820-3277 
1820-3238 
1820-3870 
1820-3287 
1820-3468 
1820-4655 
1820-5234 
1820-3372 
1820-6155 
1820-3258 
1820-4257 
1820-3809 
1820-3160 
1820-4258 
1820-3810 
1820-4165 
1820-6115 
1820-3391 
1820-5076 
1820-3397 
1820-6696 
1820-6437 
1820-6692 
1820-3398 
1820-5847 
1820-6043 
1820-4180 
1820-3386 
1820-3816 
1820-2776 
1820-4934 
1820-3817 
1820-2777 
1820-3236 
1820-2778 
1820-4929 
1820-2779 


Desc. 


SN74ALS164D 
SN74UALSLOUFN 
SNTHALSLOUN 
SN7UALS165D 
SN74ALS165FN 
SN74ALS165N 
SN74ALS166D 
SN7HALS166N 
SN74ALS168AN 
SN74ALS168BD 
SNTUALS168BFN 
SN7LALS169BD 
SN74UALS169BFN 
SN74ALS169BN 
SN74ALS1 74D 
SN74UALS174N 
SN74ALS175D 
SN74ALS175FN 
SN74ALS175N 
SN74ALS1804AN 
SN74UALS1805AN 
SN7UALS190D 
SN74ALSLOOFN 
SN74ALS1OON 
SN7UALS191D 
SN74ALS191FN 
SN7T4ALS191N 
SN74AL5192N 
SN7UALS193N 
SNTHALS20AD 
SN7UALS20AN 
SNT4ALS21AD 
SN74ALS21AN 
SN74ALS2232NT 
SN7T4ALS2233FN 
SN7HALS22BN 
SN74ALS232AN 
SN74ALS233ADW 
SN74ALS236N 
SN74ALS240A-1N 
SNTLALS240ADW 
SNTUALS240AFN 
SN7UALS240AN 
SN74ALS241B 
SNTUALS241BDW 
SNTUALS241BFN 
SNTSALS241BN 
SN74ALS243AD 
SNTUALS243AN 
SN7UALS24bA-1N 
SN74ALS244BDW 
SN74ALS2UUBEN 
SN74ALS2UUBN 
SN74ALS24U4N 
SN74ALS245A-1DW 
SN74ALS245A-1N 
SN74UALS245ADW 
SNTUALS2U5AFN 
SN7UALS2U5AN 
SN7LALS24U5N 
SNTSALS251D 
SNT4ALS251FN 
SN7HALS251N 
SN74ALS253D 
SN74ALS253FN 
SN74ALS253N 
SN74ALS2541N 
SN74ALS257D 
SN7UALS257FN 
SN74UALS257N 
SN74ALS258N 
SN74ALS259D 
SN7HALS259N 
SN74ALS273DW 
SN7LALS273FN 
SN74ALS273N 
SN7UALS27D 
SN74GALS27FN 
SNTUALS27N 
SN74ALS280D 
SN7NALS28AN 
SN74ALS29818DW 
SN7HALS29818NT 
SN74ALS29827NT 
SN74ALS299DW 
SN74ALS299FN 
SN74ALS299N 
SN74ALS30AD 
SN74ALS30AN 
SNTHALS323DW 
SNT7UALS323N 
SN7HALS32D 
SN7HALS32N 
SN74ALS33AN 
SN7HALS352N 
SN74ALS353N 
SN74ALS35AN 
SN7DALS365N 
SN74ALS373DW 
SN7LALS373FN 
SN74ALS374DW 
SN74ALS374N 
SN7T4LALS37AD 
SN74ALS37AN 
SN74ALS38aD 
SN7UALS38AN 
SN74ALSHOAN 
SNTHALSHESAN 
SN7HALSH66AN 
SN74ALS518N 
SN74ALS520DW 
SN74ALS520N 
SN74ALS521N 
SN74ALS527DW 
SN7ULALS5 33N 
SN74UALS5 34UN 
SNT4ALSSLODW 
SNTUALSSUON 
SN7UALS541-1N 
SRT4ALSS41DW 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
02698 
02698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


01698 — 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P'N 


1820-4265 
1820-3875 
1820-%323 
1820-4266 
1820-3813 
1820-6530 
1820-4962 
1820-3982 
1820-3762 
1820-4268 
1820-3818 
1820-4269 
1820-3819 
1820-3353 
1820-4930 
1820-3465 
1820-4935 
1820-3411 
1820-3466 
1820-167 
1820-5183 
1820-h2T0 
1820-3873 
1820-3763 
1820-4272 
1820-3906 
1820-3505 
1820-3598 
1820-3375 
1820-5075 
1820-2774 
1820-6204 
1820-2888 
1820-6130 
1820-6968 
1820-3758 
1820-4670 
1820-6178 
1820-5228 
1820-3782 
1820-787 
1820-4272 
1820-2951 
1820-4162 
1820-5233 
1820-3412 
1820-4350 
1820-5179 
1820-3994 
1820-4233 
1820-4788 
1820-4273 
1820-3145 
1820-3607 
1820-7672 
1820-3714 
1820-4790 
1820-274 
1820-3121 
1820-2913 
1820-4259 
1820-3811 
1820-3764 
1820-4260 
1820-3812 
1820-3439 
1820-5772 
1820-4261 
1820-3874 
1820-3438 
1820-3765 
1820-4263 
1820-4075 
1820-4277 
1820-3871 
1820-3318 
1820-h2U6 
1820-3802 
1820-2881 
1820-5674 
1820-3479 
1820-7351 
1820-7618 
1820-5185 
1820-5711 
1820-3814 
1820-3104 
1820-4353 
1826-2773 
1820-5312 
1820-6165 
1820-27 
1820-2657 
1820-3759 
1820-642 
1820-4592 
1820-5035 
1820-4314 
1820-5241 
1820-3815 
1820-5002 
1820-3294 
1820-5872 
1820-302 
1820-4931 
1820-3349 
1820-3760 
1820-4578 
1820-3638 
1820-4950 
1820-4932 
1820-3416 
1820-3472 
1820-5820 
1820-4878 
1820-3558 
1820-6112 
1820-3885 
1820-6435 
1820-4933 


Desc. 


SNTUALSS4YIN 
SN7UALS5S61AN 
SN7TLALS563N 
SNTYALSS64UAN 
SNTYALS564BDW 
SNTYALSS69ADW 
SNTYALS569AN 
SN74ALS573BFN 
SNT4ALS573CDW 
SNTYUALS573CN 
SN74ALS574UAFN 
SN74ALSS74BDW 
SN74ALS574BN 
SNTUALS575ADW. 
SNTYALS575ANT 
SN7UALS5 76AN 
SN74ALS577NT 
SN74ALSS80ADW 
SN74ALS5S80AN 
SN7LALS620AN 
SN7UALS621A-1N 
SN7LALS621ADW 
SN7UALS622A-1N 
SN7UALS623ADW 
SNT4ALS623AN 
SNTYALS632ATD 
SN74ALS639N 
SN74ALSGYOB-1N 
SN74ALSOLOBN 
SN74ALS641A-1N 
SN74ALS6414AN 
SN74ALS642AN 
SN7HALSE45A-1N 
SN74ALSE45AN 
SN74ALSE46DW | 
SN74ALSGUOENT 
SN7UALSGLENT 
SN74ALS651NT 
SN74ALS652-1NT 
SN74ALS652DW 
SN74ALS652FN 
SNTUALS652NT 
SN7LALS653-1NT 
SN7LALS654-1NT 
SNTLALS654DW 
SNTYALS666DW 
SN7TUALS666NT 
SN74ALS67 7ADW 
SNTHALS67 TANT 
SN74ALS678NT 
SN7UALS679N 
SN7UALS680N 
SNTYALSEBSDW 
SN7UALS68EN 
SN7MALS747N 
SN7UALS74AD 
SN7UALS74AFN 
SN74UALS7 LAN 
SN7UALS756-1N 
SNT74ALST60N 
SN7YALSSO4ADW 
SN74ALSSO4FN 
SN74ALS804N 
SN7LALSSOSADW 
SN74ALS805AN 
SN74ALSBO5FN 
SN74ALSB08AN 
SN74ALSSO8FN 
SN7LALS832ADW 
SNTHALS8 32AN 
SN7UALS832FN 
SN7UALS841DW 
SN7YALSBLANT 
SNTSALS84U3NT 
SN7HALSBUSNT 
SNTNALS8674NT 
SN7HALSS69NT 
SN74ALS86D 
SN7UALSS6FN 
SNTYALS86N 
SN74ALS87 3BDW 
SN7Y4ALS873BNT 
SN7HALS874UBDW 
SN7LALS874BNT 
SN7UALS876ANT 
SN74ALS87S5ANT 
SN7T4ALSSBONT 
SN74ALSO96NT 
SN74ASO0D 
SN7LASOON 
SN7uASO2D 
SNTUASO2N 
SN74ASOLD 
SN74ASOUN 
SN7UASO8D 
SNT7UASO8N 
SN74AS1000AD 
SN7WAS1000AN 
SN74AS1004AD 
SN74ASLOOLAN 
SN74AS1008AD 
SN74A4S1 008AN 
$N74AS1032AD 
SN74LAS1032AN 
SN74A81034aD 
SN74AS1034AN 
SN74AS10364D 
SN74A4S1036AN 
SN74ASLOOD 
SN74AS1098 
SN74AS10D 
SNT7UASLON 
SN74AS112D 
SN74AS112FN 
SN74AS11D 
SNT4ASLIN 
SN7hAS138D 
SN74AS138FN 
SN74A5138N 
SNT4AS151D 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-3707 
1820-3925 
1820-3336 
1820-4720 
1820-5132 
1820-5232 
1820-3217 
1820-3876 
1820-4264 
1820-2724 
1820-3872 
1820-4279 
1820-2757 
1820-5613 
1820-3993 
1820-2882 
1820-4076 
1820-5710 
1820-3003 
1820-4170 
1820-5187 
1820-7621 
1820-5188 
1820-7363 
1820-3905 
1820-3559 
1820-3308 
1820-3498 
1820-3362 
1820-5714 
1820-3380 
1820-3668 
1820-3497 
1820-3481 
1820-5318 
1820-4391 
1820-5025 
1820-5766 
1820-7355 
1820-7367 
1820-7319 
1820-4593 
1820-694 
1820~4126 
1820-6782 
1820-7236 
1820-5625 
1820-7237 
1820-649 
1820-497 
1820-4127 
1820-3835 
1820-5259 
1820-3106 
1820-5015 
1820-4275 
1820-3807 
1820-2488 
1820-6442 
1820-5628 
1820-6159 
1820-3798 
1820-3560 
1820-6116 
1820-3718 
1820-3801 
1820-3392 
1820-3803 
1820-6113 
1820-3467 
1820-3869 
1820-5673 
1820-4535 
1820-4716 
1820-51h8 
1820-5169 
1820-6164 
1820-4248 
1820-3413 
1820-3973 
1820-6465 
1820-3237 
1820-5310 
1820-3143 
1820-32h0 
1820-4657 
1820-3381 
1820-5582 
1820-4280 
1820-3591 
1820-4282 
1820-3729 
1820-561) 
1820-3608 
1820-4281 
1820-3730 
1820-5070 
1820-4142 
1820-5038 
1820-4345 
1820-6318 
1820-3920 
1820-6205 
1820-3757 
1820-5684 
1820-4591 
1820-6324 
1820-4207 
1820-5617 
1820-3735 
1820-4963 
1820-3731 
1820-4290 
1820-3821 
1820-5387 
1820-3732 
1820-4284 
1820-3895 
1820-3934 
1820-5572 


Desc. 


SN74AS151N 
SN74AS153D 
SNTLASL53N 
SN74A4S157D 
SNTUAS157N 
SN74AS158D 
SN74UAS158N 
SN74AS161N 
SNT4AS162N 
SNT4AS163D 
SN74AS163N 
SN7L8S168D 
SN74AS168FN 
SN74AS168N 
SN7LAS169D 
SN74AS169FN 
SN74AS169N 
SN74aS1 74D 
SN74AS174UN 
SN74AS175AD 
SN74AS175AN 
SN7UAS1804UN 
SN74AS1805N 
SN7LAS1808N 
SN7UAS181 BENT 
SNTUASIO4D 
SNTNASZOMFN 
SN7LASIONN 
SN74AS20D 
SN74AS20N 
SN74AS21D 
SN74AS21N 
SN7HAS230N 
SN74AS231N 
SN74AS2HODW 
SN74AS240N 
SN74UASZHIN 
SN74AS2h2D 
SN74AS2LON 
SN74AS243D 
SN74AS243N 
SN74AS2UYDW 
SN74AS244UN 
SN74UAS245DW 
SNT4AS2USN 
SNTUAS250NT 
SN74AS253D 
SN74AS253N 
SN7LAS257D 
SNTLAS25 TFN 
SNTYAS257N 
SNT4AS258N 
SN74AS2645N 
SN74AS27D 
SN74AS27N 
SN74AaS280D 
SN74AS280N 
SN7UAS286D 
SN74AS286N 
SN74AS298N 
SN74AS304N 
SN74AS30D 
SN74AS30N 
SN74AS32D 
SN74AS32N 
SN74AS352D 
SN7LAS353N 
SN74AS373DW 
SN74AS37 4N 
SNT4AS374DW 
SNT74AS374UFN 
SNT4AS374N 
SN74UAS533N 
SN7TLASS34DW 
SNTLAS534N 
SN74AS57 3ADW 
SN74AS5S73AN 
SNT4AS5TYUDW 
SN74ASSTUFN 
SN7UASSTUN 
SN74ASS75N 
SN74AS576N 
SN74AS5S77NT 
SN7UASS80ON 
SN74AS623N 
SN74AS639DW 
SN74AS639N 
SNTUASGLON 
SN74AS6LIN 
SNTYASGUSN 
SN7UAS6LE6DW 
SNTSASGLENT 
SNT7TLAS651NT 
SN7HAS652NT 
SN7UASTUD 
SNTUAS THEN 
SNT4ASTUN 
SNT4LAS756DW 
SNT4AST56N 
SNT4UAST6O2N 
SN74AS804AN 
SN7UASBOLBDW 
SN74ASBOMBFN 
SN74AS8OLBN 
SN7UASB05AFN 
SN74AS805BDW 
SN7LASBOSBN 
SN7UASBOBAFN 
SN7UASBO8BDW 
SN74UAS808BN 
SN74AS821NT 
SN7UAS822DW 
SN7UAS822NT 
SNTYAS823NT 
SN74ASB2UNT 
SN74UAS825NT 
SNTLAS826NT 
5N74AS832AFN 
SNTLASSIZBDW 
SN74AS832BN 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P’N 


1820-3736 
1820-5630 
1820-3737 
1820-6114 
1820-3738 
1820-6438 
1820-3739 
1820-37h0 
1820-3741 
1820-4937 
1820-37h2 
1820-4287 
1820-3822 
1820-3841 
1870-4288 
1820-3823 
1820-3842 
1820-5615 
1820-3743 
1820-5616 
1820-3698 
1820-4459 
1820-4ho02 
41820-4496 
1820-3744 
1820-4286 
1820-3914 
1820-059 
1820-6321 
1820-3733 
1820-5322 
1820-3991 
1820-3923 
1820-3922 
1820-5871 
1820-3543 
1820-3745 
1820-6753 
1820-4171 
1820-4776 
1820-3746 
1820-5325 
1820-3541 
1820-5134 
1820-4096 
1820-4654 
1820-5314 
1820-3747 
1820-4285 
1820-3890 
1820-3748 
1820-3749 
1820-5737 
1820-4964 
1820-3606 
1820-5315 
1820-4026 
1820-6363 
1820-4375 
1820-4678 
1820-7614 
1820-6320 
1820-3734 
1820-4283 
1820-3590 
1820-7360 
1820-3750 
1820-5316 
1820-352 
1820-5317 
1820-3824 
1820-3695 
1820-3563 
1820-6849 
1820-3751 
1820-5133 
1820-3881 
1820-4936 
1820-3912 
1820-4318 
1820-4025 
1820-4169 
1820-5985 
1820-4077 
1820-3882 
1820-6228 
1820-4211 
1820-3971 
1820-4129 
1820-3843 
1820-5323 
1820-4648 
1820-4650 
1820-097 
1820-4289 
1820-3820 
1820-3493 


1820-6784 


1820-4708 
1820-4631 
1820-3442 
1820-4961 
1820-3891 
1820-2557 
1820-3892 
1820-5321 
1820-3383 
1820-3893 
1820-5020 
1820-2558 
1820-4450 
1820-6319 
1820-4653 
1820-4652 
1820-5765 
1820-4715 
1820-4651 
1820-389h 
1820-5320 
1820-3384 


Desc. 


SN74AS8LINT 
SN7HASSHANT 
SN74ASSHANT 
SNTYASBYU5NT 
SN74UAS851AN 
SN74ASB66N 
SN74AS867NT 
SN74ASBEQDW 
SN74ASSEGNT 
SN74AS8GAD 
SN74AS86AN 
SNT4UAS8EAN 
SN74ASBTONT 
SN74ASB73NT 
SN74AS874UDW 
SN74ASB74UNT 
SN74AS876N 
SN74ASS7ENT 
SN74ASSTONT 
SN74AS881 ANT 
SN7HASS82ANT 
SN74AS88 38GB 
SNTuASS8SDW 
SN74ASSESHT 
SN7UBCT224UUH 
SN7HECT2ZUUDW 
SN7UBCT2ZUSH 
SNTUBCT2827ADW 
SH74BCT2828aDW 
SNTUBCT29821DW 
SNT7MBCT29827AFN 
SNTUBCT29861ADW 
SNTUBCT373N 
SNTUBCTO 20DN 


SNTUF Zep 
SNT4F381N 
SNTLHOON 
SNTUHOIN 
SNT4LHOLN 


SNTLHOSR 
SNTLH1O1N 
SNTUHLO2N 
SRT4H103N 
SRT4HLOON 
SNTUHLOSN 
SNT4HLON 
SNT4H11N 
SN74H183N 
SNTUH2ON 
SNTUB21N 
SNTLH22N 
SN74H30N 
SN74HLON 
SNTUESON 
SN74HSIN 
SNTUHS2N 
SNT4E53N 
SNTRESUN 
SNTUESSN 
SNTLE6ON 
SNT4HG61N 
SN74HG2N 
SN7UHT2N 
SN74H73N 
SN7HH74UN 
SN74HT6EN 
SN74H87N 
SN74HCCOD 
SNT4HCOUD 
SNT4HCOSD 
SN74HCCSN 
SN74HCO8D 
SN74UHC14U8N 
SNT4HCLUD 
SN74HC1E66D 
SNTUHCLEEN 
SN74HCLOODW 
SNTUHCLOON 
SNTUHC191DW 
SN7UHC2LN 
SNTNEC238N 
SNT4EC258N 
SN74HC353N 
SNTHHC368D 
SN74HC37 TDW 
SNT4HC377N 
SN74HC390DW 
SNT4HCLOON 
SNTMHC590AN 
SNTYUBC5SOLDW 
SN74HC595N 
SNT4UHC623N 
SNTUHC652NT 
SNTLHCE6S82N 
SN74UHC7001N 
SNTLHCBO5N 
SNTLHCT137N 
SN7MHCT240DW 
SNTMHCT573N (SELECTED) 
SNT74MHCTS 74DW 
SN7MHCTS TUN 
SR7LECTG6LENT 
SN7MLECT652DH 
SN7UECT652NT 
SN74L121N 
SNTUL122N 
SN74UL157N 
SNTUL1I64N 
SNT4UL192N 


SN74L193N 
SN74LU2N 
SN74LYGN 
SNT4LTON 
SN74ULESN 
SNT4ULGIN 
SN74ULOSN 
SNTULQEN 
SNTULSOOT 
SN7TULSOON 
SN74ULSOON 


Mir. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01693 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
014698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-4109 
1820-4033 
1820-4579 
1820-4498 
1820-4168 
1820-4594 
1820-3634 
1820-6716 
1820-445 
1820-6241 
1820-3884 
1820-7304 
1820-5021 
1820-3544 
1820-6362 
1820-43hu 
1820-4565 
1820-4658 
1820-6030 
1820-5064 
1820-3776 
1820-6506 
1820-5783 
1820-2899 
1820-7677 
1820-7678 
1820-7696 
1820-6611 
1820-6622 
1820-6950 
1820-7458 
1820-7365 
1820-7296 
1820-6691 
1820-7635 
1820-7259 
1820-0370 
18206-0605 
1820-042% 
1820-0613 
1820-0739 
1820-0469 
1820-054 
1820-0715 
1820-0631 
1820-0371 
1820-0372 
1820-0847 
1820-0373 
1820-0374 
1820-0619 
1820-0375 
1870-0376 
1820-0377 
1820-0378 
1820-0379 
1820-0380 
1820-0381 
1820-0382 
1320-0383 
1820-0384 
1820-0385 
1820-0387 
1820-0391 
1820-0512 
1820-90752 
1820-0740 
1820-692 
1820-5220 
1820-5802 
1820-4053 
1820-4693 
1820-4675 
1820-5709 
4820-7214 
21820-4149 
1820-5806 
18270-4054 
1820-5751 
1820-3793 
1820-5559 
1820-4676 
1820-5627 
1820-7668 
1820-5807 
1820-4208 
1820-7202 
1820-4677 
1820-64904 
1820-6354 
1820-6287 
1820-6907 
1820-5023 
1820-4179 
1820-4534 
1820-4719 
1820-5771 
1820-4737 
1820-4150 
1820-5077 
1820-4152 
1820-4588 
1820-6471 
1820-4607 
1820-1270 
1820-0913 
1820-1269 
1820-0903 
1820-0911 
1820-0912 
1820-0777 
1820-1142 
1820-0876 
1820-1268 
1820-0443 
1820-0497 
1820-0656 
1820-2583 
1820-1197 
1820-1891 


Desc. 


SN7MLSO2T 
SN7MLSO2N 
SN74ULSO3N 
SN74LSOLI 
SNTULSOUN 
SNTKLSO5N 
SNTULSOTN 
SNTULSO8 
SN74ULSO8N 
SNTULSOON 
SN74LLS107AN 
SN7LLS109AN 
SNTULSLON 
SN74LLS11 2AN 
SN74LS113AN 
SNTULS113AN 
SNTULS11N 
SNTLLS122N 
SNTULS123D 
SNTULS123FN 
SNT4ULS1233 
SNTULS123N 
SNTULS123N 
SN7ULS124N 
SN74LS125AaD 
SN74LS125AN 
SN74LS126AD 
SN74LS126AN 
SN74LS12N 
SN74HLS132D 
SN74LS132N 
SN74LS132N 
SN74ULS13ON 
SN74ULS136N 
SN74ULS1L37N 
SN74ULS138D 
SN74LS138N 
SN74ULS139AN 
SN74LS13N 
SN7ULSLUSN 
SN74ULS1U7N 
SN74LS148D 
SN74ULS1UD 
SN74ULSLUFN 
SN74LSLUN 
SN74ULS151N 
SN74LS153N 
SN74LSL55AN 
SNT4ULS156N 
SNTULS157D 
SNTULS157N 
SNTULS158N 
SN7ULS15N 
SN74LS160AN 
SN74LS1614AN 
SN74LS161AN 
SN74ULS162AN 
SN74LS16 3AN 
SN74LS163AN 
SN7TULS164D 
SN7ULS164N 
SN74ULSL6OUN 
SN74ULS165AD 
SN74LS1LO65AN 
SN74L5166aD 
SN74LS166AN 
SN74ULS169AN 
SNTULS1 TON 
SNT4LS174N 
SN74LS1TUN 
SN74LS174N 
SNT4LSLT5N 
SN74LS181N 
SNTULS182N 
SN74LS19ON 
SN74LS191N 
SN7LLS192N 
SN74LS193N 
SN74LS194AD 
SN74ULS194AFN 
SN7ULS1LOUAN 
SN74LS195aD 
SN74LS195AN 
SN74ULSLOEN 
SN74ULS197N 
SN74ULS1ON 
SN74LS20T 
SN7ULS2ON 
SN74LS219AN 
SNT4ULS21N 
SNT4ULS221D 
SN7ULS2217 
SN74LS221N 
SN74LS2245N 
SN74LS22N 
SN74ULS240N 
SN74ULS241N 
SN7ULS242N 
SNT7ULS243N 
SNTULS24UUN 
SN7ULS24U5DW 
SNTULS245N 
SN7LLS247N 
SN74LS248N 
SNT74LS24ON 
SN74LS251N 
SN74LS253N 
SN74LS253N 
SN74LS25 7BN 
SN74LS257BN 
SN74LS2585N 
SN74ULS258BN 
SN74LS259BD 
SN74LS259FN 
SN74LS259N 
SN74LS259N 
SN74LS261N 
SN74ULS266N 
SN74LS26N 
SN7ULS26N 


Mitr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-1647 
1820-1144 
1820-1198 
1820-2582 
1820-1199 
1820-1200 
1820-0348 
1820-2581 
1820-1201 
41820-1246 
1820-1469 
1820-1282 
1820-1202 
1820-1212 
1820-1213 
1820-1821 
1820-1203 
1820-1422 
1820-4256 
1820-3901 
1820-2305 
1820-1423 
1820-3954 
1820-1424 
1820-4786 
1820-1568 
1820-5324 
1820-1645 
1820-1414 
1820-5707 
1820-1425 
1820-2237 
1820-3475 
1820-1215 
1820-2550 
1820-7683 
1820-1216 
1920-1281 
1820-1415 
1820-1426 
1820-2260 
1820-5112 
1820-4251 
1820-3900 
1820-1416 
182¢-1217 
1820-1244 
1820-1245 
1820-1427 
1820-6404 
1820-1470 
1820-1428 
1820-1243 
1820-1429 
1820-1430 
1820-3952 
1820-1431 
1820-132 
1820-7679 
1820-4680 
1820-1433 
1820-3837 
1820-5239 
1820-1975 
1820-5313 
1820-1922 
1820-2h66 
1820-1436 
1820-1196 
1820-1914 
1820-3694 
1820-1195 
1820-1280 
1820-2563 
1820-1279 
1820-1278 
1820-1277 
1820-1194 
1820-4267 
1820-3902 
1820-1276 
1820-7622 
1820-1300 
1820-1251 
1820-1193 
1820-4187 
1820-2580 
1820-1204 
1816-1538 
1820-1205 
1820-5656 
1820-2346 
1820-1437 
1820-2939 
1820-1274 
1820-1917 
1820-1918 
1820-2104 
1820-1994 
1820-2024 
1820-6337 
1820-2075 
1820-1688 
1820-164) 
1820-163 
1820-1298 
1820-1238 
1820-4575 
1820-1438 
1620-2194 
1820-1439 
1820-1890 
1820-52h0 
1820-3903 
4820-1729 
1820-2799 
1820-1785 
1820-1297 
1820-1417 
1820-1889 


Desc. 


SN7ULS274N 


SN7ULS279AN 
SN7ULS279AN 


SNTMLS27I 
SN74LS27N 
SN74HLS 280N 
SN74LS283D 


SN74LS283FN 


SN74LS283N 
SN74ULS28N 

SN74LS2Z90N 
SN74LS292N 
SN7ULS293N 
SN74ULS294N 


SN74LS295BN 


SN74LS298N 
SNTULS3ON 
SN74LS3ON 
SNTULS31N 
SN7ULS320N 
SNTLLS321N 


SN74LS322AN 


SNT4LS323N 
SNTULS324N 
SN74ULS325N 
SNTULS32I 
SNT74LS32N 
SN7HLS32N 
SNTULSIIN 
SN7YLS34EN 
SN74ULS352N 
SN7LLS353N 
SN7ULS354N 
SN74LS356N 


SN74LS365AN 
SN74LS366AN 
SN74LS367AN 
SN74LS367AN 
SNTULS368AN 


SNT4LS373N 
SN74ULS374N 
SN7HLS375N 
SNT4LS377D 


SNTULS377EN 


SNTULS377N 
SNT4LS378N 
SN7ULS379N 
SNT4LS37N 


SN74ULS382AN 


SN7YULS384UN 
SNTULS385N 


SNTULS 386AN 


SN74LS38D 
SNT4LS 387 
SNTULS38N 
SN7ULS390D 
SN74LS393D 
SN74LS393N 


SN74LS395AN 


SNTULS396N 
SN7TULS399N 
SN74ULSYON 
SN74ULS4U22N 
SN74ULS4Z3N 
SN7ULSYUON 
SN74ULSULSN 
SN74ULSU4LGN 
SN74LS467N 
SN74ULSNTN 
SN74LSUEN 
SN74ULSUGON 


SN74LSHOLANS 


SN74LSSIN 

SN74LSSIN 

SN74ULSS34UN 
SN74ULSSLON 
SN74ULSS4UIN 
SN7ULSSUN 

SNTULSSSN 

SN74LSS89N 
SN7HLSS9OD 
SN7ULSSOON 
SN7ULSS92D 
SN74ULSS92N 
SN74ULS593N 
SN74ULSSOSN 
SNTULSSOEN 
SN74ULS5S97N 
SN74ULS598N 
SN7ULSS9OON 
SNTULS601N 


SNT4LS603AN 


SNTULS60LN 
SNTSLS6O6N 


SN74LS612FN 


SN74ULS612N 
SN74LS620N 
SNT4LS621N 
SNT4LS623N 
SNTULS624D 
SN74LS624N 
SN74LS625N 
SN74LS628N 
SN74LS629D 
SN74LS629N 
SN74LS630N 


SN74HLSE640-1N 


SN74LS64ON 
SN74OLS642N 


SN74LS645-1N 
SN7ULSSYSN 
SNT74ULS6UENT 
SN7LLS6YINT 
SN7ULLS6UBNT 
SN74LS651NT 
SNTULS652NT 
SNTULS66EN 
SNTULS66SN 
SN74ULS670D 
SN74LSG7ON 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016938 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
o4ag2 
01698 
01698 
ohage2 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-1730 
1820-1440 
1820-3495 
1820-2579 
1820-1206 
1820-1859 
1820-4262 
1820-3898 
1820-1441 
1820-1273 
1820-1442 
1820-2947 
1820-1443 
1820-3118 
1820-1296 
1820-1444 
1820-1207 
1820-3460 
1820-4347 
1820-2592 
1820-3972 
4820-2201 
1820-2202 
1820-162 
1820-2068 
1820-2585 
1820-1208 
1820-3956 
1820-1272 
1820-2121 
1820-2536 
1820-2046 
1820-3393 
1820-2613 
1820-161 
1820-26h0 
1820-1491 
1820-1892 
1820-1492 
1820-2102 
1820-2641 
1820-1445 
1820-4278 
1820-3899 
1820-1858 
1820-2056 
1820-22hh 
1820-1287 
1820-3770 
1820-3506 
1820-2720 
1820-2764 
1820-7675 
1820-2584 
1820-1209 
1820-5311 
1820-4789 
1820-2096 
41820-1446 
1820-2026 
1820-2384 
1820-1286 
1820-2964 
1820-2958 
1820-1418 
1820-3650 
1820-2759 
1820-3621 
1820-1602 
1820-1604 
1820-2078 
1820-5184 
1820-1210 
1820-3496 
1820-2719 
1820-2710 
1820-2711 
1820-1285 
1820-1284 
1820-h6h4h 
1820-5681 
1820-3144 
1820-5832 
1820-3167 
1820-3160 
1820-3423 
1820-1960 
1820-3536 
1820-4553 
1820-3022 
1820-3990 
1820-4489 
1820-2722 
1820-3161 
1820-6904 
1820-h374 
1820-2723 
1820-2967 
1820-2672 
1820-5001 
1820-2622 
1820-2655 
1820-3241 
4820-5404 
1820-2369 
1820-2819 
1820-3317 
1820-2206 
1820-2453 
1820-3473 
1820-2268 
1820-2675 
1820-3213 
3920-3351 
1820-3002 
1820-3706 
1820-1434 
1820-1435 
1820-5619 
1820-1447 


Desc. 


SN7ULS673N 
SN7ULS674N 
SN7“ULS682N 
SNTLLS684N 
SN74LS6S6NT 
SN74LS691N 
SNT4LS697N 
SNTULSE6G9ON 
SNT4LS73AN 
SN7ULS74uAT 
SN7ULS74AN 
SN7ULS75N 
SN74LS76AN 
SN74LS79UN 
SN74LS83AN 
SN74ULS85D 
SN7ULS85FN 
SN7ULS85N 
SN7ULS86AT 
SN7ULS86AN 
SN7ULS9OON 
SN7ULS9IN 
SN7ULS92N 
SN7ULS93N 
SN74LS95BN 
SN7ULS9O6N 
SN7LSOON 
SN7USO2N 
SN7LSO2N 
SN7LSO3N 
SN7LSO4MN 
SN74SOSN 
SN7USO8BN 
SN74SO08N 
SN74SOON 
SN7USLON 
SN74S112D 
SN74S112FN 
SN74S112N 
SN74S113N 
SNT7US114N 
SN74S11N 
SN74S12UN 
SN74S132N 
SN74S132N 
SN74S133D 
SNT4S133N 
SN7HS134N 
SN74USL35N 
SN74US1L38N 
SN74US139N 
SN74S140N 
SN74S151D 
SNTUSL51N 
SN74S153N 
SN74USL5S7N 
SN74S158N 
SN74S15D 
SN74USi5N 
SN74S162N 
SN7481630 
SN74S163N 
SN74S168N 
SN74S169.1 
SN74S169N 
SN7NSL74UN 
SN74SL75N 
SN74S1817 
SN74US181N 
SN74S182N 
SN74S189N 
SN74S194N 
SN74S195N 
SN74S196N 
SN74S197N 
SN7US200N 
SN74S20N 
SN74S225N 
SNTHS22N 
SNTHS2L0N 
SNTUS2U1N 
SN74S251N 
SNTUS257N 
SN74S258D 
SN74S258N 
SN74S260N 
SN74LS280N 
SN74S281N 
SN74S283D 
SN74S283N 
SN7US289N 
SN7US299N 
SN74S30N 
SNTUS32N 
SN74S373I 
SN74US373N 
SN74S373N 
SN74S374N 
SN74S37N 
SN74S381N 
SN74US38N 
SNT74USUON 
SN74S5S1IN 
SN74USGLN 
SN74S65N 
SN74S74UN 
SN74S74N 
SN74S85N 
SN7USS6N 
SN75107AN 
SN75108BN 
SHT5109N 
SN7510L 
SN75110AN 
SN75112N 
SN75114N 
SN75115N 
SN75116N 
SN75117P 
8N75119P 


Mir. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
021698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


01698 © 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
OhOg2 
01698 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-2313 
1820-3669 
1820-2713 
1820-3305 
1820-2610 
1820-2937 
1820-3352 
1820-3771 
1820-1574 
1820-1668 
1820-1112 
1820-1411 
1820-2464 
1820-3868 
1820-0910 
1820-4255 
1820-3897 
1820-1419 
1820-2587 
1820-1211 
1820-1490 
1820-1784 
1820-1420 
1820-1478 
1820-1283 
1820-1421 
1820-0681 
1820-1322 
1820-3840 
1820-0682 
1820-0683 
1820-0684 
1820-1367 
1820-3839 
1820-1448 
1820-0685 
1820-5238 
1820-3913 
1820-0629 
1820-0695 
1820-0696 
1820-0686 
1820-1324 
1820-1307 
4820-3838 
1820-5319 
1820-1130 
1820-1306 
1820-1639 
1820-12h0 
1820-1072 
1820-0697 
1820-6405 
1820-1319 
1820-0998 
1820-1077 
1820-1015 
1820-5682 
1820-0687 
1820-1452 
1820-19h2 
1820-1453 
1820-1454 
1820-19h3 
1820-1455 
1820-1076 
1820-1191 
1820-1974 
1820-0999 
1820-1305 
4816-0724 
1820-1304 
1820-1303 
1820-1869 
1820-1868 
1816-0598 
1820-0688 
1820-2621 
1820-0689 
1820-1633 
1820-1624 
1820-1302 
1820-1301 
1820-7361 
1820-1309 
1820-1275 
1820-1638 
1820-1456 
1820-5131 
1820-1871 
1816-078T 
1820-1457 
1820-1323 
1820-149 
1820-2185 
1820-1676 
1820-3830 
1820-1677 
1820-1450 
1820-1458 
1820-1451 
1820-0690 
1820-1158 
1820-0691 
1820-0692 
1820-0693 
1820-3953 
1820-1321 
1820-0694 
1820-0723 
1820-1310 
1820-0722 
1820-0083 
1820-1110 
1820-1826 
1820-2668 
1820-48h6 
1820-2128 
1820-2159 
19820-2352 


Desc. 


$N75123N 
SN75129N 
SN75146P 
SN75150P 
SN75152N 
SN75153N 
SN75155D 
SNT75157F 
SNT751L59N 
SN75160AN 
SNT51i614N 
SNT5162AN 
SNT75172N 
SNT75173N 
SN75174DW 
SN75174UN (SELECTED) 
SNT517UN (SELECTED) 
SN75175D 
SN75175N 
SNTS1T6AP 
SN75176BD 
SN75179AP 
SN75186FN 
SN75188D 
SN75207BN 
SN75207N 
SN75234N 
SN75322N 
SN75325N 
5N75327N 
SN75361AP 
SN75363N 
SN75265N 
SN75367N 
SN75407P 
SN7S4U17NE 
SN75435NE 
SN7S4U37ANE 
SN75446P 
SNT5447P 
SN75450BN 
SN75451BP 
SN75452BJG 
SN75452BP 
SN75453BP 
SN75454BP 
SN75461P 
SN75463P 
SN75468N 
SN75469N 
SNT5471P 
SNT5473P 
SN75477D 
SN75477P 
SN75478P 
SN75491N 
SN7S492N 
SN75497N 
SN75512BN 
SN75518FN 
SN75518N 
SN75ALSi60DW 
SN75ALS160N 
SN7SALS161DW 
SN75ALS161N 
SN75ALS162DW 
SN75ALS162N 
SN75ALS164DW 
SN75ALS176D 
SN75ALS1OUN 
SN75C198DR 
SN76U9UAN 
SP1648MP 
SP16F60DG 
SP37ON 
SP374N 
SPh800DP 
SP4902DP 
SP616N 
SP620N 

SP629N 
SP659N 
SP670N 
SP680N 
SP74HCT138N 
SP74HCTZ24U4UN 
SP74HCTZ4U5N 
SP74HCT373N 
SP74HCT374N 
SPB602BCM 
SP8606B 
SP8611BDG 
SP8617BDG 
SP8620BDG 
SP8647BDG 
SP8680BDG 
SP8685BDG 
SPB691A 
SP8716DP 
SP9131DG 
SP92701CDP 
SP9685CM 
SP9687DG16 
SP9687MP 

SSI 32H569-cP 
SSI 32H569-cS 
SSI 32R104CM-CL 
SSI-105A 
SSI104.6,.1 
SSILOMC 
$SI117-2 PDIP 
SSI32R104¢-CL 
SS132R501R-6CH 
SS132R512R-8Cw 
SS132R512RM-8CwW 
SS132R521R-6CH 
SSI73K222L-281P 
SSS725B 
SSS7THICI 
STOICHEAB-1 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01590 
01590 
02910 
02910 
01590 
01590 
02916 
62910 
52910 
02910 
02910 
02910 
09283 
09283 
09283 
09283 
09283 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
015906 
01590 
01590 
01590 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08668 
02180 
02180 
o4078 


HP P/N 


1820-3539 
1820-3540 
1820-6446 
1820-1075 
1820-3379 
1820-3302 
1820-4943 
1820-3304 
1820-2362 
1820-285 
1820-2h83 
1820-2547 
1820-4735 
1820-4734 
1820-6581 
1820-2703 
1820-2831 
1820-5547 
1820-4138 
1820-4462 
1820-5548 
1820-3333 
1820-6488 
1820-5328 
1820-6332 
1820-6215 
1820-2134 
1820-1673 
1820-0568 
1820-2361 
1820-1887 
1820-1982 
1820-2570 
1820-1611 
1820-3489 
1820-2181 
1820-6754 
1820-3845 
1820-3524 
1820-2715 
1820-0902 
1820-0535 
1820-1800 
1820-0799 
1820-1016 
1820-1050 
1820-2084 
1820-2520 
1820-2111 
1820-2243 
1820-2207 
1820-2850 
1820-5568 
1820-2110 
1820-3959 
1820-1230 
1820-1231 
1820-2186 
1820-6793 
1820-5330 
1820-5186 
1820-6176 
1820-6170 
1820-6814 
1820-6045 
1820-6175 
1820-6360 
1820-7604 
1820-7337 
1820-5102 
1820-6826 
1820-3593 
1826-2240 
1820-448 
1820-0900 
1820-0774 
1820-5685 
1820-6252 
1820-0318 
1820-0078 
1820-0319 
1820-0320 
1820-0302 
1820-0303 
1820-3500 
1820-3501 
1820-3502 
1820-3503 
1820-3504 
1820-5491 
1820-2933 
1820-2292 
1820-2338 
1820-2047 
1820-1384 
1820-3517 
1820-5492 
1820-2914 
1820-6140 
1820-4685 
1820-6483 
1826-0975 
1826-1233 
1826-2125 
1820-6726 
1820-6605 
1826-2012 
1820-2426 
1826-1868 
1820-2425 
1826-1419 
1826-2013 
1826-1540 
1820-6548 
1820-6547 
1826-1755 
1820-6101 
1826-0008 
1826-0013 
1818-4932 


Desc. 


ST93CU6AM1 
STTLDFMM- 222 
SW-OLFQ 
SW-O02FQ 
SW-O06GP 
SW-06GQ 
SW-202cGP 
SW-219 
SY10422-3HCF 
SYP2111A 
SZA266 
T74@20-EC 
TACT2150-30NT 
TBP18S030N 
TBP18S030N 
TBP18SA030N 
TBP2USALON 
TBP28L22J 


TBP28L22N DISCONTINUED IN USA 


TBP28Su2T 
TBP2BSUEN 
TBP28S46N 
TCLOHOOOP 
TChOHOO2P 
TCLOHO32P 
TCLOHO76P 
TCLOH138P 
TCLOH2KS5P 
TCLOH373P 
TCLOH37UP 
TC511000AJ-10 (or 
TC511000AJ-80 
TC511C000AP-10 (or 
TC511000AP-10 (or 
TC511000AZ-10 (or 
TC511000AzZ-70 
TC511001AJ-10 (or 
TC511001AJ-10 (or 
TC511001AP-10 {or 
TC511001AP-10 (or 
T0514100J-10 
TC514100J-80 
TC5141002-80 
TC5141013-10 
TC514101J3-80 
TC514256AJ-10 (or 
TC514256AJ-10 (or 
TC514256AT-70 
TC514256Ad - 80 
TC514256AP-10 
TC514256AP-10 (oer 
TC514256aP-80 
TCS14256AZ-10 (or 
TCSi4256AZ-70 
T¢514256A2-80 
TC514258AT-80 
TC5SLELOOASIL-80 
TC51L4400I-10 
TC514400T-80 
TC514400Z2-80 
TC51832PL-10 
TC51832PL-85 
TC524256AZ-10 
TC524258AJ-10 
TC0528126AJ-10 
TC528128AJ-10 
TC54LOOOAP-20 
TC54256AF-150 
TCSYLOOOP-15 
TC551001PL-10 
TC551001PL-85 
TCS5SLNAPL-3 
TC5514P 
TC5517APL-2(SEL) 
TCS5S17CFL-20 
TC551 7CPL-20 
TC5518CP-20 
TC5518CPL~-20 
TC5518CPL-20 
TC5518CPL-20 
TC55257BFL-10 
TC55257BPL-10 
TC55257BPL-10 
TC55328P-25 
TC55416P-20 
TCS55416P-25 
TC554177-15 
TC55417I-25 
TCSS417TP-20 
TC5§U64I-17 
TCSSULENI-25 
TCSSUSLP-20 
TC55LES5I-20 
TC55465)-25 
TCSSHESP-25 
TCSSUESP-30 
TCSS64AFL-15 
TCS5OUAFL-15 
TC5SS64APL-15 
TC5565AFL-15 
TC5565APL-15 
TC5565APL-15L 
TC5565PL 

7055883 -15 
TC5588d-25 
TC5588P-15 
TC5588P-20 
TC5589P-25 
TCc5589P-20 
TCS7LOOOAD-15 
TC571L000AD~20 
TC571001AD-20 
TC57256AD-15 
TC57256AD-20 
TC57256AD-20 
TC57256D-20 
TC574000D-15 
TCS7TH200D-150 
TC57HLO2ZUD-85 
TCTLACTO2ZP 


-80) 


-B0) 
-80) 
-80) 


~80) 
-80) 


~80) 
-80) 


-80) 
-80) 


-80) 


-80) 


Mfr. 


o4078 
07397 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
03174 
13136 
01795 
02037 
11967 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 


HP P’N 


1818-895 
1813-0603 
1826-0811 
1826-0796 
1826-1086 
1826-1186 
1826-1774 
1826-1924 
1816-1728 
1818-1813 
1826-0507 
1820-6858 
1820-6142 
1816-1153 
1816-1571 
1816-1174 
1816-1358 
1816-1547 
1816-1388 
1816-1008 
1816-1055 
1816-1329 
1820-2909 
1820-2908 
1820-3120 
1820-3001 
1820-2907 
1820-3015 
1820-2824 
1820-2825 
1818-4138 
1818-4511 
1818-4032 
1818-4033 
1818-4528 
1818-4721 
1818-4051 
1818-4409 
1818-4035 
1818-4034 
1818-612 
1818-4613 
1818-4813 
1818-4614 
1818-4615 
1818-4133 
1818-4251 
1818-4688 
1818-4510 
1818-4037 
1818-4036 
1818-4584 
1818-4433 
1818-4722 
1818-4645 
1818-4861 
1818-4910 
1818-4610 
1818-4611 
1818-4805 
1818-4535 
1818-4602 
1818-4585 
1818-4961 
1818-4809 
1818-4810 
1818-4527 
1818-4741 
1818-4932 
1818-49b2 
1818-4953 
1818-1814 
1818-1350 
1818-3429 
1818-4030 
1818-1968 
1618-1784 
1818-1981 
1818-3286 
1818-4226 
1818-4484 
1818-3932 
1818-4017 
1818-4693 
1818-4525 
1818-4569 
1818-4642 
1818-4676 
1818-4478 
1818-692 
4818-4672 
1818-4800 
1818-4821 
1818-4864 
1818-4781 
1818-582 
1818-4225 
1818-4393 
1818-3760 
21818-3543 
1818-3305 
1818-4526 
1818-3185 
1818-698 
1818-4738 
1818-4802 
1818-4768 
1818-5000 
1818-4769 
1818-4532 
1818-4060 
1818-4213 
1818-4058 
1818-3544 
1818-3758 
1818-hog0 
1818-4737 
1818-4831 
1818-4750 
1820-6941 


Desc. 


TCT 4HCOLAF 
TC7TUHC138AF 
TC7LHCOLLAF 
TCTLACCLOAF 
TCTLHC37 LAF 
TCTLHChOOLP 
TC7TUHC592P 
TC74HC593P 
TCT4HCT292P 
TC7MHC7TUAF 
TCA2ZUE5A 
TCM2222J 
TCM29C13DW 
TCM29C13N 
TCH3105JE 
TDAL541AN 
TDAL5S42N 
TDA2030V 
TDA2654 
TDA3Z047 
TDA3303 
TDA3566N 
TDAL600 
TDAL601D 


TDALEO5 
TDALTOO 
TDALTOOA 
TDANTI4A 
TDA7O52PN 
TDA8173 
TDC1LOO1BEC 


TDCLOOT 
TDC10107 

TDC1012N7C2 

TDC1OLUBTC 

TDC101687c8 

THC1O18BDAC 

TDC1LOLEBE 

TEA2018A 

TEA2037TA 

THCT2000 

THM361020S-80 
THM'362020S~-80 
THM362500AS-80 
THN265120AS-80 
TIB82S105BCFN UNPRGMD 
TIBPAD18N8-6CN UNPRGMD 
TIBPAL10H16P8-6CJT UNPRGMD 
TIBPALI6L8-10CN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-15CFN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-15CFN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-25CFN UNPRGMD 
TIBPAL26L8-25CN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-5CFN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-7CFN UNPRGMD 
TIBPALIGRY-10CN UNPRGMD 
TIBPALI6R4-10CN UNPRGMD 
TIBPAL1I6R4-12CN UNPROMD 
TIBPALI6R4-15CN UNPRGMD 
TIBPALIERY-25CFN UNPRGMD 
TIBPALI6R4-7CN PRGMD 
TIBPAL16R6-10CN UNPRGMD 
TIBPAL16R6-12CN UNPRGMD 
TIBPALIGR6-15CFN UNPRGMD 
TIBPALI6R6-15CN UNPRGMD 
TIBPAL1GR6-25CEN UNPRGMD 
TIBPAL16R6-25CN UNPRGMD 
TIBPALIGR6-7CN PRGMD 
TIBPALI6R8-10CFN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-12CFN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-25CFN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-25CN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-7CN UNPRGMD 
TIBPAL20L10-20CNT UNPRGMD 
TIBPAL20L8-10CFN 
TIBPAL20L8-15CFN UNPRGMD 
TIBPAL20L8-15CNT UNPRGMD 
TIBPAL20L8-25CNT UNPRGMD 
TIBFAL20L8-5CFN UNPRGMD 
TIBPAL20L8-7CNT UNPRGMD 
TIBPAL20R4-15CFN UNPRGMD 
TIBPAL20R4-15CNT UNPRGMD 
TIBPALZORY-25CNT UNPRGMD 
TIBPAL2OR4-7NT UNPRGMD 
TIBPALZOR6-15CFN UNPRGMD 
TIBPAL?0R6-15CNT UNPRGMD 
TIBPALZOR6-5CFN PRGMD 
TIBPAL2OR8-15CNT UNPRGMD 
TIBPAL20R8-25CNT UNPRGMD 
TIBPAL2OR8-5CFN UNPRGMD 
TIBPAL22V10-35CNT UNPRGMD 
TIBPAL22VP10-20CNT UNPRGMD 
TIBPALTIGL&SCNT UNPRGMD 
TICPALI6L8-55CN UNPRGMD 
TIFPLABIGNT UNPRGMD 
TLO22CP 

TLOG1CP 

TLOS2ACFP 

TLO62CP 

TLO6UCN 

TLO7OCP 

TLO71ACDP 

TLO71BCP 

TLOT71CP 

TLO71D 

TLO72ZACD 

TLO72ACP 

TLO72BCD 

TLOT2BCP 

TLOT2CD 

TLOT2CP 

TLOTLACD 

TLOTUACI 

TLOTLACN 

TLOTUBCD 

TLOTUBCN 

TLOTLCD 

TLOTUCN 


Nifr. 


06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06121 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
06338 
05946 
02910 
02037 
02910 
02037 
06121 
06121 
06121 
06121 
06121 
02910 
66338 
O4SOT 
O4SOT 
04507 
O4S07 
O4S07 
04507 
04507 
o4507 
10881 
10881 
01698 
06354 
06354 
06354 
06354 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
12382 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01658 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
10881 
01698 
01698 
01698 
10881 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P'N 


1820-4119 
1820-4121 
1820-4123 
1820-4124 
1820-4122 
1820-443 
1820-4995 
1820-521 
1820-5665 
1820-4120 
1826-2189 
1820-5927 
1820-6821 
1820-6785 
1826-1512 
1826-2035 
1826-2036 
1826-0996 
1826-0960 
1826-1577 
1826-1470 
1826-2110 
1826-1146 
1826-1421 
1826-1908 
1826-1141 
1826-1066 
1826-1351 
1826-2207 
41826-1677 
1826-1112 
1826-1025 
1820-252 
1826-2058 
1826-0781 
1826-1705 
1826-129) 
1826-1472 
1826-1886 
1826 -1887 
1820-4554 
1818-4703 
1918-4702 
1818-4709 
1818-4710 
1820-8069 
1820-6502 
1820-6881 
1820-5990 
1820-5973 
1820-6452 
1820-3996 
1820-5027 
1820-5461 
1820-8047 
1820-6843 
1820-5773 
1820-6864 
1820-5420 
1820-4052 
1820-6028 
1820-6838 
1820-5982 
1820-6503 
1820-5972 
1820-4051 
1820-6027 
1820-5958 
1820-700 
1820-6566 
1820-6565 
1820-4050 
1820-5028 
1820-5963 
1820-6740 
1820-571 
1820-7480 
1820-6364 
1820-5463 
1820-5988 
1820-7032 
1820-6542 
1820-6543 
1820-5481 
1820-5989 
1820-7031 
1820-8088 
1820-5429 
1820-709 
1820-5462 
1820-5981 
1820-7048 
1820-8162 
1820-6180 
1820-6181 
1820-5999 
1820- hou 
1826-0770 
1826-0640 
1826-1863 
1826-0683 
1826-0786 
1826-1364 
1826-1461 
1826-0520 
1826-0519 
1826-1810 
1826-1811 
1826-0547 
1826-1644 
1826-102 
1826-1862 
1826-0521 
1820-5961 
1826-1290 
1826-0600 
1826-2136 
1826-1923 
1826-1622 
1826-0522 


Desc. 


TLO&icD 
TLO81icP 
TLO&2acP 
TLOBecD 
TLOS2cP 
TLOBUACN 
TLOBUBCN 
TLOSUCN 
TL170CLP 
TL182CN 
TL185CN 
TL3103CLU 
TL375CNE 
TL431 ACD 
TL431ACP 
TL431CD 
TL431CLP 
TL431CLP 
TLU3LCP 
TL43LILP 
TLU3LIP 
TLAQLCD 
TLEQLCN 
TLYOTAC 


TLUQTCN 
TL5OOACN 
TL5812N 
TL592BD8 
TL592D 
TL592P 
TLOQ4IN 


TL601CP 
TLE6O4IP 
TL607CP 
TL610CP 
TL7O2NI 
TL7700ACP 
TL7702A 
TLT7O2ZACD 
TL7705A 
TL77O05ACD 
TL77O5BCP 
TL7705CP-B 
TL77O9ACP 
TLT712ACP 
TLT770-5CDW 
TL780-05C 
TL780-15¢ 
TL783CKC 
TLC25L2ACD 
TLC2T1ACD 
TLC271ACP 
TLC272ACP 
TLC274ACN 
TLC274BCN 
TLC279CN 
TLC27L2aCD 
TLC27L7CP 
TLC27MZ2ACD 
TLC27M2ACP 
TLCO2 7MLACN 
TLC27M4CN 
TLC27M4ID 
TLC555CD 
TLC555CP 
TLC5551D 
TMC2210-2G8c 
TML1842 
TMM2015BP-10 
TMM2015BP-15 
TMM2016AP-10 
TMM2018AP-25 
TMM2018AP-35 
TMM2018AP-45 
TMM20BBP-45 
TMM2764AD-15 
TMM31UAP-1 
TMS2150-Liap 
T™$2150-LNT 
TMS2150-5JD 
TMS2516-35JL 
T™S2532-30JL 
T™S2532-35JL 
T™S$2532-h5IL 
T™S2532A-30 
T™S2532A-35 
TMS2532ATL-45 
™S2564-U5JL 
TS2564JL SELECTED 
TMS27C128-1JL 
TMS270256-15JL 
TMS27C256-2JL 
TMS27C292-3 
TMS27C512-17IL 
TMS27C512-23L 
TMS27PC128NL 
MS27PC256-1FML 
T™S?27PC256 -1NL 
TMS27PC256-20NL 
TMS27PC256 -2NL 
TMS27PC256NL 
TMS? 7PC291-3FNL 
TMS27PC32-2NL 
TMS27PC512~20NL 
TMS27PC512~25NL 
TMS27PC512-2NL 
TMS27PC512NL 
TMS27PC64-2NL 
TMS27PC6UNL 
TMS29F 256-250JL 
TMS3002LR 

TMS 3120NC 
TMS3122NC 
TMS3120NC 
TMS32020GBL 
TMS320C10FNL 
TMS 34070N-36 
TMS 34070NL-66 
TMS4016 -20NL 
TMS4O30IL 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01668 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
04507 
1217 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1826-1636 
1826-1398 
1826-055 
1826-1627 
1826-0882 
1826-0572 
1826-0538 
1826-0410 
1826-0757 
1826-0675 
1826-1210 
1826-2164 
1826-0859 
1826-1643 
1826-1258 
1826-1601 
1826-0643 
1826-1115 
1826-1343 
1826-1474 
1826-1843 
1826-2048 
1826-0565 
1826-1830 
1826-0450 
1826-0651 
1820-4952 
1826-1874 
1826-1769 
1826-1756 
1826-1501 
1826-0476 
1820-1973 
1820-1948 
1826-0477 
1820-0396 
1826-15621 
1826-1245 
1826-1685 
1826-1338 
1826-1897 
1426-6504 
1826-1273 
1826-1829 
1826-2238 
1826-2198 
1826-1104 
1826-1106 
1826-1062 
1826-1214 
1826-1213 
1826-1639 
1826-1286 
1326-1263 
1826-1919 
1826-2098 
1826-1215 
1826-1611 
1826-2018 
1826-1269 
1826-1264 
1826-1330 
1826-1571 
1826-1602 
1826-1439 
1826-1610 
1820-6382 
1826-1595 
1818-3977 
1818-3976 
1818-3519 
1818-43412 
1818-3667 
1818-3336 
1818-4485 
1818-377 
1818-182h 
1820-3246 
1820-5066 
1820-3471 
1818-0851 
1818-1888 
1818-1581 
1818-0762 
1818-117 
1828-4118 
1818-4119 
1818-1998 
1818-1558 
1818-4018 
1818-4674 
1818-4007 
1818-4435 
1818-643 
1818-4368 
1818-4648 
1818-4431 
1818-4586 
1818-4636 
1818-4429 
1818-4082 
1818-4380 
1818-4646 
1818-4442 
1818-4481 
1818-4459 
1818-4460 
1818-4631 
1818-647 
1818-4754 
1820-0211 
1820-1346 
1820-1178 
1820-2092 
1820-5498 
1820-5504 
1820-5897 
1820-5976 
1818-3163 
1818-0163 


Desc. 


TMshoyl- 
TMS4O5oT 
TMS4103N 
TMS4161- 
TMS4164- 
TMS4256 - 
TMS4256- 
TMS4257 - 
TMS4416~- 


SNL 

L SELCTD 
C 

15NL 
15NL 
1OFML 
12FMLR 
1.2FML 
12NL 


TMS4416-15NL 


TMS 46h - 
TMSLLEL- 
TMS44c25 


10FML 
10NL 
1-10SD 


TMS6011NC 


TPIO71d 
TP3076I 
TP3155N 
TP5089N 


TPB24US10N 


TR1602A 
TR1602B- 
TR1863A 
TR1863B 
TR18658 


05 


TR1865P-00 
TSC500ACPE 
TSCOLLACPA 
TSC913ACPA 
TSCOLMACPD 
TSCQuOUCT 

TSG85101P 


UAT11DC 
UA711HC 


UAT11HC SELECTED 


UA71 4HC 
UATLYLHC 
UA71L4NTC 
UA7T15HC 
UA723DC 
UA723HM 
UAT23PC 
UAT26HC 
UATIAIDC 
UAT33DC 
UAT33HC 
UAT34HC 
UATISDC 
UATAGPEC 
UAT74OHC 
UATU1HC 


UA7ULHC SELECTED 


UATH1TC 
VATHLTC 


(SELECTED) 
(SELECTED } 


UaTueDc 
UATS9T2C 
UATSQULC 
UAT6ODC 
UAT60HC 
UATTETC 
UAT805UC 
UA7T812KC 
UAT81 2UG 
UAT81 2UC 
UA7815KC 


UAT815KC SELECTED 


UAT815UC 


UA7815UC (SELECTED) 


UAT8 2UKC 


UA7885¢ (SELECTED } 


UAT8GKC 
UAT8GUIC 
UAT8HO5SC 
U&78H128SC 
UA78H15KC 
UA78HGKC 
UAT&LZ26AWC 
UAT8L6Z2AWC 
UAT&MO6HC 
UAT&M12HC 
UATSML2UC 
UAT8M1LSHC 
UA7EMGHC 
UATBMGU1C 
UATBPO5SC 
UA7TS8S4OPC 
UAT8S4OPC 
UAT9O5UC 
UAT915KC 
VATOZUCKC 
UAT952UC 
UAT9GKC 
UAT9GU1C 
UATSHGKC 
UAT9MOSAHC 
UAT9MOGAHC 
UATOMCSAHC 
UATOM12AHC 
UA7TOM1L2AUC 
UATOM1L2CU 
UATOML5AHC 
UATOML5AUC 
UATOMGU1C 
VA96 36ACD 


UA9637ACP SELECTED 


UA9637ASC 


UAQ638CP SELECTED 


UA9638SC 
uag6501DC 
UAA180 
Uc283hI 
UC2842N 
UC2846N 
UC3524A-N 
UC3637I 
UC3706I 
UC3707N 
UC3TLTAQ 
UC3730N 
UC3B25N 
UC3834N 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
00575 
00575 
D0575 
00575 
00575 
00575 
02763 
02763 
02763 
02763 
02763 
10881 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0?237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
0223T 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
O224F 
02237 
02237 
02910 
02247 
02237 
02237 
01698 
01698 
03406 
01698 
03406 
02237 
06121 
o00u6 
el eler te 
n0046 
o00k6 
o0oks 
o00k6 
o00ké 
ooo0k6 
p00h6 
o00k6 
o00k6 


HP P/N 


1818-1398 
1818-0146 
1818-p102 
1818-3498 
1818-3483 
1818-42h9 
1818-4123 
1818-3539 
1848-3540 
1818-3214 
1818-4250 
1818-4620 
1818-4669 
1820-1681 
1820-6820 
1826-6806 
1820-6807 
1820-6828 
1816-1137 
1820-1219 
1820-1911 
1820-2419 
1820-2423 
1820-2978 
1820-3122 
1826-1891 
1826-1500 
1826-1916 
1826-1937 
1820-3861 
1826-1632 
1826-0055 
1820-0125 
1826-0063 
1826-053 
1826-0574 
1826-6503 
1820-0476 
1826 -00h9 
1826-0010 
1820-0439 
1826-0031 
1826-0064 
1826-1131 
1820-0270 
1826-0183 
1826-0044 
1826-0885 
1826-0056 
1820-0203 
1826-6007 
1820-0216 
1820-0217 
1826-0184 
1826-0531 
1826-0833 
1826-0132 
1826-0231 
1826-0212 
1826-0122 
1826-0117 
1826 -0099 
1826-0147 
1826-0203 
1826-0725 
1826-0106 
1826-0617 
1826-0262 
1826-1092 
1826-0443 
1826-0456 
1813-0100 
1813-0093 
1813-0124 
1813-0123 
1826-oh60 
1826 - 0586 
1826-0349 
1826-0226 
1826-0445 
1826-0512 
1826-0584 
1826-0484 
1813-0361 
1826-0603 
1826-1785 
1826-0445 
1826-0451 
1826-0620 
1826-0h04 
1826-0444 
1826-0441 
1813-0127 
1826-1938 
1826-701 
1826-0793 
1826-0300 
1826-0649 
1826-0629 
1826-0512 
1826-0829 
1826-0483 
1820-637 
1820-2953 
1820-6374 
1820-2952 
1820-6373 
1826-037h 
1820-4660 
1826-1308 
1826-1545 
1826-1584 
1826-1050 
1826-1832 
1826-1812 
1820-6080 
1826-1932 
1826-6502 
1826-2075 
1826-1327 


Desc. 


UC384LON 
UCI842AN 
UC3843AN 
UC 3844N 
UC38LEN 
UC3GOIN 
UC3G06N 
UCuOLAT 
UCN-5800A 
UCN-S801A 
UCN-S801A 
UCN -5@10A4 
UCN 58434 
UCN5821A 
UDN -2543B 
UDN-2585a 
UDN-2957A 
UDN-2981A 


UDN-6118A 
UDN2$93LB 
UGN-3020T 
UHP-402 

UHP-4O7 

UHP-408 

ULN-2061N 
ULN-2064B 
ULN~2065B 
ULN-2068B 
ULN-2069B 
ULN-2074B 
ULN-2111A 
ULN-2814A 





ULN~-3701ZV 


ULN-37512Z 
ULN-~8126A 
ULQ-2065B 
UM1500 
UNG 3030U 
UNL2068NE 
UPB581¢ 
UPB58LG 
UPB5854 
UPC1L473HA 
UPD2167D-2 


upp28c64C-20 


UPD4016C-1 
UPD4016C-3 


UPD41102C-1 
UPD41264C-12 
UPD41 2640-15 
UPD4ULLELC-12 
UPDULY6hC-12/D41b64c-12 


Mfr. 


Cooke 
02037 
02037 
000k6 
O0okb 
000L6 
000K6 
000uL6 
ob200 
okeno 
o4200 
oheno 
o4e00 
oh200 
ok200 
ok200 
oh200 
ok2o00 
ok200 
04200 
04200 
04200 
04200 
ok200 
04200 
04200 
04200 
o4200 
ol200 
ohena 
o4200 
o4200 
ou200 
04200 
04200 
o4200 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
01698 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 


HP P/N 


1826-13ha 
1826-1958 
1826-2029 
1826-2056 
1826-1576 
1826-1524 
1826-1358 
1826-1039 
1820-3289 
1820-3165 
1820-4568 
1820-5490 
1820-6964 
1820-6478 
1820-4599 
1820-4843 
1820-2755 
1820-2273 
1820-2785 
1820-5253 
1820-2682 
1820-2683 
1820-2020 
1820-3421 
1820-6715 
1820-3243 
1820-1120 
1820-2129 
1820-1086 
1820-3512 
1820-2170 
1820-2473 
1820-2274 
1820-3637 
1820-21730 
1826-0029 
1820-2892 
1826-1087 
1826-2096 
1826-1507 
1826-1505 
1820-0498 
1820-3644 
1826-1710 
1820-7278 
1820-6958 
1820-6957 
1826-2186 
1818-3138 
1618-4716 
1818-3298 
1818-4099 
1820-6286 
1818-4O4y 
1818-4043 
1818-4073 
1818-3538 


Desc. 


UPDY1LY64¥-15 
UPD42192C~3 
UPD43256AC-15L 
UPD43256CGU-12L 
UPD43256CCU-15L 
UPD4362C-45 
UPD4LLLC 
UPD4uuC-1 
UPDLYhC-3 
UPDLL6C-2 
UPDLYgC-2 
UPD5555C 
UPD65027T 
UPD71065G 
UPD72065L 
UPD7210 
UPG110B8 
UPGSO1B 
UPG502B 
UPG707B 
USH5008-AI-K28 
UT-309 

UTO-517 
UTO-1502 
UTO-1524 
uTO-2012 
uTO-2013 
UTO-2023 
UTO-2024 
UTO-2027 (SELECTED) 
UTO-507 
UTO-533 
UTO-561 

V12P5 

V6366B-J 
VTYACT373P 
V7NACTS64P 
V74ACTBL2P 
V74ACTST6P 
VCF62BG 
VFC32KP 
VL83C11 
VPI6V8E-25PC UNPRGMD 
VP20V8E-25PC UNPRGMD 
vP5/5 (SELECTED) 
VR-182A4 
VT20C79-25JC 
VI2Z0CT9-35IC 
WD10190BL 
WD1100-13 
WD1943M- 06 
WD9216PA01 
WD9O2C32PA00-02 
WJ-A19-1-16 
WJ-PA1O-1 
X2210D 

X2210P 


Mfr. 


00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
C0039 
00039 
Oo039 
00039 
boG39 
00039 
12717 
o4200 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
11561 
12276 
12128 
12128 
12128 
12128 
05436 
05436 
11187 
11187 
11187 
11561 
10321 
11187 
11187 
00575 
00575 
00575 
00575 
00575 
02686 
02686 
10572 
10572 


HP P/N 


1818-4358 
1820-5767 
1818-086 
1818-4107 
1818-217 
1818-3978 
1818-1346 
1818-1330 
1818-3365 
1818-3181 
1818-3536 
1826-1871 
1820-7029 
1820-5431 
1820-5430 
1820-4520 
1826-2173 
1820-6960 
1820-6959 
1820-6367 
1826-1971 
1826-0868 
1813-06 
1826-1805 
1826-1806 
1813-0439 
1826-1324 
1813-0445 
1813-04844 


1813-0516 


1813-0316 
1813-047 
1813-0327 
1813-0515 
1820-5222 
1820-5750 
1820-576 
1820-7689 
1820-5749 
1826-1275 
1826-0624 
1820-5640 
1820-5668 
1820-5669 
1813-0514 
1826-1136 
1818 -45h9 
1818 -4SkL8 
1820-3168 
1820-3720 
1820-3134 
1820-4673 
1820-6799 
1826-1588 
1826-2120 
1818-3165 
1818-3484 


Desc. 


K2212D 
x2hOuP 
X2bU4P 
X244uS 
xX24COUuP 
x2kcooks 
X24C16P 
X2e804AD-35 
X2804aD-45 
X2816aD 
X2816AD-35 
2816AD-45 


2816ADI-45 


X2816BJ-25 
X2816BP 
X2816BP-20 
X2816BP-25 
X2816Cd-20 
X28256P-35 
X2864aD 
X28C256J-2 
X28C256P-2 
X28C64T-25 
X28C64S-20 
R9103P 


> 
0 


XC1736A-PD8C 


XC2018-50P 
XC2018 -70P 
XC2018-70P 
RC3020 -50P' 


XC3020-50PCB4C 


XC3030-70P 


X%C3030-70PC84C 
XCJO42-100PC84C UNPRGMD 
XC3042-100PC84C UNPRGMD 


C84C UNPRGMD 
C68C UNPRGMD 
cBuCc UNPRGMD 
C68C UNPRGMD 
UNPRGMD 


Cuuc 


XC3042-50PC84C 


XC3042-70PCB84 UNPRGHD 


XC79LO5cG 
XC79L12CG 
XR-2207CP 
XR-2209CN 
XR-2209CP 
XR-2211CP 
XR- 220 
XR-2242CN 
XR-8038CP 
xR-88c681/ 
XR-T5650N 
XR-TS670CN 
XR-T5675CP 
XR320 
XTR110AG 
Z506L7A 
ZAN254DI-1 
ZADT210 
ZN1066E 


SELECTED 


4OcP 


0 


UNPRGMD 


10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
10572 
12404 
12ho04 
12h04 
12hoh 
i2hkoh 
1240) 
12h04 
12ho04 
12404 
12404 
12404 
1204 
02037 
02037 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
05436 
11825 
01698 
11825 
06394 


HP P/N 


1818-362 
1818-4015 
1818-3555 
1818-4708 
1818-4718 
1818-4681 
1818-4382 
1818-4198 
1818-3220 
1818-4102 
1818-3366 
1818-3375 
1818-3333 
1818-4739 
1818-3164 
1818-4227 
1818-4583 
1818-4960 
1818-4075 
1818-3499 
1818-4869 
1818-4653 
1818-950 
1818-4857 
1826-2121 
1818-4621 
1820-5876 
1820-7014 
1820-5748 
1820-6557 
1820-7017 
1820-8151 
1820-6539 
1820-7047 
1820-6833 
1820-8078 
1820-6533 
1826-0332 
1826-0331 
1820-1648 
1826-0873 
1826-1142 
1826-1002 
1820-1628 
1820-2735 
1826-2161 
1826-12741 
1820-6829 
1820-5928 
1820-4791 
1826-0237 
1826-1549 
1826-1496 
1818-4791 
1826-1558 
1826-13721 


Transistors and Diodes 


A 


Replacement Part Cross Reference 


When selecting replacement parts for 
your HP products, you may notice that 
many manuals list only an HP part 
number for the part, even though it 
appears that this part is manufactured 
by one of the large semiconductor 
manufacturers. Service personnel 
often ask why only HP part numbers 
are listed. 


It is recommended that HP replace- 
ment parts be used to ensure that orig- 
inal performance of the product will be 
retained. While some parts used in HP 


can be purchased at a local electronics 
distributor, many times parts will be 
selected for certain characteristics, 
such as gain, bandwidth, capacitance, 
etc. There may also be slight mechani- 
cal differences, such as the shaping or 
length of leads. In some cases special 
quality checks are used to ensure that 
high reliability parts are used at the 
factory and at HP field offices. 


Therefore, we suggest obtaming re- 
placement parts from HP to maintain 
the quality that you have paid for in 


tions however where HP replacement 
parts are not in stock and substituting 
parts will allow you to return the 
product to service immediately. In 
these cases it may be worthwhile to 
see if a substitute part will work in the 
circuit. Perhaps an HP part could be 
ordered and installed at some later 
date. 


To help you in these situations, here's a 
cross-reference of HP part numbers to 
JEDEC numbers for transistors and 
diodes. 


instruments are identical to those that | your instrument. There may be situa- 


Manufacturers Code Number Cross Reference 


Number Manufacturer Number Manufacturer Number Manufacturer 
00039 Nippon Electric Co. 02865 Aipha Industries Inc. 05695 Microwave Associaties Inc. 
00046 Unitrode Corp. 02883 Siliconix 05840 Delco Elek Div. of Genl. Motors Corp. 
00746 ROHM Corporation 02910 Signetics Corp. 06002 R T C Division Cogeco 
01250 GTE Sylvania Elek Components Group 02919 MSI Electronics Ind. 06023 Mullard Ltd. 
01590 Plessey Semiconductors 03038 International Rectifier Semicon Div. 06078 International Rectifier Ltd. 
01691 TRW Inc. Semiconductor Div. 03172 TRW Microwave 06121 Siemens AG 
01698 Texas Instr. Inc. Semicond. Compnt. Div. 03191 Solitron Devices Inc. (FETS, Diodes) 06338 SGS Ates 
01921 RCA Corp., Solid State Div. 03285 Analog Devices Inc. 06344 Fujitsu Ltd. 
01973 GE Co., Semiconductor Prod. Dept. 03287 General Semiconductor Industries 06354 Toshiba Corporation 
01979 Lansdale Transistor & Elek inc. 03334 Amperex Elec. Corp., Semicon. & MC 06418 Hughes international Ltd. 
01991 Transitron Electronic Corp. Div. 06563 Siemens Corp., Components Group 
02037 Motorola Semiconductor Products 03406 National Semiconductor Corp. 06592 SGS Ates (14) 
02062 HP Div. 05 Microwave Semiconductor 03447  ~—_ Hughes Aircraft Co. Newp. Beach Div. 06632 Semiconductor Technology Inc. 
02086 Westinghouse Elec. Corp. Semicon. 03571 Lansdale XSTR Elek Co. Advance Line 07050 Micro Power Systems 
Dept. 03627 Solid State Devices Inc. 07221 Supertex Inc. 
02158 Edal Industries Inc. 03714 Intersil Inc. 07766 La Radiotechnique Compelec 
02237 Fairchild Semiconductor Div. 03776 Kertron Inc. 08852 Metelics Corp. 
02526 Semicon. Inc. 03793 Silicon General Inc. 09283 Semi Processes inc. 
02569 Crystalonics Div., Teledyne 03811 Intel Corp. 09914 Unitrode Corp. 
02619 Solitron Devices Inc. (Diodes) 04161 KSW Electronics Inc. 10464 Thomson CSF Brazil 
02634 Sprague Elect. Co., Semiconductor Div. 04200 Sprague Electronic Co. 10674 Diode Transistor Co. 
02664 Semtech. Crop. 04583 Bradley Semiconductor Corp. 10760 Hybrid Die 
02682 ITT Semiconductors Div. or ITT Corp. 05088 Varo Semiconductor Inc. 10818 H-lbrape Electronica 
02688 Microsemi Corporation 05131 Electronic Devices Inc. 10881 Thomson-CSF 
02713 General Instr. Corp., Semicon. Prod. GP 05176 TRW Capacitor Div. 10978 Frequency Sources 
02803 Codi Semiconductor 05644 Philco-Ford Corp. Sierra Elek Opn 11152 Composants Semicond. De Protection 
BR Pky RATE. ese. 0837-0273 01973 V120MA1A 


0122-0254 02037 1NS5143A 
0122-0255 02037 1N5144 
0122-0256 62037 1N5144A 
0122-0257 02037 1N5145 
0122-0258 02037 1N5145A 
0122-0259 02037 1N5146 
0122-0260 02037 1N5146A 
0122-0261 02037 1N5147 
0122-0262 02037 1N5147A 
0122-0263 02037 1N52148 
0122-0264 02037 1N5148A 
0122-0325 04161 KV14O3 
0122-6331 02037 MV1403 
0122-0332 02037 MV309 
0837-0196 01973 VU430MA3A 
0837-0241 03287 SALSA 
0837-0243 01973 V47MAZ2B 


0122-0070 02037 1N5456A 
0122-0071 02037 MV2107 
0122-0072 02037 BB1O5B 
0122-0074 05695 MALSEL4 
0122-0077 02037 MV¥Z2201 
0122-0081 02037 MV1404 
0122-0085 90039 1S82208(B) 
0122-0089 02037 MV109 
0122-0090 02037 BB-105B 
0122-0158 10978 iNS5146A(SEL) 
0122-0159 10978 1N514N8A(SEL) 
0122-0160 02865 6-6832-79 
0122-0161 03334 BBLOSB 
0122-0162 03334 BBSO9 
0122-0163 02037 MVAM125 
0122-0164 10978 1N5i48A(SEL) 
0122-0165 10978 KV31S1 


0837-0276 03287 1.5KE4OO0A 
0837-0277 03287 1.5KE300A 
0837-0278 01973 V39ZA1 
0837-0279 03287 MPTE~10C 
0837-0281 03287 SA7.5C 
0837-0283 03287 1.S5SKENTCA 
0837-0285 01973 V56MA2B 
0837-0289 03287 1.5KE47 
0837-0290 10464 BZW50-56 
0837-0292 01973 V1202A6 
0837-0294 02037 PGKES2 
0837-0299 03287 GMP-5B 
0837-0300 03287 P6KE10A 
0837-0301 03287 P6KEI5A 
0837-0302 03287 P6KE20 
0837-0303 03287 P6KE39A 
0837-0304 11152 GZ35018A 


0122-0002 01691 1N4813 
0122-0004 01691 1N4809 
0122-0005 01691 1N4810 
0122-0008 02569 VA114 
0122-0014 01691 iN48108 
06122-0017 01691 1N4804 
0122-0018 01691 IN4801A 
0122-0019 01691 1N4803A 
0122-0020 01691 iN4U805A 
0122-0021 01691 1N4N807A 
0122-0022 01691 1N4808A 
0122-0023 01691 1NK809A 
0122-0024 01691 1N4B10A 
0122-0025 01691 1N4811A 
0122-0026 01691 1N4812A 
0122-0027 1691 1N4K813A 


0122-0028 01691 1N4814A 0122-0167 06121 BBUOS 0837-0255 03287 SALOCA 0837-0305 11152 Gz35108A 
0122-0029 01691 1N481i5A 0122-0245 02037 1N5139 0837-0256 03287 1.5KE100C 1820-0225 03406 LM103-2.4 
0122-0031 02569 VA126 0122-0246 02037 1N5139A 0837-0257 03287 1.5KE200C 1820-0240 01921 Ca3026 


0122-0034 01691 1N4814B 
0122-0044 02919 MV8koC 


0122-0247 02037 1N5 140 
0122-0248 02037 IN5140A 


0837-0258 03287 P6KEN7CA 
0837-0261 01973 V27T5LAZ0A 


1820-0352 01921 cCAj018 
1820-1804 02037 MPQ68h2 


0122-0056 02037 MV2101 0122-0249 02037 1N5141 0837-0264 03287 1N6045A 1821-0001 01921 cA3046 
0122-0060 02037 MV2308 0122-0250 62037 1N5141A 0837-0267 03287 1.5KE82 1821-0002 01921 CA30h5 
0122-0062 02037 IN5468A 0122-0251 02037 1N5142 0837-0268 01973 V300LA) 4821-0006 02237 SH6501PC 
0122-0064 02037 MV1868D 0122-0252 02037 1N5142A 0837-0270 02713 1N6281A 1850-0003 03334 2N1516 
0122-0066 02037 MV1401 0122-0253 02037 1N5143 0837-0271 03287 SAI5SCA 1850-0018 01921 2N384 


HP P/N 


1850-0020 
1850-0031 
1850-0032 
1850-0041 
1850-0043 
1850-0051 
1850-0052 
1850-0055 
1850-0058 
1850-0059 
1850-0061 
1850-0064 
1850-0065 
1850-007k 
1850-0075 
1850-0076 
1850-0078 
1850-0085 
1850-0090 
1850-0093 
1850-0096 
1850-0099 
1855-0103 
1850-0105 
1850-0110 
1850-0112 
1850-0112 
1850-0113 
1850-0114 
1850-0119 
1850-0126 
1850-0127 
1850-6130 
1850-0131 
1850-0137 
1850-0146 
1850-0150 
1850-0151 
1850-0154 
1850-0160 
1850-0163 
1850-0166 
1850-0170 
1850-0172 
1850-0173 
1850-0178 
1850-0179 
1850-0180 
1850-0181 
1850-0182 
1850-0194 
1850-0404 
1850-0406 
1850-0409 
1850-0417 
1850-0418 
1850-0439 
1850-040 
1850-0442 
1851-0002 
1851-0003 
1851-0006 
1851-0007 
1851-0009 
1851-0011 
1851-0021 
1851-0024 
1851-0025 
1851-0031 
1851-0034 
1851-0037 
1851-0038 
1851-0041 
1853-0002 
1853-0006 
1853-0007 
1853-0008 
1853-0012 
1853-0013 
1853-0014 
1853-0019 
1853-0023 
1853-0028 
1853-0031 
1853-0033 
1853-0043 
1853-0045 
1853-0046 
1853-0051 
1853-0052 
1853-0057 
1853-0058 
1853-0059 
1853-0071 
1853-0072 
1853-0081 
1853-0084 
1853-0086 
1853-0087 
1853-0089 
1853-0091 
1853-0097 
1853-0204 
1853-0205 
1853-0206 
1853-0212 
1853-0213 
1853-0217 
1853-0221 
1853-0222 
1853-0223 
1853-0224 
1853-0234 
1853-0236 
1853-0244 


Mtr. 


01698 
01698 
01698 
01921 
03334 
02634 
02713 
04200 
02037 
02037 
01698 
01921 
01921 
01921 
01979 
01698 
02037 
02037 
01921 
03571 
01698 
06632 
01698 
01979 
02713 
01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
01921 
02713 
02037 
02037 
01979 
02619 
0580 
01698 
01979 
01921 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
05840 
01698 
02783 
01698 
02713 
02713 
02037 
02037 
06632 
01698 
01698 
01973 
01973 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01973 
03334 
02619 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
01698 
02037 
02037 
02634 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02634 
02237 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
03406 
01921 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01698 
02037 
02037 


Desc. 


2N1143 
2N526 
2enuok 
2N384 
2N1516 
2N1500 
2N596 
2N2360 
2N174 
2N174 
2N2561 
2N1183 
2N1370 
2N1396 
eNTT9A 
2N2556 
2h 398B 
2N964 
2N1183B 
2N1499A 
2N2189 
2ng6k 
2N2190 
2n20k8 
2néo] 
ANLOLA 
2N2001 
2N1997 
2N1905 
2N963 
2N2869 
2N519A 
2N1193 
2N1192 
2N976 
2N1501 
2N1358 
2N1309 
2NSO8A 
2N2147 
2N2635 
2N2188 
2N1377 
2N2996 
2N1307 
2N1038 
2N3323 
2N1374 
2N2552 
2N1378 
2N1523 
2N1305 
2N1760 
2N2664 
2N597 
2N600 
MAULOLA 
MP603 
2NT7T9A 
2N388A4 
2N3884 
2N1E69A 
2N169A 
2N385A 
2N1306 
2N388A 
ON3SBA 
2N1306 
2N1605 
2N1605A 
2N1308 
2N1121 
2N2430 
2N1027 
2N3134 
2N3251 
2N3250 
2N2904A 
2nN2904 
2N3304 
2N1131 
2N3703 
2N3634 
2N3789 
2N3318 
MPS 6523 
2N036 
2N3250 
2NLO3IT 
2N3740 
3N91 
$32248 
2N3791 
2N3h94 
2NL034 
2nN4258 
2n4g918 
2N5087 
40394 
2NU91T 
2N4917 
BSX29 
2N4u920 
2N2907 
2N4028 
2N5194 
2N4236 
MPS-OLA 
2N5416 
2Nug19 
2enuoo2 
2N5415 
TIPUZA 
2N5193 
MPS 3640 


1853-0258 
1853-0264 
1853-0269 
1853-0271 
1853-0276 
1853-0277 
1853-0280 
1853-0281 
1853-0290 
1853-0292 
1853-0293 
1853-0303 
1853-0305 
1853-0308 
1853-0310 
1853-0311 
1853-0314 
1853-0318 
1853-0320 
1853-0322 
1853-0323 
1853-0326 
1853-0327 
1853-0328 
1853-0332 
1853-0334 
1853-0336 
1853-0340 
1853-0341 
1853-0342 
1853-0344 
1853-0347 
1853-0348 
1853-0349 
1853-0350 
1853-0351 
1853-0353 
1853-0355 
1853-0356 
1853-0360 
1853-0362 
1853-0363 
1853-0364 
1853-0365 
1853-0366 
1853-0367 
1853-0368 
1853-0369 
1853-0370 
1853-0371 
1853-0372 
1853-0373 
1853-0377 
1853-0378 
1853-0381 
1853-0383 
1853-0384 
1853-0385 
1853-0387 
1853-0391 
1853-0392 
1853-0394 
1853-0395 
1853-0398 
1853-0399 
1853-0404 
1853-0405 
1853-0406 
1853-0407 
1853-0412 
4853-0414 
1853-0416 
1853-0417 
1853-0418 
1853-0419 
1853-0420 
1853-0422 
1853-0423 
1853-0424 
1853-0425 
1853-0426 
1853-0428 
1853-0429 
1853-0430 
1853-0431 
1853-0436 
1853-0437 
1853-0439 
1853-040 
1853-0842 
1853-0442 
1853-0447 
1853-0448 
1853-0449 
1853-0450 
1853-0451 
1853-0452 
1853-0453 
1853-0454 
1853-0455 
1853-0457 
1853-0458 
1853-0461 
1853-0462 
1853-0463 
1853-0464 
1853-0467 
1853-0468 
1853-0469 
1853-0470 
1853-0471 
1853-0472 
1853-0476 
1853-0477 
1853-0478 
1853-0483 


02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02682 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02237 
01698 
02037 
02037 
01698 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01973 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02237 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01698 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 


O2037 — 


02037 
02037 
01973 
02037 
02037 
02037 
02037 


2N4035 
2n5401 
2N3809 
enuuo4 
MM3906 
2N5954 
2N5195 
2N2907A 
JTK2907A 
2N3905 
2N5583 
2N5956 
2N5875 
MML6L5 
2N4398 
2N3792 
2N2905A 
MPS6562 
2N4032 
2N2946A 
2nNu900 
MPS-U51 
2N2OuuA 
2N6211 
MJE1091 
MJE1090 
MPSA92 
2N5884 
MJEL72 
40831 
2N5876 
MJE700 
MI464U5 
2N5333 
TIP-34 
2N6053 
MPS-U55 
BF 398 
TIPh2 
2N3T99A 
2N6053 
X4U5H281 
MJE- 701 
MJE2901K 
BC321¢-18 
MJE233 
MJE170 
MJE371K 
2N5782 
2N61L07 
MJE5195 
2n5022 
TIP 115 
2N5987 
2N6331 
2N6296 
2N3244 
MJE5194 
MJ2500 
2N6051 
2N3741 
MJE 2370 
MPS-ATO 
MJE 210 
2N3467 
ASTU260 
2N4u209 
2N6476 
2N5880 
MPSA65 
2N6423 
MPS-A64 
MJE 253 
2N6317 
2N4403 
MJ2955 
2N4033 
MPS U-60 
TIP-126 
2N5883 
2N4904 
2N5684 
2N3762 
2N4959 
TIPL2C 
MJE170 
2N6520 
2N6248 
MM4018 
MJE2955K 
2N 3867 
MJE253 
MPSH81 
MPS-U95 
MJE371K (SELECTED) 
2N3799 
2N6594 
TIP36 
TIP1O06 
MJE6040 
2N5400 
MJE251 
2N6318 
2N3635 
TIP105 
TIS-1h9 
MPS-D54 
TIP-127 
2N6109 
JAN TXV 2N2907A 
MD-982 
DU5H2 
MPS -U52 
JANTXV2N3251A 
2N6490 
MPS -A66 


1853-0484 
1853-0487 
1853-0486 
1853-089 
1853-0490 
1853-092 
1853-0893 
1853-0494 
1853-0496 
1853-0497 
1853-0498 
1853-0501 
1853-0523 
1853-0524 
1853-0525 
1853-0526 
1853-0527 
1853-0529 
1853-0536 
1853-0537 
1853-0538 
1853-0539 
1853-0540 
1853-05h42 
1853-0543 
1853-0544 
1853-0545 
1853-056 
1853-0547 
1853-0548 
1853-0550 
1853-0551 
1853-0552 
1853-0553 
1853-0554 
1853-0555 
1853-0556 
1853-0557 
1853-0558 
1853-0559 
1853-0563 
1853-0565 
1853-0566 
1853-0567 
1853-0568 
1853-0570 
1853-0572 
1853-0573 
1853-0574 
1853-0575 
1853-0576 
1853-0577 
1853-0578 
1853-0579 
1853-0580 
1853-0581 
1854-0004 
1854-0005 
1854-0009 
1854-0010 
1854-0011 
1854-0013 
1854-0014 
1854-0017 
1854-0021 
1854-0022 
1854-0026 
1854-0029 
1854-0030 
1854-0031 
1854-0032 
1854-0033 
1854-0036 
1854-0039 
1854-0044 
1854-0048 
1854-0050 
1854-0053 
1854-0056 
1854-0057 
1854-0060 
1854-0062 
1854-0063 
1854-0064 
1854-0066 
1854-0067 
1854-0071 
1854-0072 
1854-0076 
1854-0079 
1854-0081 
1854-0084 
1854-0086 
1854-0090 
1854-0093 
1854-0095 
1854-0098 
1854-0203 
1854-0205 
1854-0209 
1854-0210 
1854-0211 
1854-0213 
1854-0214 
1854-0215 
1854-0216 
1854-0217 
1854-0218 
1854-0219 
1854-0220 
1854-0222 
1854-0224 
1854-0226 
1854-0231 
1854-0233 
1854-0234 


02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
03334 
01973 
02037 
01973 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
03334 
10881 
02037 
02037 
02037 
OD7 46 
03406 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
03334 
02037 
02037 
00039 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
01973 
01973 
02237 
01698 
02037 
01973 
02037 
01921 
Q1973 
01921 
02237 
02037 
01921 
01973 
02237 
01921 
01921 
01698 
01973 
01921 
ooThé 
01921 
01698 
01921 
01698 
02037 
05840 
03334 
01973 
01921 
01973 
02237 
02037 
02237 
02037 
02037 
01698 
01921 
02037 
01921 
01921 
01973 
01973 
02037 
02037 
01921 
02634 
02237 
01921 
01921 


MD29D5A 
2N6609 
MPS4356 
MML032 
TIP107 
JME2955 
2N54U15 
D45H5 
MPS-UST 
D45H11 
TIP145 
MJ11015 
2C4L03 
MJ11021 
MMBT2907A 
2N6N37 
BFQ-32 
MD1130 
MPS6534 
TIP32C 
2N6107 
MDS60 
2N5771 
2N6UG1 
TIP64UT 
BFQ51 
BCK18 
2N3765 
MJE2901T 
2N6420 
2SB737 
TN-4030-J252 
MPSW56 
ALLO 
2C4405 
MPSCUOMA 
205087 
BDU16 
2N6554 
MPSW55 
2N3906 (SEL) 
2nuuo3 
MMBTA55 
MMBT 3906 
MMBT508 7 
2N5401 (SEL) 
MPSA76 
2N6709 
2NZuE8B 
BFQ32 (CHIP) 
2N5416 (SEL) 
2NASOGRLRA2 
NE90115 
2c2gh6 
MMBTHYO4 
MMBTS5 401 
2N743 
2N708 
2N709 
2N834 
2N845 
2N2218A 
2N2720 
2N7O6A 
2N918 
$17843 
2N335 
2N2712 
2N2369 
2N2865 
2N2221 
2N3391 
2N2958 
2N3053S 
2N2716 
2N2857 
2N916 
2N2218 
2N3119 
2N3855A 
2N3565 
2N1701 
2N3055 
2N3710 
2N2925 
2N2102 
CPhO71 
2N3054 
2N1973 
2N3439 
249711 
2N3232 
DTSh13 
2PNR053LV 2449 
2N3415 
4O3h6 
2N3392 
2N 3694 
2N3904 
2N910 
2N2222 
2N2501 
2N2538 
2@N1482 
2N3904 
2N3441 
2N3442 
2N3393 
2N3663 
2N3959 
MbD2252 
40250 
2N4U384 
2N3688 
2N3866 
2N34h0 


HP P/N 


1854-0235 
1854-0238 
1854-0242 
1854-0246 
1854-0248 
1854-0252 
1854-0255 
1854-0259 
1854-0260 
1854-0263 
1854-0264 
1854-0267 
1854-0270 
1854-0278 
1854-0281 
1854-0282 
1854-0286 
1854-0287 
1854-0289 
1854-0296 
1854-0301 
1854-0304 
1854-0307 
1854-0308 
1854-0311 
1854-0313 
1854-0315 
1854-0323 
1854-032h 
1854-0325 
1854-0345 
1854-0347 
1854-0349 
1854-0350 
1854-0352 
1854-03621 
1854-0363 
1854-0365 
1854-0368 
1854-0370 
1854-0378 
1854-0379 
1854-0382 
1854-0383 
1854-0384 
1854-0386 
1854-0388 
1854-0389 
1854-0392 
1854-0397 
1854-0398 
1854-0399 
1854-0409 
1854-0411 
1854-0416 
1854-0418 
1854-0431 
1854-0432 
1854-0435 
1854-0453 
1854-0454 
1854-0456 
1854-0467 
1854-0472 
1854-0474 
1854-0476 
1854-0477 
1854-0478 
1854-0492 
1854-0518 
1854-0519 
1854-0527 
1854-0534 
1854-0540 
1854-0547 
1854-0548 
1854-0555 
1854-0556 
1854-0557 
1854-0560 
1854-0566 
1854-0570 
1854-0572 
4854-0575 
1854-0576 
1854-0577 
1854-0580 
1854-0581 
1854-0583 
1854-0585 
1854-0586 
1854-0587 
1854-0589 
1854-0590 
1854-0591 
1854-0593 
1854-0594 
1854-0596 
1854-0597 
1854-0598 
1854-0599 
1854-0600 
1854-0611 
1854-0612 
1854-0613 
1854-0615 
1854-0617 
1854-0618 
1854-0619 
1854-0621 
1854-0622 
1854-0623 
1854-0624 
1854-0625 
1854-0626 


Mitr. 


01921 
03406 
01921 
02037 
03191 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
02237 
01698 
01921 
03776 
02237 
01698 
02037 
01921 
02237 
03334 
01921 
01921 
01921 
01991 


01921 


02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
01921 
02237 
03334 
02037 
01921 
01698 
02037 
02037 
02037 
01921 
02682 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
01698 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
03334 
01698 
01698 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
03285 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 


Desc. 
2n14u8h 
2N3933 
2N3262 
SPS 233 
2Nuoky 
2N3713 
2N3642 
2N3766 
2N3227 
2N3019 
2N3715 
2N3013 
SPS 3627 
2N3302 
2N2194 
2N3583 
2N5217 
2N915 
2N730 


MPS6543 SELECTED 


2N3261 
2N2483 


BCY 57/LV2345 


2N3553 
2N42K0 
2N3771 
2N3633 
2N2857 
2N3739 
2N3478 
2N5179 
2N4923 
2N2913 
2N3724A 
2N2405 
2N4239 
2N5262 
2NuuI10 
2N5191 
2N5294 
2N5109 
2N4298 
2N4U348 
40313 
2N5184 
2N5070 
SE5055 
2N4922 
2n5088 
2NL966 
2N5301 
2N4912 
2N5210 
2N29T2 
2N3426 
2N3563 
2N5179 
2N3646 
A211 
2N5192 
2N5496 
TIPUIA 
2N4uO1 
MPS-A1L4 
2N5551 
2N3879 
2N2222A 
2nNkah6 
MPS 3643 
2N5877 
2N3772 
2N2895 
2N5838 
MM8006 
2N3725 
2N5963 
MMT3960 
2N4237 
2N2032A 
MPS Al2 
2N3771 
2N5189 
2N5805 
MPS-Ah2 
2N6258 
2N6259 
MM8001 
MJE800 
MPS -A18 
MJE182 
2N5429 
MMT3960A 
MJ3772 
2N3054 
BFR9O 
TIP-35A 
T1P-33 
2N5427 
2N5943 
2N6249 
2N6078 
2N4233A 
2N6055 
40608 
2N1701 
40854 
40852 
MJ3000 
AD814 
BF 258 
MJE3H0 
2N6306 
2N6308 
TIP-41 
MJE802 


1854-0628 
1854-0632 
1854-0633 
1854-0634 
1854-0635 
1854-0637 
1854-0639 
1854-0640 
1854-062 
1854-0643 
1854-0644 
1854-0646 
1854-0647 
1854-0648 
1854-0653 
1854-0654 
1854-0656 
1854-0659 
1854-0662 
1854-0663 


1854-0668 - 


1854-0665 
1854-0667 
1854-0669 
1854-0670 
1854-0671 
1854-0679 
1854-0682 
1854-0687 
1854-0691 
1854-0692 
1854-0695 
1854-0697 
1854-0698 
1854-0701 
1854-0705 
1854-0707 
1854-0708 
1854-0709 
1854-0714 
1854-0715 
1854-0721 
1854-0722 
1854-0723 
1854-0727 
1854-0730 
1854-0731 
1854-0733 
1854-0735 
1854-0736 
1854-0737 
1854-0738 
1854-0739 
1854-0741 
1854-0743 
1854-0746 
1854-0747 
1854-0748 
1854-0749 
1854-0750 
1854-0751 
1854-0752 
1854-0754 
1854-0755 
1854-0756 
1854-0758 
1854-0761 
1854-0762 
1854-0763 
1854-0764 
1854-0765 
1854-0766 
1854-0767 
1854-0768 
1854-0769 
1854-0770 
1854-0771 
1854-0774 
1854-0775 
1854-0777 
1854-0780 
1854-0784 
1854-0785 
1854-0786 
1854-0787 
1854-0792 
1854-0793 
1854-0794 
1854-0795 
1854-0797 
1854-0798 
1854-0799 
1854-0802 
1854-0803 
1854-0804 
1854-0805 
1854-0806 
1854-0808 
1854-0810 
1854-0817 
1854-0819 
1854-0825 
1854-0826 
1854-0827 
1854-0828 
1854-0829 
1854-0830 
1854-0832 
1854-0834 
1854-0836 
1854-0837 
1854-0838 
1854-0839 
1854-0840 
1854-082 
1854-0845 


02037 
03334 
02037 
02037 
01973 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02634 
02037 
02037 
01698 
05176 
06023 
01921 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10674 
02037 
01921 
01921 
02237 
01921 
03334 
03334 
03334 
01921 
02037 
02237 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
05176 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
01698 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02062 
02037 
03406 
01921 
03334 
02237 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
01921 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
03038 
02037 
01698 
02037 
02634 
02037 
02037 
02062 
03406 
02037 
01698 
02037 
0306 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


MPS-H17 
BFR91 
MJE8CO 
MPS-U01 
D4RHS 
2N2219A 
RCP-703C 
MJE2801K 
MPS-A17 
2N3585 
29C 
LM114AH 
MJE2102 
2N6300 
MJE521K 
MJE5192 
2N3414 
MJE180 
2N6296 
T1P140 
HP-3 
BUS11 
2N3053 
2N6057 
TIP110 
2N6282 
2N5885 
MJES191 
2N3725A 
MPS Ais 
MJE223 
2N5067 
2N5886 
2NG6294 
MJE2100 
DTS -802 
MJ4035 
2N5578 
2N5575 
2N5962 
2N6354 
BFR95 
BFRS6 
BFX89 
2N6474 
MPS6531 
2N5089 
2N3773 
MJE220 
MJE5657 
2N6477 
2N6261 
MJE200 
2N6338 
2N5878 
2N6339 
HP-4& 
2N2896 
MJE2361 
2N720A 
2N58h0 
MMCS2369 
MJE244 
2N6254 
2N6315 
2N5427 
2N2060 
2N5039 
TIP 141 
MPS U-10 
2N6292 
2N5428 
2N6 306 
MJE1661 
35821E 
2N3904 CHIP 
2N4384 CHIP 
2N6056 
BUX-80 
FT50 
BUX -83 
2N3866A 
2N6305 
2N2540 
2N6545 
2N2920 
2N5671 
MJE243 
MPSH10 
BU1OS 
MPS -U45 
TIPYIC 
MM5262 
TIP75B 
IR5062 
BD139 
TIP51 
MJE241 
CT-1058 
MPS -U05 
MJE2801T 
HXTR-5002 
LM-394BH 
MJE-13009 
TIP-122 
JAN TXV 2N2222A 
LM394 
2N6429A 
2N6033 
MPS-U02 
2N6289 
TIPLT 
2N6497 
TIP100 
2n3014 
MJ11012 


1854-0847 
1854-0848 
1854-0849 
1854-0851 
1854-0860 
1854-0861 
1854-0862 
1854-0863 
1854-0864 
1854-0865 
1854-0866 
1854-0867 
1854-0868 
1854-0872 
1854-0872 
1854-0877 
1854-0878 
1854-0879 
1854-0880 
1854-0883 
1854-0884 
1854-0886 
1854-0887 
1854-0889 
1854-0890 
1854-0891 
1854-0906 
1854-0929 
1854-0940 
1854-0941 
1854-0942 
1854-0944 
1854-096 
1854-098 
1854-0960 
1854-0964 
1854-0965 
1854-0967 
1854-0968 
1854-0969 
1854-0970 
1854-0971 
1854-0972 
1854-0973 
1854-0977 
1854-0978 
1854-0979 
1854-0980 
1854-0981 
1854-0982 
1854-0983 
1854-0984 
1854-0985 
1854-0986 
1854-0987 
1854-0988 
1854-0989 
1854-0990 
1854-0991 
1854-0992 
1854-0993 
1854-0994 
1854-0996 
1854-0997 
1854-0998 
1854-0999 
1854-1000 
1854-1001 
1854-1062 
1854-1003 
1854-1004 
1854-1005 
1854-1006 
1854-1007 
1854-1008 
1854-1009 
1854-1010 
1854-1011 
1854-1012 
1854-1014 
1854-1015 
1854-1016 
1854-1018 
1854-1019 
1854-1020 
1854-1021 
1854-1022 
1854-1023 
1854-1027 
1854-1028 
4854-1029 
1854-1031 
1854-1032 
1854-1033 
1854-1035 
1854-1036 
1854-1037 
1854-1039 
185h-10h3 
1854-1042 
1854-1043 
1854-1044 
1854-1045 
1854-1047 
1854-1048 
1854-1049 
1854-1050 
1854-1051 
1854-1052 
1854-1053 
1854-1054 
1854-1055 
1854-1056 
1854-1057 
1854-1058 
1854-1059 


02037 
01691 
02037 
0203T 
00039 
02062 
02062 
02062 
02062 
03038 
02037 
02237 
06592 
01921 
01973 
02037 
02062 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
06023 
02037 
02037 
06344 
02037 
03334 
02062 
00039 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02062 
02037 
02037 
02037 
01973 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
10881 
10881 


02037 
02037 
02037 
oo7he 
03714 
02037 
02037 
02037 
02037 
01973 
01921 
03714 
02037 
00039 
06354 
02037 
02037 
02037 
02037 
00039 
00039 
0203T 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
03334 
02037 
02062 
02037 
03334 
02037 
02037 
06354 
02037 
02037 
00039 
03334 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
10760 
02037 
01691 


MJE12007 
2N6584 
MFR5i5 
2Nu428 
2502334 
HXTR-6001 
HXTR-5002 
HXTR-2101 
HXTR-6105 
TR6062 
MPS834 
PN3568 
BFR 36 
2N6678 
D4LH11 
MPS -U07 
HXTR-5104 
MJE6043 
TIP14O 
MM3904 
2N6488 
MJE3 302 
MJ11016 
2N6499 
MRF9O4 
BUX82 
MJ12010 
MMBT918 
2Sc2heg (SEL) 
MJ12003 
BFQ34 
HXTR- 3101 
NEO2135 
MJ10006 
TIPL7534 
MJ12004 
MJ8505 
TIPLIC (SELECTED) 
$J7076 
MJ12005 
TIP102 
2N6741 
BFRC90 
MPS8098 
MPS-ALL 
GES3416 
MPS2369 
MFR961 
MPS5179 
TIPO? 
MJ12005 (SELECTED) 
MJ16002 (SELECTED) 
TIP142 
BFR92 
BCX20 


2N3737 
MJ15003 
MRF630 
25D786 
ITS1015 (SEL) 
MPSH10 
2N5179 (SEL ) 
MJE13003 
MPSWO06 
D42C11N 
2N5320 
IT120/D 
MPSAC17 
NE64535 
28C2876 
BD415 
BUSO8A 
BuLO6 
2N5943 (SEL) 
NE-41635 
NE21935 
MD918A 
203904 
BFQ34(CHIP) 
MMBT6429 
MJ16012 
MD2369A 
2N3714 
BUW12A 
MMBC132195 
SXT8-2N2219A 
MRF581 
TIP112 
MMBR931 
2N3904 
LT1839-1 
BFR9O 
MRF581 
HXTR-3675 
MD1132 
BFRSY 
MMBT3904 
2n4uuo1 
28C2878 
MRF571 (SEL) 
2N5719 (SEL) 
NE21935 
BFR92(SEL) 
MRF587 
2N390URLRA2 
BFR96 
BFROLA 
2N3772 (SEL) 
MMBT5550 
MMBT2222A 
BFQ19 
BFR93 
MJ14000 
BFR91 ( AMPEREX } 
MPSHC1O 
LT5239 


HP P/N 


1855-0001 
1855-0005 
1855-0010 
1855-0020 
1855-0021 
1855-0027 
1855-0038 
1855-0040 
1855-0052 
1855-0055 
1855-0056 
1855-0065 
1855-0077 
1855-0095 
1855-0096 
1855-0098 
1855-0099 
1855-0204 
1855-0205 
1855-0206 
1855-0207 
1855-0208 
1855-0213 
1855-0215 
1855-022h 
1855-0226 
1855-0232 
1855-0235 
1855-0241 
1855-0244 
1855-0250 
1855-0256 
1855-0257 
1855-0258 
1855-0263 
1855-0265 
1855-0268 
1855-0269 
1855-0272 
1855-0274 
1855-0275 
1855-0276 
1855-0277 
1855-0278 
1855-0279 
1855-0280 
1855-0283 
1855-0285 
1855-0286 
1855-0288 
1855-0289 
1855-0290 
1855-0291 
1855 -0292 
1855-0293 
1855-0296 
1855-6297 
1855-0298 
1855-0301 
1855-6305 
1855-0306 
1855-0307 
1855-0309 
1855-0314 
1855-0322 
1855-0323 
1855-0327 
1855-0332 
1855-0341 
1855-03h6 
1855-0357 
1855-0371 
1855-0379 
1855-0380 
1855-0386 
1855-0387 
1855-0390 
1855-0393 
1855-0395 
1855-0396 
1855-0398 
1855-0400 
1855-0402 
1855-0406 
1855-0413 
1855-0414 
1855-0420 
1855-0421 
1855-0423 
1855-0424 
1855-0425 
1855-0427 
1855-0430 
1855-0431 
1855-0432 
4855-0034 
1855-0436 
1855-0437 
1855-0440 
1855-0445 
1855-0446 
1855-0454 
1855-0478 
1855-084 
1855-0488 
1855-0489 
1855-0490 
1855-0492 
1855-0493 
1855-ch94 
1855-0495 
1855-0497 
1855-0498 
1855-0499 
1855-0500 


Mfr. 


01973 
02763 
01973 
02037 
01973 
01973 
02763 
01698 
02237 
02883 
02237 
01698 
01973 
01921 
02037 
03714 
02037 
02037 
02883 
02883 
03406 
02883 
03406 
09283 
01698 
02037 
02883 
02037 
02910 
03406 
01698 
02037 
03406 
03406 
02883 
02883 
02883 
02910 
02037 
02883 
02883 
02037 
02037 
03714 
03714 
02883 
02763 
01698 
02883 
02883 
02883 
02037 
02883 
03406 
02883 
03038 
03406 
02883 
02883 
02883 
01921 
01921 
02037 
01973 
03334 
03714 
01698 
01921 
02883 
01973 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03714 
01698 
02883 
03714 
02883 
02883 
02883 
03714 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
03406 
02883 
03714 
03714 
02883 
03714 
03406 
03406 
09283 
02883 
02883 
03038 
02037 
03038 
03038 
03714 
02037 
03038 
03038 
03038 
02037 
02037 
03406 
03038 
03038 


Desc. 


2N1671A 
2N3436 
2N2646 
SFE793 
2N1671B 
2N2647 
2N3922 
283819 
2N4360 
2N4339 
2NL342 
2Nu891 
2N1671C 
Lou6s 
2N5485 (SEL) 
IT1700 
2N4853 
2nu852 
VCR3P 
E111 
2N3955 
2N4117 
2n5912 
SD211DE (SELECTED) 
2N3824 
2N5460 
2N5565 
U310 (SELECTED) 
$D215 
2N4857 
3N215 
2N4U416A CHIP 
2N5247 
2N5949 
VMP-1 
VCR2N 
J309 
$p214 
MFE3004 
E232 
VN6G6AF 
2NLNI68 
2N5268 
2N5116 
3N190 
E107 
2N5396 
2N5246 
2N3966 
2N5556 
J177 
2N5N76 
2N3631 
2N5432 
2N6658 
IRF 300 
2N2608 
J2472 
2N5198 
2NU117A 
3N128 
3N153 
2N4352 
2N6027 
2N5105 
3N172 
2N4U16 
3N138 
2N4338 
2N6028 
3N142 
2N4092 
2NSU7TL 
2N4351 
2N4392 
2N3993 
2N3382 
2N3330 
FN2645 
3N190 
2N5519 
2N5905 
2N5115 
IT110 
2N5116 
2N4393 
2N4391 
2N5114 
VN1OKM 
J108 
J304 
M100 
2N3685 
IVNSOO1ANF 
3N163 
IT500 
UL897E 
J270 
$D213 
J107 
J112 
IRF 431 
MTM15N50 
IRF9130 
IRF610 
IVN5201 TNF 
MIMLON1O SELECTED 
IRF530 
IRF9530 
IRF130 
MTM10N15 
MTP2N90 
2N5397 
IRF9531 
IRFD9121 


1855-0502 
1855-0504 
1855-0506 
1855-0507 
1855-0508 
1855-0509 
1855-0510 
1855-0512 
1855-0515 
1855-0517 
1855-0518 
1855-0519 
1855-0520 
1855-0521 
1855-0522 
1855-0523 
1855-0524 
1855-0525 
1855-0526 
1855-0527 
1855-0529 
1855-0530 
1855-0531 
4855-0534 
1855-0535 
1855-0536 
1855-0537 
1855-0539 
1855-0540 
1855-0542 
1855-0545 
1855-05h6 
1855-0548 
1855-0549 
1855-0550 
1855-0551 
1855-0552 
1855-0553 
1855-0554 
1855-0555 
1855-0556 
1855-0557 
1855-0559 
1855-0560 
1855-0561 
1855-0562 
1855-0563 
1855-0565 
1855-0567 
1855-0568 
1855-0569 
1855-0570 
1855-0571 
1855-0572 
1855-0573 
1855-0574 
1855-0575 
1855-0576 
1855-0580 
1855-0581 
1858-0004 
1858-0009 
1858-0010 
1858-0020 
1858-0021 
1858-0022 
1858-0023 
1858-0032 
1858-0034 
1858-0036 
1858-0037 
1858-0040 
1858-0045 
1858-0046 
1858-0047 
1858-0048 
1858-0052 
1858-0055 
1858-0057 
1858-0058 
1858-0061 
1858-0062 
1858-0063 
1858-0064 
1858-0065 
1858-0066 
1858-0067 
1858-0069 
1858-0071 
1858-0072 
1858-0073 
1858-0074 
1858-0075 
1858-0076 
1858-0077 
1858-0081 
1858-0082 
1858-0083 
1858-0084 
1858-0085 
1858-0086 
1858-0087 
1858-0088 
1858-0089 
1858-0090 
1858-0091 
1858-0092 
1858-0093 
1858-0094 
1858-0095 
1858-0096 
1858-0097 
1858-0099 
1858-0100 
1858-0101 
1900-0001 


03038 
03038 
02037 
03285 
03038 
03038 
03038 
01921 
07050 
03038 
03038 
02883 
03038 
03038 
03038 
06121 
03038 
02883 
02883 
02037 
03406 
02883 
03038 
01921 
03714 
03038 
03714 
06121 
03406 
02037 
02883 
07221 
06121 
03038 
02883 
03038 
02037 
06121 
03406 
07883 
02883 
09283 
09283 
02883 
03038 
03038 
02037 
01921 
03038 
06121 
00039 
00039 
00039 
03038 
02883 
02883 
02883 
00039 
02883 
03038 
01921 
02037 
02037 
02237 
01921 
03793 
01921 
01921 
02037 
03285 
02634 
01921 
03406 
01921 
02634 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
02634 
02037 
01921 
01921 
02634 
03714 
02634 
02634 
02037 
02634 
02634 
02037 
02037 
02037 
02037 
03811 
02634 
02634 
02634 
02634 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
o00u6 
01921 
02634 
02634 
02037 
01590 
05695 


IRFD111 
IRF630 
MTP12N10 
2N5912 
IRF150 
IRF9520 
IRF830 


.RCA9212A 


MP833-1004 
IRF9532 
IRFD110 
U311 
IRFD113 
IRFF210 
IRFD9120 
BUZ 15 
IRF640 
VNO3O0M 
VFO0300M 
MTM2Ph5 
PF5101 (SELECTED) 
U310 
IRF120 
40673 
IT1750 
IRF4YO 
IVNSOOOTNE 
BUZ24 
2N5115(SEL) 
MTP1i2N06 
VN1OKE 
VNO1LOLN3 
BUZ71A 
IRF512 
VPO300L 
IRFD420 
UC310 
BUZ10 
3304 (SEL) 
VNO3OO0L 
VN2222L 
$D306 (SEL) 
$D215 
VN1OLE 
IRF510 
IRF250 
MTP12N18 
RFP10N12 
IRFD9123 
BUZ71A 
NE71000 
28K523 
ZSK533 
IRF523 
uyko 

J175 
2N6660 
2SK105F ,H 
IRFF123 
IRF521 
CA30L9 
MHQ2221 
MPQ2906 
SH6401PC 
CA3083 
SG3821N 
CA3081E 
CA314U6E 
MPQ3725 
AD821 (SPEC) 
ULN2082A 
CA31L2TE 
LM3018AH 
CA3097E 
ULN-2003A 
CA3082E 
SPQ1678 
MPQ2369 
CA3082F 
MPQ3906 
ULN-2004A 
MPQ3762 
CA3102E 
CA3045H 
ULN-2815aA-2 
IH4O1A 
ULN-2033A 
ULN-2803A 
MPQ3798 
ULN-2813A 
ULN-2805A 
MPQ6100 
MPQ3546 
MPQ2907P 
MPQ2222P 
C7254 
ULN-2804A 
TPQ6002 
ULN-2804A 
UDN2580A 
MPQ6700 
MPQ3904 
MPQ7091 
MC1411 
MPQ6002 
MPQ24U84 
MPQ3799 
MPQ6700 
MPQ918 
PIcgo0c 
CA3183E 
ULN- 20234 
ULN-2003A(SEL) 
MPQ2369 
SL2364C 
1N21B 


1900-c00k 
1900-0005 
1900-0006 
1900-0009 
1900-0010 
1900-0011 
1900-0012 
1900-0015 
1900-0016 
1900-0017 
1900-0018 
1900-0019 
1900-0020 
1900-0025 
1900-0030 
1900-0031 
1900-0032 
1900-0033 
1900-0034 
1900-0035 
1900-0036 
1900-0037 
1900-0039 
1900-0040 
1900-0041 
1900-0043 
1900-0045 
1901-0002 
1901-0004 
1901-0005 
1901-0006 
1901-0010 
1901-0013 
1901-0016 
1901-0017 
1901-0019 
1901-0021 
1901-0025 
1901-0032 
1901-0033 
1901-0038 
1901-0040 
1901-0041 
1901-0044 
1901-0048 
1901-0050 
1901-0051 
1901-0053 
1901-005T 
1901-0058 
1901 -0059 
1901-0060 
1901 - 0061 
1901-06062 
1901-0071 
1901-0081 
1901-0096 
1901-0126 
1901-0129 
1901-0131 
1901-0132 
1901-0138 
1901-0144 
1901-0147 
1901-0151 
1901-0161 
1901-0164 
1901-0179 
1901-0304 
1901-0305 
1901-0306 
1901-0307 
1901-0308 
1901-0309 
1901-0310 
1901-0311 
1901-0312 
1901-0313 
1901-0314 
1901-0315 
1901-0316 
1901-0317 
1901-0318 
1901-0319 
1901-0320 
1901-0321 
1901-0327 
1901-0328 
1901-0329 
1901-0330 
1901-0343 
1901-03h6 
1901-0356 
1901-0358 
1901-0365 
1901-0370 
1901-0376 
1901-0383 
1901-0398 
1901-0406 
1901-0409 
1901-0410 
1901-0411 
1901-0412 
1901-0413 
1901-0414 
1901-0421 
1901-0422 
1901-0423 
1901-0424 
1901-0425 
1901-0426 
1901-0427 
1901-0428 
1901-0429 
1901-0430 


02865 
05695 
05695 
01250 
01250 
05695 
01250 
05695 
02865 
02865 
05695 
05695 
01250 
02062 
02865 
02865 
02865 
02062 
03172 
02062 
03172 
02037 
02037 
05695 
05695 
03172 
05695 
01921 
03038 
01991 
02037 
01973 
01991 
02037 
01973 
02086 
01973 
000L6 
02037 
00046 
02237 
o00K6 
ooou6 
o00L6 
02037 
00046 
02037 
ooohé6 
02037 
01991 
01991 
02037 
01991 
02037 
02763 
00046 
02237 
01921 
01698 
01921 
01698 
01991 
03447 
02086 
05131 
02037 
02037 
02237 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01921 
06121 
02086 
02086 
02086 
02086 
02086 
02086 
01973 
01973 
01973 
01973 
02037 
02037 
o00kK6 
02037 
02037 
01973 
000kL6 
04583 
04583 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1N76 
1N82 
1N4U16B 
1N415B 
1N21BMR 
1N4U16BM 
1N23B 
1N415¢ 
1N4603 
LN21E 
1N23C 
1N831 
IN76A 
5082-0049 
DME6569 
DMJ4U705 
DS64T74E 
5082-0008 
AlLX665 
HSCH-5510 
A5S092 SELECTED 
MMBD101 
MMBD352 
MA-4ELO2L 
MA-40035 
A2X2056 
MAYPLB5 
1N1200A 
1N1084 
1N603A 
1N1566A 
1N540 
1N253 
1N1566 
1N1118 
1N1344 
1N538 
1N645 
1N3209 
1N645 
1N3064 
1N4148 
1IN4607 
IN4U1L4B 
1N3210 
1N4150 
1N1566A 
1N5395 
1N2525 
1N628 
1N629 
1N1116 
1N816 
1N1563A 
1N625 
1N4148 
FDH-400 
1N1763 
1N647 
1N1764 
1N660 
1N1581 
1N662 
1N1202 
IN22h2 
MDA1201 
INY721 
FD777 
1N3570 
1N2158 
1N2158R 
1N3289 
1N3289R 
IN1347A 
1N250C 
1N3260R 
1N3262 
1N3262R 
1N1206A 
1N1183A 
1N1183AR 
1N1184A 
UN1184AR 
1N1186AR 
1N1187A 
1N1187AR 
ALLB 
ALUD 
ALUM 
ALUN 
1IN3491R 
1N3209R 
1N647 
MSD6101 
MDA920A5 
1N4530 
1N3595 
1N2565 
1N2148 
1N3491 
4N4719 
IN4720 
MR1033A 
41N4722 
MRi035A 
1N4723 
1N3208 
1N3211 
1N3212 
1N3492 
1N3493 
IN3494 
1N3495 
1N3659 
1N3660 
1N3661 


HP P/N 


1901-0431 
1901-0432 
1901-0461 
1901-0463 
1901-0465 
1901-0478 
1901-0490 
1901-0491 
1901-o0h92 
1901-0493 
1901-04904 
1901-0h95 
1901-0496 
1901-0497 
1901-0498 
1901-0499 
1901-0500 
1901-0511 
1901-0519 
1901-0526 
1901-0531 
1901-0532 
1901-0537 
1901-0545 
1901-0551 
1901-09552 
1901-0553 
1901-0557 
1901-0578 
1901-0585 
1901-0591 
1901-0592 
1901-0620 
1901-0630 
1901-0639 
1901-0646 
1901-0661 
1901-0662 
1901-0663 
1901-0669 
1901-0671 
1901-0672 
1901-0673 
1901-0674 
1901-0678 
1901-0684 
1901-0685 
1901-0690 
1901-0691 
1901-0692 
1901-0693 
1901-0696 
1901-0699 
1901-0703 
1901-0704 
1901-0710 
1901-0717 
1901-0719 
1901-0726 
1901-0731 
1901-0732 
1901-0734 
1901-0738 
1901-0739 
1901-072 
1901-0743 
1901-0750 
1901-0751 
1901-0752 
1901-0754 
1901-0756 
1901-0758 
1901-0759 
1901-0760 
1901-0765 
1901-0767 
1901-0768 
1901-0774 
1901-0775 
1901-0781 
1901-0782 
1901-0786 
1901-0787 
1901-0788 
1901-0789 
1901-0790 
1901-0791 
1901-0824 
1901-0825 
1901-0826 
1901-0829 
1901-0831 
1901-0833 
1901-0835 
1901-0837 
1901 -0838 
1901-0839 
1901-0841 
1901-082 
1901-0843 
1901-0844 
1901-0845 
1901-0846 
1901-0847 
1901-0848 
1901-0849 
1901-0858 
1901-0859 
1901-0860 
1901-0861 
1901-0866 
1901-0868 
1901-0869 
1901-0870 
1901-0875 


Mfr. 


02037 
02037 
000k6 
91973 
03447 
01973 
02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06563 
o00k6 
02664 
03172 
01973 
cooké 
02062 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
05131 
02037 
00046 
02037 
02062 
02664 
02037 
02037 
02619 
02664 
02037 
02037 
01973 
02664 
02037 
02037 
02037 
01973 
01973 
02037 
02037 
01973 
02664 
02682 
02086 
01698 
02037 
02037 
02037 
02682 
02237 
02037 
02158 
02158 
01921 
01698 
02664 
02664 
02664 
01973 
02037 
02037 
02713 
02037 
03627 
02037 
05088 
02037 
02037 


* 02037 


02037 
02664 
02037 
02037 
02037 
00046 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
02037 
01691 
01698 
01698 
01921 
02037 
02062 
02883 
02037 
02037 
05088 
02037 
02713 
05088 
02713 
03334 
03038 
02037 
02037 
01973 
02037 
02037 
02037 
02062 


Desc. 


1N3662 
1N3663 
IN4ULLE 
1N4U156 
1N4389 
1N3958 
G1250-3 
1N4724 
1N5002 
1N4U725 
1N5003 
MR1120 
MR1121 
MR1122 
MR1123 
MR1124 
MR1125 
1N3889R 
1N3070 
SCAJL 
A2S097 
ALUP 
1N645 
5082-2805 
MR1126 
MR1128 
MR1130 
CA3019 
1N1184R 
MR1120R 
ED6240 
MR1121R 
INL607 
MR1123R 
5082-3080 
SOF 
MBD5550A 
MR751 
NS3000 
SUF 
1N3900 
1N3890 
ALSA 
3SF2 
1N3899R 
1N3890R 
MR822 
All4A 
A115A 
MR852 
1N4934 
AL14D 
3L05 
ITT600 
1N4002 
1N914 
1N3891 
MR&S4H 
1N5823 
anhoolG 
1N4007 
1N5818 
50L200 
G6R110H 
1N3563 
1Nk00h4 
1N5553 
1N5554 
1N3644 
AILSF 
1N3881 
1N5283 
1N5406 
MBI -101 
1N5812 
MR754 
H617 
1N3891R 
1N5000 
MR754 
1N5821 
1N6074 
MR756 
MR752 
MR850 
1N5418 
1N3889 
MR2004SR 
MR20045 
5082-3900 
MMDC6050 
1N4937 
1N6096 
BY205-400 
BY 205-100 
1N5393 
MRS10 
HSCH-1001 
PADS 
1N5002R 
MPN3401 
VG- 2X 
1N5284 
RGP-10M 
V334x 
4NLOOT 
BYW29-50 
40HQO30 
MBR- 3535 
MBDC101 
MPD200 
1N5817 
1N5297 
MRSO2 
5082-3900 


1901-0877 
1901-0878 
1901-0879 
1901-0881 
1901-0882 
1901-0883 
1901-0885 
1901 -0888 
1901-0889 
1901-0890 
1901-0892 
1901-0893 
1901-0894 
1901-0896 
1901-0904 
1901-0905 
1901-0912 
1901-0917 
1901-0920 
1901-0921 
1901-0952 
1901-0953 
1901-0954 
1901-0960 
1901-0961 
1901-0970 
1901-0974 
1901-0975 
1901-0976 
1901-0977 
1901-0978 
1901-6979 
1901-0981 
1901-0982 
1901-0983 
1901-0984 
1901-0985 
1901-0986 
1901-0987 
1901-0988 
1901-0990 
1901-0995 
1901-0997 
1901-0998 
1901-0999 
1901-1000 
1901-1015 
1901-1034 
1901-1035 
1901-1037 
1901-1052 
1901-1058 
1901-1065 
1901-1067 
1901-1078 
1901-1080 
1901-1081 
1901-1085 
1901-1086 
1901-1087 
1901-1091 
1901-1092 
1901-1095 
1901-1098 
1901-1100 
1901-1101 
1901-1102 
1901-1103 
1901-1105 
1901-1106 
1901-1107 
1901-1108 
1901-1109 
1901-1110 
1901-1111 
1901-1112 
1901-1113 
1901-1114 
1901-1115 
41901-1116 
1901-1117 
1901-1118 
1901-1119 
1901-1120 
1901-1121 
1901-1122 
1901-1123 
1901-1124 
1901-1126 
1901-1127 
1901-1128 
1901-1129 
1901-1136 
1901-1131 
1901-1132 
1901-1133 
1901-1134 
1901-1135 
1901-1136 
1901-1137 
1901-1138 
1901-1140 
1901-1142 
1901-112 
1901-1143 
1901-1144 
1901-1145 
1901-1152 
1901-1153 
4902-0003 
1902-0018 
1902-0021 
1902-0027 
1902-0028 
1902-0030 
1902-0033 


02037 
0266% 
01973 
02062 
05088 
02062 
02037 
oooké 
02037 
02037 
03038 
01691 
01973 
05131 
00046 
01973 
02037 
03287 
02062 
03038 
oo0k6 
00046 
02037 
05088 
00046 
02037 
05088 
02037 
05088 
08852 
02037 
oook6 
02526 
02526 
02526 
000k6 
02865 
02037 
01921 
02664 
06078 
05088 
02713 
02664 
02682 
02037 
01698 
01973 
02037 
02037 
01973 
02037 
02713 
02237 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
02037 
01973 
01973 
02037 
02763 
01691 
02237 
02062 
02664 
05088 
09914 
03172 
09914 
09914 
09914 
09914 
03334 
01921 
10881 
01691 
01691 
00746 
06002 
02062 
02037 
02037 
02037 
02713 
02634 
10881 
00046 
02037 
02037 
02037 
02062 
02865 
01973 
03334 
02713 
03038 
02037 
07766 
02713 
03334 
02037 
02713 
02037 
02037 
02037 
03038 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01991 


MBR340P 
SMFR30K 
AL1L5M 
5082-0001 
V336xX 
HSCH- 3486 
MR1-1400 
1N3912 
MR508 
1N3893 
20FQ040 
DSRS500X 
1N4608 
RC60 
UES804 
DE111 
MBR3545 
1.5KE15A 
5082-2755 
80SQ030 
1N5802 
UES601R 
1N5285 
VSK71 
UVES803R 
MUR115 
H2745-9 
MPN3500 
VSK540 
MX1098 
MR2400 
T1D778 
1N5653A 
1N5651A 
IN5641A 
VX30 

DDc 4565-96 
MBR1060 
RUR810 
38F2 
16MQLO(SEL) 
TG-10 
RGP1L5M 
SFRG 
$p103¢ 
MR5O4 
1N4532 
MPDLOO 
MR881R 
MRS91R 
1N4154 
1N1186 
1N4936 
FDHALY 
MBD5300 
1N5817 (RELEXED ) 
MR501 
5082-2835 
MR820 
MR856 
AL15F 
A11MA 
MBR1540 
1N4150 
SD-41 
JANTXV 1N4148-1 
HSCH-5316 
1N5623 
VBi0xX 
UES-1106 
A2X1501 
UES1305 
UES1306 
UES1105 
UES1303 
BYV27-150 
RUR810 
BAL 7h 
DSR3800K 
DSR3TO0X 
188135 
BYV27-100 
5082-302 
1N5758 
MR2406 
MR862R 
1N5408 
THD4150 
BYW80 -100 
UES803 
1N5819 
MUR105 
MUR860A 
5082-2810 
A4S021 SELECTED 
1N5626 
BAL83 
GP30B 
LOTQOKS 
MR2406F 
BYV95C 
FE8G 
BYV27-200 
MMBD6050 
FE16F 
BAVTO 
BAW56 
MBR1645 
16MQ60 (SEL ) 
IN754 
1N941 
1N2992RB 
$Z1521-250 
1N2999A 
1N3028B 
1N823 


1902-0035 
1902-0039 
1902-0041 
1902-00k2 
1902-0082 
1902-0086 
1902-0088 
1902-0089 
1902-0094 
1902-0095 
1902-0121 
1902-0156 
1902-0157 
1902-0178 
1902-0183 
1902-0245 
1902-0246 
1902-0517 
1902-0522 
1902-0526 
1902-0528 
1902-0549 
1902-0570 
1902-0584 
1902-0625 
1902-0627 
1902-0630 
1902-0631 
1902-0632 
1902-0640 
1902-0643 
1902-0645 
1902-0680 
1902-0686 
1902-0697 
1902-0759 
1902-0761 
1902-0772 
1902-0777 
1907-0785 
1902-0786 
1902-0787 
1902-0788 
1902-0789 
1902-0791 
1902-0793 
1902-0795 
1902-0796 
1902-0905 
1902-0906 
1902-0907 
1902-0909 
1902-0910 
1902-0916 
1902-0918 
1902-0919 
1902-0920 
1902-0923 
1902-0924 
1902-0925 
1902-0927 
1902-0931 
1902-0933 
1902-0934 
1902-0939 
1902-0941 
1902-0942 
1902-0973 
1902-0976 
1902-0977 
1902-0978 
1902-0980 
1902-0981 
1902-0982 
1902-0983 
1902-0986 
1902-0987 
1902-0988 
1902-0989 
1902-0990 
1902-0991 
1902-0993 
1902-0994 
1902-0995 
1902-0996 
1902-0997 
1902-0998 
1902-0999 
1902-1000 
1902-1170 
1902-1171 
1902-1172 
1902-1195 
1902-1199 
1902-1205 
1902-1226 
1902-1228 
1902-1232 
1902-1234 
1902-1259 
1902-1260 
1902-1276 
1902-1278 
1902-1286 
1902-1288 
1902-1291 
1902-1292 
1902-1294 
1902-1295 
1902-1297 
1902-1298 
1902-1323 
1902-1332 
1902-1336 
1902-1338 
1902-1340 


02037 
06563 
02237 
02037 
02037 
02688 
02037 
02037 
02037 
02037 
02763 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02688 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


02037 
02037 
02037 
01691 
01691 
01691 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02526 
03287 
03406 
02037 
02526 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02803 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06563 
06563 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
02037 
02037 
07634 
02634 
02037 
02037 
02037 


1N30088 
1N1L597A 
1N751A 
1N1608 
1N1596A 
1N1513 
1N3003B 
1N300LB 
LNTO5A 
1N746 
CD36191 
1N2986B 
1N2620 
LN3004RA 
1N2995B 
1N4099 
1N4105 
$Z11213-48 
1N5340B 
1N5305 
1N552u4D 
1N5365A 
DZ70302N 
$2G30590 
1N829 
1N5312 
1N5236B 
1N5351B 
1NS354B 
1INS8UTA 
1N2979B 
1N2997RB 
1N827 
1N825 
JANTXIN750A 
1N2983B 
1N821 
1N935 
1N825 
1N936 
1N937 
1N938 
1N3154 
1N3155 
1IN942 
INSULAR 
1N992B 
1N989B 
LVA56A 
LVAW3A 
LVA68A 
1N2972A 
1N2984RB 
MZ5556 
5M172S2 
5M18zS2 
1N5345B 
1N5337A 
1N5927 
1INCU7HOA 
1N5349 
1M120ZS5 
1N5370B 
1N5380B 
1N5908 
ICTE-12 
LM103H-5.1 
JAN TXV 1N825 
1.5SE18C 
1N5352 
1N5346 
5M30ZS2 
5M23ZS2 
5M28zS2 
1N4621 
1N6270A 
1N2991 
5M272S2 
5M202S2 
M2C5,.6B2 
1N4577 
1.5KE7.5¢ 
~4M8 . 221 
1N5373B 
1N5336B 
JANTXV1N3020B 
1N3001B 
1N3993A 
1N5366B 
1N4101 
1N4102 
1N4103 
1N1362 
1N1604A 
1N2979RB 
1N3996A 
1N2988RB 
1N399TRA 
1N4OOCA 
1N5357B 
1N5525C 
1N2809B 
1N5348B 
1N5342B 
1N5358B 
1N5338B 
1N5372B 
1N5388A 
CLY720 
1NU561 
1N2820 
1N5857B 
1N5851B 
1N6001B 
INUS57A 
1N5355B 


HP P'N 


1902-1342 
1902-1343 
1902-1345 
1902-1346 
1902-1347 
1992-1352 
1992-1384 
1992-1385 
1902-1387 
1902-1388 
1902-1391 
1902-1392 
1992-1394 
1992-1396 
1902-1397 
1992-1398 
1992-1399 
1902-1490 
1902-1401 
1902-1402 
1992-1405 
1902-1406 
1902-1407 
1902-1408 
1902-1409 
1992-1410 
1902-1411 
1902-1423 
1902-1h2u 
1902-1425 
1902-1426 
1902-1427 
1902-1430 
1902-131 
1902-1432 
1902-1434 
1902-1435 
1902-1436 
1902-1437 
1902-1438 
1902-1439 
1902-1440 
1902-1480 
1902-1482 
1902-1482 
1902-3129 
1906-0006 
1906-0007 
1906-0008 
1906-0016 
1906-0017 
1906-0023 
1906-0024 
1906-0025 
1906-0026 
1906-0027 


te et A Pp hi SS Sr SSS SYS SSS SS Shs his rh ih se sar i Ly 


JDEC 


.4M6.22210 


OMB. 221 
. 5KELOOC 
-5KEL5A 
.5KE200C 
.5KE300A 
.SKELOOA 
.SKEU7 
.SKEN7CA 
.5KE7.5¢C 
. SKES2 
.5SE18C 
1O0JBUL 
LOTQOUS 
12CTQ030 
12cTQoko 
150JB4UL 


PREPPPPRrRE 


H 


Mfr. 


02037 
C2037 
02037 
02037 
C2037 
01691 
O2037 
02664 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01691 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02047 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02713 
02713 
10818 
05088 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 





16MQ40(SEL) 
16MQ60 (SEL) 


1KABG6O 
1M120285 
1N1084 
1N1116 
1N1118 
iN118 
1N1183A 
1N1183AR 
1N1184A 
1N11844R 
1N1184R 
1N1186 
1N11564R 
1N1187A 
1N1187AR 
1N1200A 
1N1Z02 
1N1206A 
1IN1344 
IN1LJ4U7A 
1N1362 
1N1513 
INIS463A 
1N1566 
1N1566A 
1N1566A 
1N1581 
1N1596A 
1N1597A 
AN16044 
1N1608 
1N1763 
1N1764 
1N191 


Desc. 


INW742A 

1N5338 

IN5365B 

1N5355B 

5M22ZS82 

LVA 456A 
1N5525C 

SX43 

InSS524¢ 

INLE97 

1N4683 

1N5256 (SELECTED) 
1N5378B 

1N5335B8 

IN6273A 

1N821D 

1INS248 SELECTED 
1N5244 SELECTED 
1N2835A 
1N5373A 

1N7514 (SELECTED ) 
LM103-3.0 
1N4626 

1N5243 (SELECTED) 
1N2989B 

1N6 283A 

IN4574A 

1N5338A 
B2X84C5V6 
1N5359B 
1N5230(SELECTED) 
IN2805A 
.4M6.2Z210 
INUL690 

1N5381B 
1N3998RA 

105235 
MMBZ-5232 
MMBZ-5241 
IN59LUB 
1N2835RA 
1N5274 

MZC4. 7ALO 
1N59538 

1IN59548 

BZXB7V5 

VES 

MDA 802 

MDA800 

MDA 806 

MDA 990-3 
MDA922-4 
MMD6150 

MMD6100 

MMD7000 
MDA922-6 


Mfr 


02037 
02037 
03287 
O328T 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
02526 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
06078 
03038 
03038 
02037 
03038 
02037 
01973 
O3UNT 
06121 
02086 
02086 
02086 
02037 
02037 
02086 
02086 
02086 
01921 
02086 
01921 
02086 
01973 
06563 
02688 
02037 
02037 
02037 
02037 
01991 
02037 
06563 
06563 
02037 
01921 
01921 
2682 


HP P/N 


1902-1430 
1902-0994 
0837-0256 
1901-0917 
0837-0257 
0837-0277 
0837-0276 
0837-0289 
0837-0283 
1902-0993 
0837-0267 
1902-0976 
1906-0274 
1901-1136 
1906-0256 
1906-0269 
1906-0225 
1901-0990 
1901-1153 
1906-0299 
1902-0931 
1901-0004 
1901-0060 
1901-0017 
1910-0005 
1901-0315 
1901-0325 
1901-0317 
1901-0318 
1901-0578 
1901-1058 
1901-0319 
1901-0320 
1901-0321 
1901-0002 
1901-0147 
1901-0314 
1901-0019 
1901-0309 
1902-1195 
1902-0086 
1901-0062 
1901-0916 
1901-0006 
1901-0051 
1901-0138 
1902-0082 
1902-0039 
1902-1199 
1902-0042 
1901-0126 
1901-0131 
1910-0724 


1906-0028 
1906-0032 
1906-0035 
1906-0037 
1906-0039 
1906 -cOhO 
1906-0049 
1906-0052 
1906-0056 
1906-0058 
1906-0067 
1906-0071 
1906-0072 
3.906 -007% 
1906-0079 
1906-0085 
1906-06088 
1906-0090 
1906-0092 
1906-0093 
1906-0094 
1906-0096 
1906-0100 
1906-0202 
1906-0203 
1906-0204 
1906-0205 
1906-0210 
1906-0212 
1906-0213 
1906-0214 
1906-0216 
1906-0217 
1906-0219 
1906-0221 
1906-0222 
1906-0224 
1906-0225 
1906-0229 
1906-0231 
1906-0233 
1906-0234 
1906-0236 
1906-0238 
1906-0239 
1906-0240 
1906-0242 
1906-0244 
1906-0250 
1906-0252 
1906-0255 
1906-0256 
1906-0259 
1906-0262 
1906-0263 
1906-0264 
1906-0265 
1906-0266 


1N2148 
1N2158 
1N2158R 
1N21B 
1N21BMR 
1N21E 
IN22h2 
1N2326 
1N23B 
AIN23¢ 
1N250C 
1N2525 
1N253 
1N2565 
1N?620 
1N270 
1N276 
1N277 
1N279 
IN2805A 
1N?809B 
AN281 
1N2820 
AN2845A 
AN2335RA 
IN2972A 
INES 79B 
1N2979RB 
1N2S83B 
1IN2984LRB 
1N2986B 
1N2988RB 
1N2989B 
1N?S91 
1N2992RB 
1N2995B 
1N2997RB 
1INZ999A 
1N3001B 
1N3003B 
1N3004B 
IN3004RA 
1N3008B 
1N3028B 
IN3064 
1N3070 
IN3154 
1N3155 
1N3208 
1N3209 
1N3209R 
1N3210 
1IN3211 


02037 
02037 
000k6 
02037 
02664 
02664 
02037 
05088 
02037 
02037 
05088 
02664 
02664 
02237 
05088 
05088 
05088 
a0ok6é 
02634 
02037 
02037 
02037 
07883 
01698 
65131 
02062 
65088 
02062 
02037 
01698 
01698 
05088 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03038 
02037 
05088 
62713 
02062 
05088 
05088 
01691 
05088 
05088 
02865 
03038 
02062 
02713 
02713 
COOu6 
o00k6 
05088 
05088 
oooké 
02037 


MDA9 22-3 
MDA9B0-3 
673~2 
MDA990-1 
SCPAL 
SCDAL 
MDAS980-6 
VH148 
MSD 7000 
MDA990-2 
R754 
SCPAOSF 
SCBA2F 
FSA3157P 
VILUEX 
VI8h8TT 
R712E 
698-1 
ND9LE 
MDA3501 
MDA-104 
MDA202 
DPAD 100 
TID130 
PK10 
5082-2804 
VK2h8 
5082-2830 
MDA3504 
TIR1O1B 
TIR201B 
VL4U7 
MDA3506 
MDA208 
MDA3500 
MDA2504 
MDA2506 
L50JBYL 
MC1107P 
R712 

KBF 06 
5082-2370 
R7124 
VSK3040T 
$D-241 
Vs1h8 
R711XE 
D5848 
12cTQ030 
5082-2272 
KBPC606 
WO2M 
SES5603CR 
UES 2402 
VSKi2 
VKP 248 
USD 745c 
MDA3502 


04583 
01973 
01973 
05695 
01250 
02865 
05131 
01921 
01250 
05695 
01973 
02037 
01991 
04583 
02037 
02682 
03447 
02682 
02682 
02037 
02037 
O44? 
02037 
C2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
Q20%7 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
NZN37 
02037 
02237 
o00h& 
02037 
C2037 
02037 
Q2037 
02037 
02037 
02037 





1901-0398 
1901-0305 
1901-0306 
1900-0001 
1900-0010 
1900-0017 
1901-0151 
1910-0042 
1900-0012 
1900-0018 
1901-0310 
1901-0057 
1901-0013 
1901-0383 
1902-0157 
1910-0023 
1910-0013 
4910-c01h 
1910-0033 
1902-1427 
1902-1276 
1910-0007 
1902-1258 
1902-LhO1 
1902-1439 
1902-0909 
19¢2-0643 
1902-12065 
1962-0759 
19G2-0910 
1902-0156 
1902-1228 
1902-1409 
1902-0987 
1902 -0021 
1902-0183 
1902-06k5 
1.902-0028 
1902-0998 
1902-0088 
1902-0089 
19C2-0178 
1962-0035 
1902-0020 
1901-0938 
3901-0519 
1902-0788 
19C2-v789 
19¢1-Ch21 
19G1-00%2 
1901-0346 
2902-0048 
1903 -G4e2 





1906-0267 
1906-0268 
1906-0269 
1906-0270 
1906-0271 
1906-0272 
1906-0274 
1906-0275 
1906-0276 
1906-0277 
1906-0278 
1906-0279 
1906-0281 
1906-0282 
1906-0283 
1906-0284 
1906-0285 
1906-0286 
1906-0287 
1906-0288 
1906-0289 
1906-0290 
1906-0291 
1906-0292 
1906-0294 
1906-0294 
1906-0295 
1906-0296 
1906-0297 
1906-0298 
1906-0299 
1906-0300 
1910-00G2 
1910-0003 
1910-0004 
1910-0005 
1910-0007 
1910-0013 
1910-0014 
1910-0023 
1910-0024 
1910-0025 
1910-0031 
1910-0033 
1910-0039 
1910-0041 
1911-0001 
1912-0002 
1912-0006 
1912-0007 
1912-0009 
1912-0014 
1912-0015 
1912-0017 
1912-0019 
1912-0022 











IN3212 
41N3260R 
1N3262 
1N3262R 
1N3289 
1N3289R 
IN3491 
IN3491R 
1N3492 
1N3493 
1N3494% 
1N3495 
IN34A 
1N3560 
1N3563 
1N3570 
1N3595 
1N3644 
1N3659 
1N3660 
1N3661 
1N 3662 
1N3663 
IN3712 
1N3714 
1N3716 
1N3717 
1N3718 
1N3719 
1N3720 
1N3721 
1N3881 
1N3889 
1N3889R 
1N389C 
1N3890R 
1N3891 
1N3891R 
1N3893 
1N3899R 
1N38B 
1N3900 
1N3912 
1N3958 
1N3993A 
1N3996A 
1N3997RA 
1N3998RA 
ANUOOOA 
IN4O02 
1NUOO04 
INHOO4G 
1NHOOT 


02037 
03714 
03038 
05088 
65088 
02713 
93038 
02634 
02037 
Oooké6 
05088 
02865 
02713 
02883 
02713 
02713 
05695 
02037 
02037 
02037 
05088 
02037 
02037 
02037 
00746 
O2865 
02713 
03334 
03287 
02037 
03038 
02713 
02682 
02682 
06418 
03447 
ONT 
03447 
07682 
02682 
02682 
02682 
02682 
02682 
01250 
01921 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
05644 


MBR3035CT 
Ip101 
LecTacko 
VHE2LO2A 
R712X 
KBPC12-02-W 
1LOOJBUL 
TND9OB 
MBR1535cT 
VES 2605 
VSK241 
DMJ4708 
KBPC-W35-04{SELECTED) 
DPAD1 
DFO4 

DFO1 
MAME202L 
MBR2035CT 
MMDC6150 
MMDC6100 
VM28X 
BAWS6 
BAV9G 
MBR2545CT 
DAN601 
DMF 5848 
FE16G 
BYV32-150 
DQA05050505 
MMBD7000 
LKABG40 
$B1660 
1N38B 
1LNS5A 
1N90 
1N118 
1N281 
1N276 
IN277 
1IN270 
1N191 
1N995 
INZUA 
1N279 
1IN55A 
1N2326 
1IN91 
1N3716 
1N3718 
1N3714 
1N3712 
1N3720 
1N3717 
1N3719 
1N3721 
1N3560 


02037 
OLOT 
01973 
01973 
01973 
01973 
02037 
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ho 
FAM EF Mewwwewt 
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oo a 
no 
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Cz 
02027 
02937 
D237 
OFG47 
CzZ027 
C1973 
61973 
C1973 
01973 
01973 
$1973 
01973 
01973 
O203T 
02037 
06563 
C2037 

2037 
02037 
C2037 
02037 
CLO3T 
C2682 
C2037 
cooks 
C1973 
CeO37 


C2037 


1GU1-0423 
1¢01 9311 
1goL-0512 
1901-0213 
1O0L-C3LT 
1901 0398 
1901-0406 
1901-0343 
1991 -Chel, 
1963-9825 
1903-426 
1991-0427 
1915-0631 
1912-9022 
1901-5742 
1901-C3Cu 
1921-0376 


3912-0509 
1912-C007 
2G12-0C9? 
1912-0015 
1012-0066 
1912-C317 
1912-0014 
1912-0219 
1991-0756 
1901-C791 
1901-0511 
1901-G672 
1901-0684 
1991-0747 
1901-C7T4 
196¢1-c890 
1601-0678 
1910-0002 
1901-0671 
1901-C888 
1401-0478 
1902-0999 
1902-1226 
1622-1232 
1902-2434 
1902-1234 
19621-C794 
1901-6743 
1$¢1-6731 
1501-0732 


JBDEC 


IN4OGT 
1N4Og9 
4N4101 
Anuioe? 
1N4103 
AN41O5 
INb148 
IN4148 
1N4U148 
IN4148 
1N4150 
1IN4150 
4N4154 
1N4156 
1N415B 
IN41i5C 
INUL6B 
INU16BM 
1N4389 
1N4530 
INN531 
IN4SS7A 
IN4S561 
LNUSTHA 
IN4S77 
IN4603 
INU6O7 
IN4607 
INuLEos 
IN4621 
1N4626 
1N4683 
INU697 
IN4719 
IN4720 
IN4721 
1IN&722 
INh723 
INh724 
1IN4725 
INL7UZA 
IN4BC1A 
ANHECIA 
iNY8OL 
INUSOSA 
ANU8O07A 
INY8O8A 
INLBOO 
IN8C9A 
1N4%810 
IN4KB10A 
1N4810B 
IN4B11A 
INY81ZA 
INEZ 
1N4813A 
INL814A 
INU814UB 
INL815A 
AN4934 
1N4936 
1N4937 
1N5000 
1N5002 
INSOQ2R 
1N5003 
1N5139 
1N5139A 
1N5140 
IN5140A 
IN5241 
INS1LU1A 
IN5142 
1N5142A 
IN51443 
IN5143A 
IN5144 
IN5144A 
1N5145 
AINS1USA 
1N5146 
INSLU6A 
INSLUGA(SEL) 
1N5147 
1IN5147A 
1N5148 
1N5148A 
IN5248A(SEL) 
INS5SI48A(SEL) 
1N5230 (SELECTED) 
1N5236B 
1N5243 (SELECTED) 
1N5244 SELECTED 
1N5248 SELECTED 
1N5256 (SELECTED) 
1NS274 
1N5283 
1N5284 
1N5285 
1N5297 
1N5305 
1N5312 
1N5335B 
1N5336B 
1N5337A 
1N5338 
1N5338A 
1N5338B 
1N5340B 
1N5342B 
1N5345B 
1N5346 
1NS348B 
1N5349 
1N53518 








Mfr 


02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
00046 
o00ué 
OO0U6 
00046 
o0oké6 
02763 
01973 
01973 
01250 
05695 
05695 
05695 
03447 
01973 
01698 
92037 
02037 
02037 
02803 
OPR65 
o:.J046 
0006 
01973 
01691 
01691 
02037 
020347 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
O2037 
02037 
01691 
01491 
61691 
01691 
01691 
01691 
01691 
0:691 
01691 
01691 
01691 
G1lAG1 
01691 
01694 
01691 
O1691 
01691 
01691 
02037 
02713 
02037 
07037 
2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10978 
02037 
02037 
02037 
02037 
10978 
10978 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1901-0849 
1962-0245 
1902-1170 
1902-1171 
1902-1172 
1902-0246 
1901-0040 
1901-0044 
1901-0081 
1901-0461 
1901-0050 
1901-1098 
1901-1052 
1901-0463 
1900-0009 
1900-0015 
1900-0006 
1900-0011 
1901-0465 
1901-9370 
1901-1015 
1902-1338 
1902-1297 
1962-1411 
1902-0991 
1900-0016 
21901-0041 
1901-0620 
1907-0894 
4902-0983 
1902-1407 
1902-1391 
1902-1388 
1901-0409 
1901-0410 
1902-0164 
1901-0412 
1901-6414 
1901-0491 
1901-0493 
1902-132 
0122-0018 
QL22-0019 
0122-0017 
0122-0020 
0122-GO21 
0122-0022 
0122-0004 
0122-0023 
0122-0005 
0122-0024 
0122-0014 
01272 -C025 
C1zZ2-G0e6 
0122-0002 
0122-0027 
0122-0028 
0122-0034 
0122-0029 
1901-0693 
4901-1065 
1901-0831 
1901-6775 
1901 ouge2 
1901-0843 
4901-04904 
0122-0245 
0172 0246 
0122-0247 
0122-0248 
0122-0249 
0122-0250 
0122-0251 
0122-0252 
0122-0253 
0122-0254 
0122-0255 
0122-0256 
0122-0257 
0122-0258 
0122-0259 
0122-0260 
0122-0158 
0122-0261 
0122-0262 
0122-0263 
0122-0264 
0122-0159 
0122-0164 
1902-1426 
1902-0630 
1902-1408 
1902-1400 
1902-1399 
1902-1392 
1902-1440 
1901-0758 
1901-0846 
1901-0954 
1901-0869 
1902-0526 
1902-0627 
1902-1396 
1902-0996 
1902-0923 
1902-1343 
1902-1423 
1902-1291 
1902-0522 
1902-1286 
1902-0920 
1902-0978 
1902-1278 
1902-0927 
1902-0631 





1N5352 
1N53S54B 
1N5355B 
1N5355B 
1N5357B 
1N5358B 
1N5359B 
1N5365A 
1N5366B 
1N5370B 
1N5372B 
1N5373A 
1N5373B 
1N5378B 
1N538 
1N5380B 
1N53818B 
1N5388A 
1N5393 
1N5395 
1IN540 
AN5406 
IN54¢ | 
1N5418 
1N5456A 
IN5468A 
IN5S24C 
4N5524D 
1N5525C 
1N5525¢ 
1N5553 
1N5554 
1N55A 
1N55A 
1N5623 
1N5626 
IN5641A 
IN5651A 
1N5653A 
1N5758 
1N5802 
1N5812 
1N5817 


1N5817 (RELEXED) 


1N5818 
1N5819 
1N5821 
1N5823 
1INSB84U7A 
1N5851B 
1N5857B 
1N5908 
1N5927 
AN5ONUB 
1N5953B 
1NS954B 
1N6001B 
1N603A 
1N6045A 
1N6074 
1N6096 
1N625 
1N6270A 
1N6273A 
1N628 
1N6281A 
1N528348 
1N629 
1N64U5 
1N645 
1N645 
1N647 
1N6U7 
1N660 
1N662 
1N705A 
1N746 
IN751A4 


1N751A(SELECTED) 


1N754 
1N76 
1N76A 
1N816 
1N82 
1N821 
1N821D 
1N823 
1N825 
1NB25 
1N827 
1N829 
1N831 
1N90 
1N91 
1N914 
1N935 
1N936 
1N937 
1N938 
1N941 
IN9L2 
INGUY 
1N989B 
1N9928 
1N995 
INCUTLOA 
1$2208(B) 
158135 
20FQOK0 
25D786 
29C 
2C2946 
203904 
2chho3 
2cuho5 
205087 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
91973 
02037 
02037 
02037 
01921 
00046 
01973 
02713 
02713 
oo0u6 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02664 
02664 
02682 
01250 
02664 
01973 
02526 
02526 
02526 
02037 
ooohsé 
03627 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02634 
02634 
02526 
02037 
02037 
02713 
02713 
02037 
01991 
03287 
02664 
01691 
02763 
02037 
02037 
01991 
02713 
02037 
01991 
o00u6 
o0046 
o00u6 
01698 
oo0u6 
01698 
034u7 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02865 
01250 
01991 
05695 
02037 
02037 
61991 
02037 
02037 
02037 
02037 
05695 
06418 
01973 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02682 
02037 
00039 
O07LE 
03038 
OOTu6 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 


1902-0977 
1902-0632 
1962-1340 
1902-1346 
1902-1259 
1902-1288 
1902-1425 
1902-0549 
1902-1000 
1902-0933 
1902-1292 
1902-1402 
1902-0995 
1902-1394 
1901-0021 
1962-0934 
1902-1432 
1902-1294 
1901-0838 
1901-0053 
1901-0010 
1901-0759 
1901-1123 
1901-0790 
0122-0070 
0122-0062 
1902-1387 
1902-0528 
1902-1260 
1902-1384 
1901-0750 
1901-0751 
1910-0003 
1910-0039 
1901-1103 
1901-1133 
1901-6983 
1901-0982 
1901-0981 
1901-1120 
1901-0952 
1901-0765 
1901-0868 
1901-1080 
1901-0734 
1901-1128 
1901-078? 
1901-0726 
1902-6640 
1902-1332 
1902-1323 
1902-0939 
1902-0924 
1902-1438 
1902-1481 
1902-1482 
1902-1336 
1901-0005 
0837-0264 
1901-0786 
1901-0833 
1901-00721 
1902-0986 
1902-1397 
1901-0058 
0837-0270 
1902-1410 
1901-0059 
1901-0025 
1901-0033 
1901-0537 
1901-0129 
1901-0356 
1901-0132 
1901-0144 
1902-0094 
1992-0095 
1992-0041 
1902-1405 
1992-0003 
1900-0004 
1900-0026 
1901-0061 
1900-G005 
1902-0761 
1902-1398 
1902-0033 
1902-0686 
1902-C777 
1902-0680 
1902-0625 
1900-9019 
1910-0004 
1911-0001 
1901-0710 
1992-0772 
1902-0785 
1902-0786 
1902-0787 
1902-0018 
1902-0791 
1902-0793 
1902-0796 
1902-0795 
41910-6025 
1902-0925 
0122-0085 
1901-1117 
1901-0892 
1854-0992 
1854-0644 
1853-0579 
1854-1011 
1853-0523 
1853-0554 
1853-0556 


2N1027 
2N1038 
2N1121 
2N1131 
2N1143 
2N1183 
2N1183B 
2N1192 
2N1193 
2N1305 
2N1306 
2N1306 
2N1307 
2N1308 
2N1 309 
2N1358 
2N1370 
2N1374 
2N1377 
2N1378 
2N1396 
2N1482 
2N1L484 
2N1499A 
2Ni500 
2N1501 
2N1516 
2N1516 
2N1523 
2N1605 
2N1605A 
2N1671A 
2N1671B 
2N1671C 
2N169A 
2N169A 
2N1701 
2N1701 
ON1TH 
2N17 
2N1769 
2N1905 
2N1973 
2N1997 
2N2001 
2N2048 
2N2060 
2N2102 
2N21U7 
2N2188 
2N2189 
2N2190 
2N2194 
2N2218 
2N2218A 
2N2219A8 
2N2221 
2N2222 
ON2222K 
2N2360 
2N2369 
2N2405 
2N230 
ON2U32A 
2N2483 
2N2501 
2N2538 
2N2540 
2N2552 
2N2556 
2N2561 
2N2608 
2N2635 
2N2646 
2N26H7 
2N2664 
2N2712 
2N2716 
2N2720 
2N2857 
2N2857 
2N2865 
2N2869 
2N2895 
2N2896 
2N2904 
2N2304A 
2N2905A 
eN2907 
2N2907A 
2N2913 
2N2920 
2N2925 
en29uua 
2N2946A 
2N2958 
2N2972 
2N2996 
2N3013 
2N3014 
2N3019 
2N3053 
2N3053LV 2hug 
2N 30535 
2N3054 
2N3054 
2N3055 
2N3119 
2N3134 
2N3227 
2N3232 
2N3244 
2N3250 
2N 3250 
2N 3251 
2N3261 


O2E19 
01698 
01973 
01698 
Gib6Gs 
01921 
01921 
02027 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
05840 
01921 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
019¢1 
03571 
02634 
02619 
03334 
03334 
058ho 
01698 
01698 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01921 
01921 
02037 
02037 
02783 
01921 
01698 
01698 
01698 
01979 
02037 
01921 
01921 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02682 
Oh2e00 
02237 
01921 
03334 
01698 
02237 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
01973 
01973 
01698 
01973 
01973 
02037 
01921 
01921 
01698 
01921 
02937 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02682 
02037 
02237 
01973 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
06338 
02037 
02037 
01921 
03334 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 








1853-0002 
1850-0278 
2851-0038 
1853-0019 
1850-coz0 
1850-co064 
1850-c090 
1850-C131 
1859-0130 
1850-0404 
1851-0011 
1851-0025 
1850-0173 
1851-0037 
1850-0251 
1850-0150 
1850-0065 
1850-0180 
1850-0170 
1850-0182 
1850-0074 
1854-0214 
1854-0245 
1850-0093 
1850-0051 
1850-0146 
1850-0003 
1850-0043 
1850-0194 
1851-0031 
1851-0034 
1855-0001 
1855-0021 
1855-0077 
1851-0006 
1851-0007 
1854-0062 
1854-0613 
1850-0058 
1850-0059 
1850-0406 
1850-0114 
1854-0076 
1850-0113 
1850-0112 
1850-0105 
1854-0761 
1854-0067 
1850-0160 
1850-0166 
1850-0096 
1850-0103 
1854-0281 
1854-0053 
1854-0013 
1854-0637 
1854-0032 
1854-0210 
1854-0477 
1850-0955 
1854-0030 
1854-0352 
1851-0041 
1854-0557 
1854-0304 
1854-0211 
1854-0213 
1854-0786 
1850-0181 
1850-0076 
1850-0061 
1855-0297 
1850-0263 
1855-0010 
1855-0027 
1850-0409 
1854-0029 
1854-0044 
1854-0014 
1854-0048 
1854-0323 
1854-0031 
1850-0126 
1854-0527 
1854-0748 
1853-0013 
1853-0012 
1853-0314 
1853-0205 
1853-0281 
1654-0349 
1854-0792 
1854-0066 
1853-0327 
1853-0322 
1854-0036 
1854-0412 
1850-0172 
1854-0267 
1854-0842 
1854-0263 
1854-0667 
1854-0090 
1854-0039 
1854-0072 
1854-0590 
1854-0063 
1854-0056 
1853-0006 
1854-0260 
1854-0084 
1853-0384 
1853-0008 
1853-0046 
1853-0007 
1854-0301 


JDEC 


2N3262 
2N3302 
2N3304 
2N3318 
2N3323 
2N3330 
2N335 
2N3382 
2N3391 
2N3392 
2N3393 
2N3414 
2N3415 
2N3426 
2N3436 
2N3439 
2N3440 
2N34L2 
2N34uk2 
2N3L67 
2N3468 
2N3478 
2N3494 
2N3553 
2N 3563 
2N3565 
2N 2583 
2N3585 
2N2-331 
2N 3633 
2N3634 
2N 3635 
2N3642 
2N 3646 
2N3663 
2N3685 
2N 3688 
2N3694 
2N3763 
2N3710 
2N3711 
2N3713 
2N3714 
2N3715 
2N37244 
2N3725 
ON3725A 
2N3737 
2N3739 
2N3740 
2N3741 
2N3762 
2N3765 
2N3766 
2N3771 
2N3771 
eN3772 
2N3772 (SEL) 
eN3773 
2N3789 
2N3791 
2N3792 
2N3799 
2N3799A 
2N3809 
2N3819 
2N3824 
2N38h 
2N384 
2N3855A 
2N 3866 
2N3866A 
2N 3867 
2N3879 
2N388A 
2N388A 
2N388A 
2N 388A 
2N388A 
2N3904 
2N390% 
2N3904 
2N3904 CHIP 
2N3904RLRA2 
2N3905 
2N3906 (SEL) 
2N3906RLRAZ 
2N3922 
2N3933 
2N3955 
2N3959 
2N 3966 
2N398B 
2N3993 
2nu028 
2N4K032 
2N4033 
2N4U034 
2N4035 
2N4036 
2N4037 
2nhok 
2N4ouy 
2@nuou6 
2NUOLA 
2Nu092 
2N4117 
2NL117A 
2N4209 
2N4U233A 
2NL236 
2N4237 
2N4239 
2N4240 
2N4258 


Mitr 


01921 
02237 
02237 
0263k 
02037 
01698 
01973 
03714 
01973 
01973 
01973 
02634 
01973 
02237 
02763 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
02037 
01921 
02037 
01921 
02237 
02237 
01921 
01921 
02883 
01991 
02037 
02037 
02237 
02237 
01973 
03714 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01921 
01921 
01973 
01921 
02037 
02037 
01971 
01698 
01698 
01.698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02763 
03406 
03406 
02037 
02883 
02037 
02037 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
01921 
01921 
01698 
03191 
02237 
01698 
02037 
02883 
02883 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
01921 
02237 


HP P/N 


1854-0242 
1854-0278 
1853-0014 
1853-0033 
1850-0179 
1855-0393 
1854-0026 
1855-0390 
1854-0033 
1854-0098 
1854-0218 
1854-0656 
1854-0093 
1854-0416 
1855-0005 
1854-0079 
1854-0234 
1854-0216 
1854-0217 
1853-0399 
1853-0574 
1854-0325 
1853-0971 
1854-0308 
1854-0418 
1854-0060 
1854-0282 
1854-0643 
1855-0291 
1854-0315 
1853-0028 
1853-0462 
1854-0255 
1854-0432 
1854-0219 
1855-0430 
1854-0231 
1854-0203 
1853-0023 
1854-0064 
1854-0081 
1854-0252 
1854-1018 
1854-0264 
1454-0350 
1854-0547 
1854-0687 
1854-0988 
1854-0324 
1853-0052 
1853-0392 
1853-029 
1853-0546 
1854-0259 
1854-0313 
1854-0566 
1854-0519 
1854-1051 
1854-0733 
1853-0032 
1853-0059 
1853-0311 
1853-0451 
1853-0360 
1853-0269 
1855-0040 
1855-0224 
1850-0018 
1850-0041 
1854-0057 
1854-0233 
1854-0784 
1853-0442 
1854-0476 
1851-0002 
1851-0003 
1851-0009 
1851-0021 
1851-0024 
1854-0205 
1854-0215 
1854-1028 
1854-0770 
1854-1048 
1853-0292 
1853-0563 
1853-0577 
1855-0038 
1854-0238 
1855-0207 
1854-0220 
1855-0286 
1850-0078 
1855-0387 
1853-0206 
1853-0320 
1853-0422 
1853-0072 
1853-0258 
1853-0045 
1853-0051 
1850-0032 
1854-0248 
1854-0478 
1850-0111 
1855-0371 
1855-0208 
1855-0305 
1853-0405 
1854-0600 
1853-0213 
1854-0556 
1854-0361 
1854-0311 
1853-0081 


2nN4298 
2N4338 
2N4339 
2NUZK2 
2N43U8 
2N4351 
2N4352 
2N4360 
2N4384 
2N438 CHIP 
2N4391 
2N4392 
2N4393 
2N4398 
2N44HO1 
ZNU4UG1 
2NUYOF 
2N4LL03 
2NLYL03 
2NuLLO 
2n4u16 
2NU416A 
@N4u416A CHIP 
2N4LL28 
2N4852 
2N4853 
2N4857 
2N4891 
2N4900 
2enyugo2 
enugoy 
2NLQ12 
2NU917 
2N4917 
2N4918 
2N4919 
2nN4920 
2N4922 
2NUG23 
2N4959 
2N4966 
ON5022 
2N5039 
2N5067 
2N5070 
2N5087 
2N5088 
2N5089 
2NSO8A 
2N5105 
2N5109 
2N5114 
2@N5115 
2N5115(SEL) 
2N5116 
2N5116 
2N5179 
2N5179 
2N5179 (SEL) 
2N5184 
2N5189 
2N5191 
2N5192 
2N5193 
2N5194 
2N5195 
2N5198 
2N519A 
2N5210 
2N5217 
2N5246 
ONS2UT 
2N526 
2N5262 
2N5268 
2N5294 
2N5301 
2N5320 
2N5333 
2N5396 
2N5397 
2N5400 
2N5401 
2N5401(SEL) 
2N5415 
PN5415 
2N5416 
2N5416(SEL} 
2N5427 
2N5427 
2N5428 
2N5429 
2N5432 
2N5460 
ONS4TY 
2N5476 
2N5485 (SEL) 
2NS496 
2N5519 
2N5551 
2N5556 
2N5565 
2N5575 
2N5578 
2N5583 
2N5671 
2NS5684 
2N5719 (SEL) 
eNn5771 
2N5782 
2N5805 
2N5838 
2n58ho 
2N5875 
2NS876 
2N587T 


01921 
02883 
02883 
02237 
01921 
02037 
02037 
02237 
02634 
03406 
02883 
02037 
02883 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
C2037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01921 
02037 
01921 
03406 
02037 
02237 
01979 
03334 
01921 
02884 
02883 
03406 
03714 
03406 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
02713 
02037 
03776 
01698 
03406 
01698 
01921 
02037 
01921 
02037 
01921 
01698 
02763 
03406 
02037 
02037 
02037 
01921 
03334 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02883 
02037 
02883 
02883 
01921 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
02237 
02037 
02037 
02037 


1854-0379 
1855-0341 
1855-0055 
1855-0056 
1854-0382 
1855-0380 
1855-0309 
1855-0052 
1854-0226 
1854-0771 
1855-0420 
1855-0386 
1855-0414 
1853-0310 
1854-0467 
1854-1039 
1853-0271 
1853-0419 
1853-0565 
1854-0365 
1855-0327 
1855-0276 
1855-0256 
1854-0851 
1855-0204 
1855-0099 
1855-0244 
1855-0065 
1853-0323 
1853-0223 
1853-0426 
1854-0399 
1853-0089 
1853-0091 
1853-0084 
1853-0222 
1853-0204 
1854-0389 
1854-0347 
1853-0430 
1854-0397 
1853-0373 
1854-0762 
1854-0695 
1854-0386 
1853-0086 
1854-0392 
1854-0731 
1850-0154 
1855-0322 
1854-0378 
1855-0421 
1855-0402 
1855-0540 
1855-0278 
1855-013 
1854-0345 
1854-0431 
1854-0994 
1854-0384 
1854-0570 
1854-0368 
1854-0453 
1853-0236 
1853-0212 
1853-0280 
1855-0301 
1850-0127 
1854-oho9 
1854-0286 
1855-0285 
1855-0257 
1850-0031 
1854-0363 
1855-0277 
1854-0370 
1854-6398 
1854-0999 
1853-0349 
1855-0283 
1855-0498 
1853-0457 
1853-0264 
1853-0570 
1853-0224 
1853-0493 
1853-0221 
1853-0576 
1854-0596 
1854-0758 
1854-0766 
1854-0586 
1855-0292 
1855-0226 
1855-0379 
1855-0290 
1855-0096 
1854-0454 
1855-0398 
1854-0474 
1855-0288 
1855-0232 
1854-0709 
1854-0708 
1853-0293 
1854-0793 
1853-0428 
1854-1043 
1853-0540 
1853-0370 
1854-0572 
1854-0534 
1854-0751 
1853-0205 
1853-0344 
1854-0518 


2N5878 
2N5880 
2N5883 
2n5884 
2N5885 
2N5886 
2N5905 
2N5912 
2N5912 
2N5943 


2N5943(SEL) 


2N594U9 
2N5954 
2N5956 
2N596 
2N5962 
2N5963 
2N597 
2N5987 
2N600 
2N6027 
2N6028 
2N6033 
2N604 
2N6051 
2N6053 
2N6053 
2N6055 
2N6056 
2N6057 
2N6078 
2N6107 
2N6107 
2N6109 
2N6211 
2N6248 
2N62u9 
2N6254 
2N6258 
2N6259 
2N6261 
2N6282 
2N6289 
2N6292 
2N6294 
2N6296 
2N6296 
2N6 300 
2N6305 
2N6306 
2N6306 
2N6308 
2N6315 
2N6317 
2N6318 
2N6331 
2N6 338 
2N6 339 
2N6354 
2N6420 
2N6423 
2N6L29A 
2N6H37 
2N64UTY 
2N6476 
ON6NTT 
2N64U88 
2N6490 
2N6491 
2N6497 
2N6499 
2N6520 
2N6545 
2N6554 
2N6584 
2N659h 
2N6609 
2N6658 
2N6660 
2N6678 
2N6709 
ONG THI 
2NTO6A 
2N708 
2N709 
@NT20A 
2N730 
2NTH3 
2NTTIA 
2N7T9A 
2N834 
2N835 
2N910 
2N915 
2N916 
2N918 
2N963 
2N964 
2n964 
2N976 
2SB7 37 
2502334 


2scehe9 (SEL) 


2$c2876 
285C2878 
2SK1U,¥ ,H 
28K523 
35821E 
4YLOS 
3N128 
3N138 
3N142 
3N153 
3N163 
3N172 
3N190 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
03406 
03285 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02713 
02237 
02237 
02713 
02037 
02713 
01973 
01973 
01921 
02713 
02637 
02037 
02037 
0203T 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
02883 
02883 
01921 
10881 
02062 
02237 
02237 
02037 
02237 
01698 
01698 
01979 
06632 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
06632 
01979 
OOTUS 
00039 
06344 
06354 
06354 
00039 
00039 
02062 
02664 
01921 
01921 
01921 
01921 
02883 
03714 
03714 


2854-073 
1853-0407 
1853-0425 
1853-03h0 
1854-0679 
1854-0697 
1855-0400 
1855-0213 
1855-0507 
1854-0597 
1854-1007 
1855-0258 
1853-0277 
1853-0303 
1850-0052 
1854-0714 
1854-0548 
1850-0417 
1853-0378 
1850-0418 
1855-0314 
1855-0346 
1854-0834 
1850-0110 
1853-0391 
1853-0351 
1853-0362 
1854-0611 
1854-0774 
1854-0669 
1854-0599 
1853-0371 
1853-0538 
1853-069 
1853-0328 
1853-0439 
1854-0598 
1854-0755 
1854-0576 
1854-0577 
1854-0738 
1854-0671 
1854-0837 
1854-0765 
1854-0698 
1853-0383 
1854-0662 
1854-0648 
1854-0785 
1854-0623 
1854-0767 
1854-0624 
1854-0756 
1853-0418 
1853-0461 
1853-0381 
1854-0741 
1854-0746 
1854-0715 
1853-0548 
1853-0414 
1854-0831 
1853-0526 
1854-0727 
1853-0406 
1854-0737 
1854-0884 
1853-0478 
1853-0542 
1854-0839 
1854-0889 
1853-0437 
1854-0787 
1853-0558 
1854-0848 
1853-0452 
1853-0487 
1855-0293 
1855-0575 
1854-0871 
1853-0573 
1854-0971 
1854-0017 
1854-0005 
1854-0009 
1854-D750 
1854-0289 
1854-0004 
1850-0075 
1850-0441 
1854-0010 
1854-0011 
1854-0209 
1854-0287 
1854-0050 
1854-0021 
1850-0119 
1850-0085 
1850-0099 
1850-0137 
1853-0550 
1854-0860 
1854-0940 
1854-1003 
1854-1041 
1855-0576 
1855-0570 
1854-0769 
1901-0699 
1855-0306 
1855-0332 
1855-0357 
1855-0307 
1855-0432 
1855-0323 
1855-0279 


JDEC 


3N190 
3N215 
3N91 

3SF1 

3SF2 
4o250 
40313 
LO3UE 
40394 
4ou6é8 
40608 
40673 
40831 
4O8&52 
40854 
4OHQO30 
5082-0001 
5082-c008 
5082-0049 
5082-2272 
5082-2370 
5082-2755 
5082-2804 
5082-2805 
5082-2810 
5082-2830 
5082-2835 
5082-3042 
5082-3080 
5082-3900 
5082-3900 
50L200 
SM1L7Z2S2 
SM182S2 
5M20ZS82 
SM222S2 
5M23282 
5M27ZS2 
SM282ZS2 
5M302S2 
6-6832-79 
673-2 
698-1 
80SQ030 
A114A 
AL1LA 
AL14D 
A115A 
A1L1SF 
A115M 
ALLB 

ALUD 

ALUM 

ALUN 

ALLP 

ALSA 

A1SF 

A211 
A2S097 
A2K1501 
A2K2056 
A4LO 


A4S021 SELECTED 


ALX665 


A5S092@ SELECTED 


A5TL260 
AD814 


AD821 (SPEC) 


BALB3 
BAL 7% 
BAVTO 
BAV99 
BAW56 
BAWS6 
BB-105B 
BB105B 
BB4OSB 
BB4O9 
BB809 
BC321C-18 
BCX18 
BCK20 


BCY 57/LV2345 


BD139 
BDLIS 
BDL16 
BF 258 
BF 398 
BF Q-32 
BFQI9 


BFQ32 (CHIP) 


BFQ34 


BFQ34({ CHIP) 


BFQ51 
BFR 36 
BFRgO 
BFROO 
BFR91 


BFRO1 ( AMPEREX ) 


BFROIA 
BFR92 
BFR92(SEL) 
BFR93 
BFROY 
BFRO5 
BFRO6 
BFR9Q6 
BFRC9O 
BFX89 
BSX29 
BULOS 
BULOG 
BUSO8A 
BUS11 
BUW1ZA 


Mfr 








HP P/N 


1855-0396 
1855-0250 
1853-0057 
1901-0674 
1901-0988 
1854-022k 
1854-0383 
1854-0095 
1853-0087 
1855-0095 
1854-0612 
1855-0534 
1853-0342 
1854-0617 
1854-0615 
1901-0859 
1901-0881 
1900-0033 
1900-9025 
1906-0252 
1906-0234 
1901-0920 
1906-0204 
1901-0545 
1901-1131 
1906-0210 
1901-1085 
1901-1119 
1901-0639 
1901-0826 
1901-0875 
1901-0738 
1902-0918 
1902-0919 
1902-0989 
1902-1347 
1902-0981 
1902-0988 
1902-0982 
1902-0980 
0222-0160 
1906-0035 
1906-0090 
1901-0921 
1901-0690 
1901-1092 
1901-0696 
1901-0691 
1901-1092 
1901-0879 
1901-0327 
1961-0328 
1991-0229 
1901-9330 
1901-0532 
1901-0673 
1902-075h 
1854-0435 
1901-0531 
1901-1107 
1900-0043 
1853-0553 
1901-1132 
1900-0034 
1900-0036 
1853-0404 
1854-0619 
1858-0036 
1901-1134 
1901-1114 
1901-1144 
1906-0291 
1901-1145 
1906-0290 
0122-0090 
0122-0072 
0122-0161 
0122-0167 
0122-0162 
1853-0366 
1853-0545 
1854-0987 
1854-0307 
1854-0805 
1854-1004 
1853-0557 
1854-0621 
1853-0355 
1853-0527 
1854-1054 
1853-0575 
1854-0942 
1854-1012 
1853-0544 
1854-6868 
1854-0591 
1854-1031 
1854-0632 
1854-1057 
1854-1050 
1854-0986 
1854-1045 
1854-1055 
1854-1036 
1854-0721 
1854-0722 
1854-1049 
1854-0972 
1854-0723 
1853-0097 
1854-0797 
1854-1006 
1854-1005 
1854-0665 
1854-1019 


BUX-80 
BUX-83 
BUX82 

BUZ 15 
BUZ10 
BUZ2u 
BUZ71A 
BUZT1A 
BY 205-100 
BY205-400 
BYV27-100 
BYV27-150 
BYV27~-200 
BYV32-150 
BYVO5C 
BYW29-50 
BYW80-100 
BZW50-56 
BZx84C5V6 
BZXB7V5 
C7254 
CA3018 
CA3019 
CA3026 
CA3045 
CA3045H 
CA3046 
CA3049 
CA3081E 
CA3082E 
CA3082F 
CA3083 
CA3097E 
CA3102E 
CA3127E 
CA31U6E 
CA3183E 
CD36191 
CL4720 
CP4OT1 
CT-1058 
D42C1IN 
DU4H1I 
D44HS 
D4SH11 
D4SH2 
D4SHS 
D58h8 
DAN601 


DDC 4565-96 


DELI 
DFO1 
DFO 
DME6569 
DMF 5848 
DMJ4705 
DMJ4708 
DPAD 100 
DPAD1 


DQA05050505 


DS6474E 
DSR3700% 
DSR3800X 
DSRS500X 
prs-802 
DTSh13 
DZ70302N 
E107 
E1i1 
E232 
ED6240 
FD777 
FDH-400 
FDHULY 
FE16F 
FE16G 
FE8G 
FN2645 
FSA3157P 
FT50 
G6R110H 
GES3416 
GI250-3 
GMP-5B 
GP30B 
GZ35018A 
GZ35108A4 
H27u5-9 
H617 
HP-3 
HP-4 
HSCH-1001 
HSCH - 3486 
HSCH-5316 
HSCH-5510 
HXTR-2101 
HXTR-3101 
HXTR - 3675 
HXTR-5002 
HXTR -5002 
HXTR-5104 
HXTR-6001 
HXTR-6105 
1c5295 
ICTE-12 
IDio01 
TH4O1A 
INL6GO 
INS365B 
IR5062 
IR6062 
IRF120 
IRFi30 
IRF150 
IRF250 
IRF 300 


03334 
03334 
06023 
06121 
06121 
06121 
06121 
06121 
01698 
01698 
06002 
03334 
03334 
03334 
07766 
03334 
10881 
10464 
10881 
10818 
03611 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02763 
02883 
OOTHE 
02634 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
02865 
OOTHE 
02865 
01973 
02713 
02713 
02865 
02865 
02865 
02865 
02883 
02883 
03287 
02865 
01691 
01691 
01691 
10674 
05840 
02688 
02883 
02884 
02883 
05131 
02237 
02237 
02237 
02713 
02713 
02713 
02883 
02237 
02237 
02158 
01973 
02713 
03287 
02713 
11152 
11152 
05088 
05088 
05176 
05176 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02037 
03287 
03714 
03714 
02037 
02037 
03038 
63038 
03038 
02038 
03038 
03038 
03038 


1854-0775 
1854-0780 
1854-0891 
1855-0523 
1855-0553 
1855-0539 
1855-0548 
1855-0568 
1901-0837 
1901-0835 
1901-1118 
1901-1112 
1901-1141 
1906-0296 
1901-1138 
1901-0858 
1901-1126 
0837-0290 
1902-1424 
1902-3129 
1858-0081 
1820-0352 
1901-0557 
1820-0240 
1821-0002 
1858-0064 
1821-0001 
1858-0004 
1858-0023 
1858-008 
1858-0057 
1858-0021 
1858-006 
1858-0063 
1858-0040 
1858-0032 
1858-0096 
1902-0121 
1902-1295 
1854-0071 
1854-0810 
1854-0998 
1854-0872 
1854-0635 
1853-0497 
1853-0472 
1853-0494 
1906-0244 
1906-0293 
1901-0985 
1901-0905 
1906-0284 
1906-0283 
1900-0030 
1906-0294 
1900-0031 
1906-0279 
1906-0100 
1906-0282 
1906-0297 
1900-0032 
1901-1116 
1901-1115 
1901-0893 
1854-0705 
1854-0086 
1902-0570 
1855-0280 
1855-0206 
1855-0274 
1901-0591 
1901-0179 
1901-0096 
1901-1067 
1901-1143 
1906-0295 
1901-1140 
1855-0395 
1906-0074 
1854-0777 
1901-0739 
1854-0978 
1901-0490 
0837-0299 
19021-1135 
0837-0304 
0837-0305 
1901-0974 
1901-0768 
1854-0664 
1854-0747 
1901-0841 
1901-0883 
1901-1102 
1900-0035 
1854-0863 
1854-0944 
1854-1033 
1854-0825 
1854-0862 
1854-0878 
1854-0861 
4854-0864 
1902-1435 
1902-094] 
1906-0268 
1858-0066 
1902-3431 
1902-125 
1854-0804 
1854-0865 
1855-0531 
1855-0494 
1855-0508 
1855-0562 
1855-0296 


IRF431 
IRFULO 
IRF510 
IRF512 
IRF521 
IRF523 
IRF530 
IRF610 
IRF630 
IRF640 
IRF830 
IRF9130 
IRF9520 
TRF 9530 
IRF9531 
IRF9532 
IRFD110 
IRFD111 
IRFD113 
IRFD420 
IRFD9120 
IRFD9121 
IRFD9123 
IRFF123 
IRFF210 
IT110 
IT120/D 
IT1700 
IT1750 
IT500 
ITS1015 (SEL) 
ITT600 
IVN5000TNE 
IVN5SOOLANF 
IVNS201 TNF 
J107 

J108 

J112 

J175 

J177 

J2h72 

J270 

J304 
J304(SEL) 
J309 

JAN TXV 1NB25 
JAN TXV 2N2222A 
JAN TXV 2N2907A 
JANTXIN7T50A 
JANTXV 1N4148-1 
JANTXVIN3020B 
JANTKV2N3251A 
JME2955 
JTX2907A 
KBF 06 
KBPC-W35-04(SELECTED) 
KBPC12-02-W 
KBPC606 
KV1403 
KV31S1 

LM- 394BH 
LM103-2.4 
LM103-3.0 
LM103H-5.1 
LM114AH 
LM3018AH 
LM394 
LT1839-1 
LT5239 
LVA 4S6A 
LVAUZA 
LVA56A 
LVA68A 
M100 
MA-40035 
MA-4ELOZL 
MALuOLA 
MAL5644 
MA4YE202L 
MALPHE85 
MBED5300 
MBD5550A 
MBDC101 
MBI -101 
MBR-3535 
MBR1060 
MBR1IS35CT 
MBR1‘3!.0 
MBR1645 
MBR2035CT 
MBR2545CT 
MBR3035CT 
MBR34OP 
MBR3545 
Mc1107P 
Mc1411 
MD-982 
MD1130 
MD1i132 
MD2252 
MD2369A 
MD2905A 
MD918A 
MDA 802 
MDA 806 
MDA 990-3 
MDA 104 
MDA1201 
MDA202 
MDA208 
MDA2504 
MDA2506 
MDA3500 
MDA3501 
MDA3502 
MDA3504 


03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
02883 
03038 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
02682 
03714 
03714 
03714 
02883 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
03406 
03406 
02883 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02713 
02713 
02713 
02713 
04161 
10978 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01691 
01691 
01691 
01691 
01691 
01691 
02883 
05695 
05695 
02037 
05695 
05695 
05695 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1855-0454 
1855-0536 
1855-0561 
1855-0549 
1855-0581 
1855-0572 
1°55-09e2 
1855-0488 
1855-0504 
1855-052h 
1855-0510 
1855-0484 
1855-0509 
1855-0493 
1855-0499 
1855-0517 
1855-0528 
1855-0502 
1855-0520 
1855-0551 
1855-0522 
1855-0500 
1855-0567 
1855-0580 
1855-0521 
1855-0406 
1854-1000 
1855-0098 
1855-0535 
1855-0434 
1854-0992 
1901-0703 
1855-0537 
1855-0431 
1855-0489 
1855-0445 
1855-0424 
1855-0446 
1855-0574 
1855-0289 
1855-0298 
1855-0437 
1855-0425 
1855-0554 
1855-0268 
1902-0973 
1854-0829 
1853-0470 
1902-0697 
1901-1101 
1902-0997 
1853-0477 
1853-0492 
1853-0290 
1906-0233 
1906-0281 
1906-0272 
1906-0255 
0122-0325 
0122-0165 
1854-0826 
1820-0225 
1902-1406 
1902-0942 
1854-0646 
1858-0045 
1854-0830 
1854-1029 
1854-1059 
1902-1352 
1902-0906 
1902-0905 
1902-0907 
1855-0427 
1900-0041 
1900-0040 
1850-0439 
0122-0074 
1906-0285 
1900-0045 
1901-1078 
1901-0661 
1901-0861 
1901-0760 
1901-0860 
1901-0986 
1906-0276 
1901-1095 
1901-1152 
1906-0286 
1906-0292 
1906-0267 
1901-0877 
1901-0912 
1906-0229 
1858-0089 
1853-071 
1853-0529 
1854-1035 
1854-0222 
1854-1016 
1853-0484 
1854-1010 
1906-0007 
1906-0016 
1906-0017 
1906-0094 
1901-0161 
1906-0096 
1906-0219 
1906 -0222 
1906-0224 
1906-0221 
1906-0093 
1906-0266 
1906-0212 


JDEC 


MDA3506 
MDAGO0 
MDA920A5 
MDA92Z2-3 
MDAg22-4 
MDA922-6 
MDAS980-3 
MDAG80-6 
MDAQ9O-1 
MDAS90-2 
MDS60 
MFE3004 
MFR515 
MFR961 
MHQ2221 
MJ10006 
MJ11012 
MJ1i1015 
MJ11016 
MJ11021 
MJ12003 
MJ12004 
MJ1 2005 
MJ12005 (SELECTED) 
MJ12010 
MJ14000 
MJ15003 
MJ16002 (SELECTED) 
MJi6012 
MJ2500 
MJ2955 
Mz3000 
MU3772 
MJ4035 
MIUE4US 
MJBSCS 
MJE 210 
MJE 2370 
MJE 253 
MJE-13009 
MJE-701 
MJE1090 
MJE1091 
MJE12007 
MJE13003 
MJE1661 
MJE170 
MJE170 
MJELT2 
MJE180 
MJE182 
MJE200 
MJE2100 
MJE2102 
MJE220 
MJE223 
MJE233 
MJE2361 
MJE241 
MJE243 
MJE2U4 
MJE251 
MJE253 
MJE2801K 
MJE2801T 
MJE2901K 
MJE2901T 
MJE2955K 
MJE3302 
MJE340 
MJE371K 
MJE371K (SELECTED) 
MJE5191 
MJE5192 
MJE5194 
MJE5195 
MJE521K 
MJE5657 
MJE6040 
MJE6043 
MJE7TOO 
MJE800 
MJE80G 
MJIE802 
MM3904 
MM3906 
MM4O18 
MM4032 
MMLG6 4S 
MM5262 
MM8001 
MMB006 
MMBC1 322195 
MMBD101 
MMBD352 
MMBD6050 
MMBD7000 
MMBRQ31 
MMBT2222A 
MMBT2907A 
MMBT3904 
MMBT 3906 
MMBTL403 
MMBT5087 
MMBT5401 
MMBT5550 
MMBT6429 
MMBT918 
MMBTASS 
MMB2Z-5232 
MMBZ-5241 
MMCS2369 
MMD6100 
MMD6150 
MMD7 000 


Mfr 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1906-0217 
1906-0008 
1901-0365 
1906-0028 
1906-0023 
1906-0027 
1906-0032 
1906-009 
1906-0037 
1906-0058 
1853-0539 
1855-0272 
1854-0849 
1854-0980 
1858-0009 
1854-0948 
1854-0845 
1853-0501 
1854-0887 
1853-0524 
1854-0941 
1854-0964 
1854-0969 
1854-0983 
1854-0906 
1854-1056 
1854-0989 
1854-098h 
1854-1015 
1853-0387 
1853-0420 
1854-0618 
1854-0589 
1854-0707 
1853-0348 
1854-0965 
1853-0398 
1853-0394 
1853-0417 
1854-0827 
1853-0364 
1853-0334 
1853-0332 
1854-0847 
1854-0996 
1854-6768 
1853-0368 
1853-0436 
1853-0341 
1854-0659 
1854-0585 
1854-0739 
1854-0701 
1854-0647 
1854-0735 
1854-0692 
1853-0367 
1854-0749 
1854-0808 
1854-0794 
1854-0754 
1853-0458 
1853-047 
1854-0640 
1854-0819 
1853-0365 
1853-0547 
1853-0441 
1854-0886 
1854-0622 
1853-0369 
1853-0450 
1854-0682 
1854-0654 
1853-0385 
1853-0372 
1854-0653 
1854-0736 
1853-0455 
1854-0879 
1853-0347 
1854-0581 
1854-0633 
1854-0626 
1854-0883 
1853-0276 
1853-0440 
1853-0489 
1853-0308 
1854-0802 
1854-0580 
1854-0540 
1854-1020 
1900-0037 
1900-0039 
1901-1142 
1906-0298 
1854-1027 
1854-1053 
1853-0525 
1854-1037 
1853-0567 
1853-0580 
1853-0568 
1853-0581 
1854-1052 
1854-1014 
1854-0929 
1853-0566 
1902-1436 
1902-1437 
1854-0752 
1906-0025 
1906-0024 
1906-0026 


MMDC605CG 
MMDC6100 
MMDC6150 
MMT3960 
MMT3960A 
MP603 
MP833-1004 
MPD200 
MPDLOO 
MPN 3401 
MPN3500 
MPQ2222P 
MPQ2369 
MPQ2369 
MPQ2484 
MPQ2906 
MPQ2907P 
MPQ3546 
MPQ3725 
MPQ3762 
MPQ3798 
MPQ3799 
MPQ3904 
MPQ3906 
MPQ6002 
MPQ6100 
MPQ6700 
MPQ6700 
MPQ6842 
MPQ7091 
MPQ918 
MPS 6523 
MPS Al2 
MPS A218 
MPS U-10 
MPS U-60 
MPS -4OKA 
MPS -A14 
MPS -A14 
MPS-A17 
MPS-A18 
MPS - A42 
MPS -A64 
MPS-A66 
MPS-A7O 
MPS-D54 
MPS-H17 
MPS -U01 
MPS -U02 
MPS -U05 
MPS~U07 
MPS-U45 
MPS -U51 
MPS -U52 
MPS-U55 
MPS -U57 
MPS-U95 
MPS2369 
MPS 3640 
MPS3643 
MPS4356 
MPS5179 
MPS6531 
MPS6534 
MPS6543 SELECTED 
MPS6562 
MPS8098 
MPS834 
MPSA65 
MPSAT6 
MPSA92 
MPSAC17 
MPSCUOUA 
MPSH10 
MPSH1O 
MPSH81 
MPSHC10 
MPSWO6 
MPSW55 
MPSW56 
MPTE-10C 
MR1-1400 
MR1033A 
MR1035A 
MR1120 
MR1120R 
MR1121 
MR1121R 
MR1122 
MR1123 
MR1123R 
MR1124 
MR1125 
MR1126 
MR1128 
MR1130 
MR2004S 
MR2004SR 
MR2400 
MR2406 
MR2406F 
MRSO1 
MRSO2 
MR5O4 
MRSO8 
MRS10 
MR751 
MR752 
MR754 
MR754 
MR756 
MR820 
MR822 
MR850 
MR8&52 
MR854 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
07050 
01973 
01973 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02047 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1901-0829 
1906 -0288 
1906-0287 
1854-0555 
1854-0587 
1850-0440 
1855-0515 
1901-0866 
1901-1034 
1901-0844 
1901-0975 
1858-0077 
1858-0055 
1858-0100 
1858-0091 
1858-0010 
1858-0076 
1858-0075 
1858-0034 
1858 -0062 
1858-0071 
1858-0092 
1858-0087 
1858-0058 
1858-0090 
1858-0074 
1858-0086 
1858-0093 
1820-1804 
1858-0088 
1858-0094 
1853-0043 
1854-0560 
1854-0691 
1854-0764 
1853-0423 
1853-0217 
1854-0472 
1854-0977 
1854-0642 
1854-0583 
1854-0575 
1853-0416 
1853-0483 
1853-0395 
1853-067 
1854-0628 
1854-0634 
1854-0836 
1854-0817 
1854-0877 
4854-0798 
1853-0326 
1853-0476 
1853-0353 
1853-0496 
1853-0449 
1854-0979 
1853-0244 
1854-0492 
1853-0488 
1854-0981 
1854-0730 
1853-0536 
1854-0296 
1853-0318 
1854-0973 
1854-0866 
1853-0412 
1853-05 f< 
1853-0336 
1854-1001 
1853-0555 
1854-0795 
1854-0993 
1853-0448 
1854-1058 
1854-0997 
1853-0559 
1853-0552 
0837-0279 
1901-0885 
1901-0411 
1901-0413 
1901-0495 
1901-0585 
1901-0496 
1901-0592 
1901-0497 
1901-0498 
1901-0630 
1901-0499 
1901-0500 
1901-0551 
1901-0552 
1901-0553 
1901-0825 
1901-0824 
1901-0978 
1901-1121 
1901-1137 
1901-1081 
1901-0870 
1901-1000 
1901-0889 
1901-0839 
1901-0662 
1901-0788 
1901-0767 
1901-0781 
1901-0787 
1901-1086 
1901-0685 
1901-0789 
1901-0692 
1901-0719 


MR856 
MR&G62R 
MR881R 
MR891R 
MRF571(SEL) 
MRFS81 
MRF581 
MRFS87 
MRF630 
MRF9O04 
MSD 7000 
MSD6101 
MIM10ON10 SELECTED 
MIMLON15 
MIM15N50 
MTIM2PU5 
MTP12NC6 
MTP12N10 
MTP12N18 
MTP2NGO 
MURiC5 
MUR115 
MUR860A 
MVLO9 
MV1401 


~ MV1403 


MV1404 
MV1868D 
MV2101 
MV2107 
MV2201 
MV2308 
MV309 
MV84oc 
MVAM125 
MX1098 
MZ5556 
MZC4.7A1L0 
MZC5 .6B2 
ND946 
NE-41635 
NE02135 
NE21935 
NE21935 
NE64535 
NE71000 
NEGO115 
NS3000 
P6KELOA 
P6KELSA 
PE6EKE20 
P6KE39A 
P6KEXTCA 
PAD5 
PF5101 (SELECTED) 
PGKE82 
PIC3OOC 
PK16 
PN3568 
R711XE 
R712 
R712A 
R712E 
R712K 
R754 
RC60 
RCAQ212A 
RCP-703C 
RFP1ON12 
RGP-10M 
RGP15M 
RUR810 
RUR810 
$17843 
S2F 
$32248 
SuF 
SA1L5A 
SAL5CA 
SAHOCA 
SA7.5C 
SB1660 
SCAIJ1 
SCBA2F 
SCDA1 
SCPAO5F 
SCPAL 
SD-241 
SD-41 
SD103¢ 
SD211DE (SELECTED) 
$D213 
sp21y 
SD215 
Sb215 
5D306 (SEL) 
SE5055 
SES5603CR 
SFET93 
SFRO 
SG3821N 
SH6401PC 
SH6501PC 
SI7076 
SL2364C 
SMFR30K 
SPQ1678 
SPS 233 
SPS 3627 
SXL3 
SXT8-2N2219A 
$Z11213-48 
§21521-250 
$2ZG30590 
T1D778 
TLP-33 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02919 
02037 
08852 
02037 
02037 
02037 
02634 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
02619 
03287 
03287 
03287 
03287 
03287 
02883 
03406 
02037 
OO0O0NG 
05131 
02237 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05131 
01921 
01921 
01921 
02713 
02713 
01921 
01921 
02237 
02664 
02237 
02664 
03287 
03287 
03287 
03287 
02713 
02664 
02664 
02664 
02664 
02664 
01691 
01691 
02682 
09283 
09283 
02910 
02910 
09283 
09283 
02237 
o00ub 
02037 
02664 
03793 
02237 
02237 
02037 
01590 
02664 
02037 
02037 
02037 
02664 
02037 
02037 
02037 
02037 
oooke 
01698 


1901-1087 
1901-1122 
1901-1035 
1901-1037 
1854-1042 
1854-1022 
1854-1032 
1854-1047 
1854-0990 
1854-0890 
1906-0056 
1901-6358 
1855-0490 
1855-0495 
1855-0478 
1655-0527 
1855-0542 
1855-0506 
1855-0563 
1855-0497 
1901-1129 
1901-0970 
1901-1130 
0122-0089 
0122-0066 
0122-0331 
0122-0081 
0122-0064 
0122-0056 
0122-0071 
0122-0077 
0122-0060 
0122-0332 
0122-0044 
0122-0163 
1901-0977 
1902-0916 
1902-1480 
1902-0990 
1906-0092 
1854-1008 
1854-0946 
1854-1009 
1854-1044 
1854-1002 
1855-0569 
1853-0578 
1901-0663 
0837-0300 
0837-0301 
0877-0302 
0837-0303 
0837-0258 
1901-0842 
1855-0529 
0837-0294 
1858-0095 
1906-0203 
1854-0867 
1906-022 
1906-0231 
1906-0236 
1906-0088 
1906-0271 
1906-0067 
1901-0896 
1855-0512 
1854-0639 
1855-0565 
1901-0847 
1901-0997 
1901-0987 
1901-1113 
1854-0022 
1901-0646 
1853-0058 
1901-0669 
0837-0241 
0837-0271 
0837-0255 
0837-0281 
1906-0300 
1901-0526 
1906-0072 
1906-0040 
1906-0071 
1906-0039 
1906-0239 
1901-1100 
1901-0999 
1855-0215 
1855-0440 
1855-0269 
1855-0241 
1855-0559 
1855-0557 
1854-0388 
1906-0259 
1855-0026 
1901-0998 
1858-0022 
1858-0020 
1821-0006 
1854-0968 
1858-0101 
1901-0878 
1858-0052 
1854-026 
1854-0270 
1902-1385 
1854-1021 
1902-0517 
1902-0027 
1902-058% 
1901-0979 
1854-0594 


JBEC 


TIPi4e 
TG-10 
THD4150 
TIDi20 
TIP 115 
TIP 141 
TIP-122 
TIP-126 
TIP-127 
TIP-34 
TIP-35A 
TIP-\1 
TIPLOO 
TIP102 
TIP105 
TIP106 
TIPLOT 
TIPLIO 
TIP1l1le 
TIPLYO 
TIP142 
IF145 
IP32C 
1P36 
IF41A 
IPuqic 


Co ae oe ee 





TIPL2 


TIP75B 
TIPLTS3A 
TIR101B 
TIRZO1B 
TIS-149 





TIPLic (SELECTED) 


Mtr 


01698 
05088 
02634 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
02698 
02037 
02937 
01698 
c1698 
C1698 
C1698 
01698 
01698 
01698 

1698 


HP P/N 


1854-0663 
1901-0995 
19€1-112k 
1906-0202 
1853-0377 
1854-0763 
1854-0828 
1853-0424 
1853-0468 
1853-0350 
1854-0593 
1854-0625 
1854-08495 
1854-0970 
1853-0463 
1853-0454 
1853-0490 
1854-C676 
1854-1023 
1854-0880 
1854-0985 
1853-0498 
1853-0537 
1853-0453 
1654-0456 
1854-0799 
1L8S4-AG6T 
1853-0356 
1853-0234 
1853-0431 
4854-6838 
1854-0806 
1854-0982 
1853-053 
1854-0803 
185L-0960 
1906-0213 
1906-0214 
1853-0464 





TN-4030-J252Z 
TNDGOS 
TPQ6002 
ULBS7E 

U310 

U31C (SELECTED } 
U311 

v4ho 

uc310 
UDN2580A4 
UES 202 
UES -1106 
UES1105 
UES1 303 
UES1305 
UES1 306 
UES2605 
UES601R 
UES803 
UES803R 
UES804 
ULN-2003A 
ULN-2003A(SEL) 
ULN-2004A 
ULN-2023A 
ULN-2033A4 
ULN- 28038 
ULN-2804A 
ULN - 28044 
ULN-2805a 
ULN- 28134 
ULN-2815aA-2 
ULN2082A8 
USD T4u5C 
V120MALA 
V¥1202A6 
V2T75LA2Z0A4 
V300LA4 
V33UX 
V¥436X 


03496 
02634 
02634 
02406 
02863 
02037 
02883 
027883 
02037 
02634 
oo0kué 
09914 
09914 
09914 
09914 
09914 
ooouE 
oooké 
oo0046 
ooouE 
oookée 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
oo0uE 
01973 
01973 
01973 
01973 
05088 
05088 


1853-0551 
1906-9275 
1858-0083 
1855-0436 
1855-0530 
1855-0235 
1855-0519 
1855-0573 
1855-0552 
1858-0085 
1906-0262 
1901-1106 
1901-1110 
1901-1111 
1901-1108 
1901-1109 
1906-0277 
1901-0953 
1901-1127 
1901-0961 
1901-0904 
1858-0047 
1858-0099 
1858-0061 
1858-0097 
1858-0067 
1858-0069 
1858-0082 
1858-0084 
1858-0073 
1858-0072 
1858-0065 
1858-0037 
1906-0265 
0837-0273 
0837-0292 
0837-0261 
0837-0268 
1901-0848 
1901-0882 


V39ZAL 
VU30MA3A 
VU7MA2B 
V56MA2B 
VALL4 
VAL26 
VB10X 
VCR2N 
Y¥CR3P 
VES 

VG- 2x 
VH1L48 
VHE24024 
VJ148% 
VJ848TT 
VK248 
VKP 248 
VERT 
VM28x 
VMP-1 
VNOLOUNG 
VNO300L 
VNO3O0M 
VN1OKE 
VNLOKM 
VN1OLE 
VN2222L 
VN6GAF 
VPO300L 
VP0300M 
VSL48 
VSK12 
VSK231 
VSK3040T 
VSK540 
VSK71 
VX30 
WoO2M 
X4SH281 
25K533 


01973 
01973 
01973 
01973 
02569 
02569 
05088 
02884 
02883 
05088 
05088 
05088 
05088 
65088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
02883 
OT221 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02884 
02883 
02883 
02883 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
DOoké6 
02713 
01973 
0ac3g 


0837-0278 
0837-0196 
0837-0243 
0837-9285 
0122-0008 
0122-00321 
1901-1105 
1855-0265 
1855-0205 
1906-0006 
1901-0845 
1906-0052 
1906-0270 
1906-0079 
1906-0085 
1906-0205 
1906-0264 
1906-0216 
1906-0289 
1855-0263 
1855-0546 
1855-0555 
1855-0525 
1855-0545 
1855-0423 
1855-0560 
1855-0556 
1855-0275 
1855-0550 
1855-0526 
1906-02k0 
1906-0263 
1906-0278 
1906-0238 
1901-0976 
1901-0960 
1901-0984 
1906-0256 
1853-0363 
1855-0571 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Integrated Circuits 


Replacement Part Cross Reference 


When selecting replacement parts 
for your HP products, you may 
notice that many manuals list only 
an HP part number for the part, 
even though it appears that this part 
is manufactured by one of the large 
semiconductor manufacturers. Serv- 
ice personnel often ask why only HP 
part numbers are listed. 


It is recommended that HP replace- 
ment parts be used to ensure that 
the original performance of the pro- 
duct will be obtained. While some 
parts used in HP instruments are 
identical to that which can be pur- 
chased at a local electronics dis- 
tributor, many times parts will be 
selected for certain characteristics, 
such as gain, bandwidth, capaci- 


tance, etc. There may also be slight 
mechanical differences, such as the 
shaping or length of leads. In some 
cases special quality checks are 
employed to ensure that high relia- 
bility parts are used at the factory 
and at HP field offices. 

Therefore, we suggest obtaining re- 
placement parts from HP to main- 
tain the quality that you have paid 
for in your instrument. There may 
be situations however where HP re- 
placement parts are not in stock and 
substituting parts will allow you to 
return the product to service im- 
mediately. In these cases it may be 
worthwhile to see if a substitute part 
will work in the circuit. Perhaps an 
HP part could be ordered and in- 
stalled at some later date. 


To help you in these situations, 
here’s a cross-reference of HP inte- 
grated circuit part numbers to man- 
ufacturers “generic type” part num- 
bers (whom in most cases is the 
originator of the part). Even though 
the cross-reference only lists one 
manufacturer, there may actually be 
several approved sources for an HP 
part. While every attempt was made 
to ensure the accuracy of the list, it 
is advisable to compare the descrip- 
tion of the device being replaced 
with the description of the substi- 
tuted part. For example, if the serv- 
ice manual describes the device 
being replaced as a “dual J-K flip- 
flop”, check this against the descrip- 
tion of the replacement part. 


a aa a 


Number Manufacturer 

00039 Nippon Electric Co. 

00350 Exar Integrated Systems Inc. 

00575 Western Digital Corp. 

01590 Plessey Semiconductors 

01698 Texas Instr. Inc. Semicond. Cmpnt. Div. 
01795 Synertek 

01876 HP Div. 02 Santa Clara IC’s 86 

01921 RCA Corp. Solid State Div. 

01973 GE Co. Semiconductor Prod. Dept. 
01991 Transitron Electronic Corp. 

02023 Illinois Tool Works Inc. Licon Div. 
02037 Motorola Semiconductor Products 
02180 Precision Monolithics Inc. 

02237 Fairchild Semiconductor Div. 

02290 Raytheon Co. Semiconductor Div. HQ 
02569 Crystalonics, Div. Teledyne 

02598 Unitrode Corp. 

02634 Sprague Elect. Co. Semiconductor Div. 
02713 General Instr. Corp. Semicon. Prod. GP 
02763 Teledyne Semiconductor 

02838 Dynamic Measurements Corp. 

02882 Zaltex Inc. Sub. of Redcor Corp. 
02883 Siliconix 

02910 Signetics Corp. 

03183 HP Div. 22 Data Systems 

03285 Analog Devices Inc. 


HP P/N Mfr. Desc. 


0940-9565 93735 KILOGA~10.0MH2 
0960-0567 Q3795 KILO0A=S.2164MHZ 
0960-0509 O5799 KL10048-22695T1HH2 
0969-0570 03795 K1114A-24%.0MH2 
CI690-O572 O3F8F9S KL1LO0A-20.2754H2 
B960-O0581 93795 KILLSA&-1.0MH? 
OF69-065L 93245 DACI60M/C-A 
0969-0652 032k5 DaCizas/C-y 
1813-9013 03285 40K 

1813-9016 05436 3112/12¢ 
16815-0038 03714 ([HS5S01LaCcPO 
21813-0036 O3755 DAC372-12-8C9 
1813-0039 O2882 2771441 


Manufacturers Code Number Cross Reference 


181L3-G0439 O2882 ZN449 

1913-0041 03406 LHO042CH 
1813-0043 03795 K1LO9LA-10.485760 4x? 
1813-0045 O3S7FS KIOSLA-S.0MHZ 
1813-0046 @3795 K110GA4~19¥H2 
1813-004F OA3T9S K1OILA~-10.0MHZ 
18135-0048 03285 TSIN 

19813-0089 @2743 274ance 

1913-0052 03795 K1091A-7.504H2 
18135-0053 G3795 «210591A-6.91220MHZ 
18413-0054 03406 AHO154D 
28135-0057 O3406 LHO024CH 
18135-0058 03406 LHOO21CK 
18135-0061 O8795 KILISOA~8.3599MHZ 
1813-0062 OQ3795 Ki100A4-10.436MHZ 


Location Number Manufacturer Location 

Tokyo, JP 03334 Amperex Elek. Corp. Semicon. & MC Div. — Slatersville, Ri 
Sunnyvale, CA 03406 National Semiconductor Corp. Santa Clara, CA 
Newport Beach, CA 03545 Teledyne Philbrick Nexus Dedham, MA 
Santa Ana, CA 03658 Optimax Inc. Colmar, PA 
Dallas, TX 03677 American Micro Systems Inc. Santa Clara, CA 
Santa Clara, CA 03714 Intersil Inc. Cupertino, CA 
Santa Clara, CA 03755 Hybrid Systems Corp. Burlington, MA 
Somerville, NJ 03758 Electronic Arrays, Inc. Mountain View, CA 
Auburn, NY 03780 Intech Inc. Santa Clara, CA 
Wakefield, MA 03794 Advanced Micro Devices Inc. Sunnyvale, CA 
Chicago, IL 03795 Motorola Inc. Franklin Park, {L 
Phoenix, AZ 03799 Harris Semicon. Div. Harris-Intertype Melbourne, FL 
Santa Clara, CA 03811 intel Corp. Mountain View, CA 
Mountain View, CA 04078 Mostek Corp. Carrollton, TX 
Mountain View, CA 04092 Monolithic Memories Inc. Sunnyvale, CA 
Cambridge, MA 04183 Nitron Div. McDonnell Douglas Corp. Cupertino, CA 
Watertown, MA 04200 Sprague Electric Co. North Adams, MA 
Concord, NH 05436 Burr Brown Co. Tucson, AZ 
Hicksville, NY 06338 SGS Ates Milan, {T 
Mountain View, CA 06545 Lambda Electronics Corp. Melville, NY 
Winchester, MA 06563 Siemens Corp. Components Group Scottsdale, AZ 
Concord, CA 06852 Data Delay Devices Clifton, NJ 

Santa Clara, CA 07653 Zilog inc. Cupertino, CA 
Sunnyvale, CA 07810 Texas Instruments France Nice, FR 
Cupertino, CA 07915 Hytek Microsystems Inc. San Diego, CA 
Norwood, MA 


1815-0067 O3795 K1115A-108HZ 
1813-0082 025968 PIC646 
1813-0083 02598 PIC601 
1823-008% 02598 PICé1l 
1815-0089 O3795 KL11004-274H7Z 
1813-0092 05436 DAC80~CCO-¥ 
1813-0093 O2237 UATBHI25C 
16135-0098 05436 ADC8O0AG-12 
21813-0100 02237 UATSHOSSC 
1813-0105 05436 DACB8O-CAI-V 
1813-0109 @2598 PIC625 
1815-0110 02598 PIC626 
18135-011% 02598 PICé4&5 
1913-0115 02598 PICc6é00 
18235-0116 O3795 KLLOOA-9-S8304MHZ 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





HP P/N 


1613-0117 
1813~0119 
1813-0120 
1813-0121 
1813-0123 
1813-0124 
1413-9127 
1813~0128 
1813-0129 
1813-0131 
1413-0133 
1813-0134 
1813-0135 
1813-0138 
18135-0139 
1813-0140 
19123-90142 
1845-0144 
1815-9146 
1814-0147 
1913-0148 
1815-0149 
1915-0150 
1815-0153 
1913-01354 
18145-0156 
1914-0162 
1813-0161 
1915-Olo2 
1913-0163 
1813~0164 
1415-0166 
19813-0167 
18415-9168 
1813-90179 
1813-01849 
1415-0193 
18135-0197 
1813-0199 
1A13-0211 
1913-0212 
1813-0213 
1813-0214 
1913-0215 
1813-0216 
1913-0217 
18€13-92138 
1813-0219 
1813-0229 
1816-0015 
1816-0016 
1816-9041 
1816-0053 
1816-0129 
1816-0217 
1816-0348 
1816-9355 
1816-0809 
1816-0439 
1816-0598 
1816-0695 
1814-0640 
1816-0710 
1816-07235 
1816-0724 
1816-0728 
1BEG-0782 
1816-0787 
1816-08460 
1816-0568 
1816-0915 
13147-0914 
1816-8915 
1816-0916 
1816-0917 
18156-0918 
1816-06919 
1816~0928 
1416-03929 
1816-2930 
816-4931 
1816-0954 
1816-0987 
1816-0933 
1816-0994 
18i6-10098 
18t4-1015 
181€-1032 
1816-19055 
1816-1058 
1816-19055 
1916-1056 
1816-10a9 
1816-1157 
1816-1141 
EAL6-1142 
18it6-1152 
1816-1153 
1416-1157 
19814-1160 
1816-1162 
1816-1163 
1816-1174 
$815-1193 
18146-1240 
1814-1299 
1924-1308 
1816-1309 
1815-1329 
1816*13354 
L8i16=-1335 
1845-1338 


Mfr. 


93795 
03795 
06852 
O3795 
a2237 
022357 
O2235T 
03795 
O3795 
03795 
02838 
O3795 
03795 
02037 
O3795 
05436 
03285 
O3795 
O3795 
04114 
01417 
03795 
O37L4 
O3795 
03795 
O3795 
03406 
03444 
03444 
O5444 
03795 
3795 
01427 
08664 
01869 
a7915 
07397 
O7397 
07915 
02037 
G2037 
O2057 
92057 
a20357 
O2037 
B20357 
02037 
02057 
OoT39g7 
03799 
029290 
04092 
O37T14 
040592 
03714 
54092 
C4078 
O3799 
04092 
01699 
02910 
01699 
92910 
22357 
02698 
42910 
92910 
01698 
02037 
03811 
O3794 
02237 
02910 
02920 
02910 
02919 
O3Al11 
$2320 
02918 
02910 
62910 
O223T 
a3799 
22357 
04092 
01698 
Q2257 
02910 
020357 
02910 
01698 
03799 
03406 
01699 
01498 
02919 
93799 
01698 
04092 
02910 
02910 
02910 
01698 
02910 
02910 
02910 
022357 
922357 
01699 
2257 
020357 
022357 


Desc. 


KLLGGA-LAIDIMH2 
KLIOOA-4S0NHZ 
pouU~-4-5100 
K11148A-1001376NH2 
VATBHGKC 
UATAHLSKC 
UATSHGKC 

K1100A 

SP62358B 

K2135A 

7162 
K11G0A~-1.0MHZ 
KELO0A-19.54H2Z 
MHWUS92 
KL2004-10.0MH2Z 
SDPaS7KG 
AD52280 
KLLISA-2e5MHZ 
K1144A-22.0164H? 
DAC$HAL2ZOC 
HS~400~630KH2Z 
KLE 4&8A-19.6609MHZ 
ICM7209 TPA 
x11358B 
KILOOA=29 .7984&MHZ 
K11004=-20.0MH2 
BDHOG34a&CD 
CO=-23545ME+40.0MH2 
CO-233ME-80.0 KHZ 
CO-233ME-Ge¢OMHZ 
RLIOGA~200MKRZ 
11454=-22.010MH?2 
H8-200-1.484328%H2 
7516 

PE=21217 
H¥-5002 
TITLOR-200 
TTLOM-100 
H¥-5003 

MwaA1190 

MWAL120 

MWwAI30 

MWA2LO 

MWA2290 

MWUAZSG 

MWAZLO 

MWA32Z0 

MWA330 

TTLOM-40 
HPROM1-1024-52 
NB2S8S1235F 
6300-1) PROGRAMME (1) 
IMS6O00CPE PROGRAMMED 
6300-1 
IMSGLOCPE 
6330-14 
MK2302P 
HPROM-8256-5C6 
6340-Lu 
SN74S200N 
NS82S115F 
SNT74S1894 
N&2S131F 
S3L415PC 
SNTV4S1L89N 
NSB2S09I 
NB2S129F 
SNT4&S2ESN 

BC ASON4AL 
P3608L-G MASKED 
AM3ILOILPC 
934150C 
N82S235F 
N82S1235F 
N82S126F 

NB2S1 SOF 
D3G24A 
NAZSL4S& OF 
NB2S141F 

NB281 356F 
WE2SLSTE 

9a O3Pc 
HM1~7644=-5 
$3448DC 

6335u 
TAPLAS4&2J 
93415PC 
N82S123N 
MCM10144L 
N82S185F 
TBPLSS4&2N 
HPROML=0512-5 
OMT4LS189N 
TBP124S10N 
SNT41834N 
NAO2S141F 
HAL-7641~-2 
TAPLBSOSON 
6350-1/ 
WKR2STBLF 
N82SLAIN 
NS2S141F 
TAPISSAOQ3ON 
N82S2708F 
NB2S1A0F 
N82S191T 
F3L422PC 
S3L4S1L2PC 
TRP1I38346N 
934225C 
MCM10252b 
19145aPC 


19815-13539 
18146-1558 
L816-13572 
18156-1582 
1816-1388 
1819°1399 
1816-1398 
1814-1436 
1916-1415 
1916-1416 
1416-1418 
1916-1421 
1915-1429 
1916-1430 
1914-14353 
1916-1434 
1916-i435 
1816-Laa? 
L8L4-1451 
1816-1456 
1816-1458 
1816-1453 
1814-1460 
4816-1461 
1816714462 
1At6~-144? 
1816-1468 
1816-1469 
1816-1475 
1816-1481 
1816-14482 
1916-1492 
1926-1495 
13193-0036 
1918-0061 
18184-9093 
1818-0094 
1815-0095 
1919-0102 
1814-0103 
19814-0106 
1819-0107 
19818-0108 
1824H~+0114 
181A-0115 
1atA-0128 
1814-0134 
1818~0155 
181A-0140 
1819-0146 
1918-0147 
18148-0155 
18148-0165 
1813-0131 
1813-0197 
1818-9198 
1818-0199 
1318-0237 
18148-6238 
18t8-o24aT 
19818-9250 
1813-0254 
L818-0277 
1813-0279 
1818-0239 
1918-0294 
1818-0313 
1818-0317 
1814-0318 
18148-0319 
1818-0320 
1819+0322 
1918-0327 
1814-0328 
1828-0332 
1819-0334 
1819-03355 
18149-0556 
1818-0340 
1818-054. 
1818-03542 
13818-0343 
1A19+9348 
1818-0340 
1818-03814 
1818-0389 
1818-03590 
1818-0422 
1824-0425 
1818-0438 
18148-0439 
1818-0480 
1814-0483 
1814-0449 
1818-0491 
1818-0492 
18148-0497 
18149-0493 
1818-0508 
1818-0599 
1818-0553 
1818-0562 
1818-0566 
1818-0630 
1818-0643 
1818-0695 
1818-0700 
1618-0701 
1818-0738 
1818-0735 
1818-0743 
1819-0755 
19814-0754 
1918-0757 


03406 
014698 
D4092 
03799 
01698 
02037 
04344 
03794 
063544 
Q3799 
02910 
01698 
03799 
O2057 
O3714 
O20357 
020357 
92037 
02299 
02037 
22910 
06347 
03406 
029190 
06344 
03799 
91498 
02237 
02910 
03799 
02910 
06344 
N3794% 
02910 
034906 
O2257F 
00575 
CO575 
01698 
01698 
03406 
O3714 
O2037 
4078 
O3677 
O3BR11 
03406 
02037 
01795 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
O3794 
03406 
03794 
02715 
O37T94 
01698 
03811 
02910 
3794 
0223? 
3794 
03794 
O3794 
0£4698 
O3794 
03811 
O3794 
V3T94 
94078 
02037 
038113 
01698 
Q3794 
2037 
OL698 
g00359 
03811 
03794 
O22357 
23796 
017995 
B3ST94 
O3714 
G2237 
03811 
01698 
03799 
03406 
GOod3S9 
03811 
01698 
03811 
03799 
91698 
03406 
$1698 
01795 
03811 
G2713 
04185 
83406 
02057 
02037 
Q2037 
00039 
03811 
01693 
03406 
03466 
02237 


DMBGTACAASN 
TBPL4&SA1ON 
GISO9<“IN 
HM3~-7621-%5 
TEPLESZ2N 
MCM10147L 
MB7072N 
AM27S270C 
M87O42N 
BHM1-7611-5 
N92S5129F 
SN74LS473N 
MML=-T64358-5 
MC1014SLb 
TMS6235CPE 
MCM10146L 
MCM10143L 
MCM1I0I39L 
29632 ADC 
MCM10149L 
N82S819T 
HM1d470 
DMLIOe 1 SAI 
LOL4&9t 
MBM10422H 
HM 3-764 4-5 
TAPIASOIOS 
FId0Le20C 
NR2SL3TAN 
HM1-7649-5 
NB2S1L3LF 
MOM10474 
AM27S07 APC 
CGT25¥ MASKED 
MHS241A8LN 
3S341DC 
PRI@72A-~01 
PT1L@S82B-Ot 
TMS4103NC 
TAS 40350JL 
MMS261N 
IM7SI2CPE 
6605L~-1 
MK4096-5 
PE1OSA 
C21073 
MMLIOLASALN 
MCM6BA1OL 
S¥P2112A-4% 
TMS#O50/t SELCTO 
TMS4050NL 
26068 
TRSSO60 SELECTED 
TMS4050-1LJUL SELCTD 
ARQILLIADC 
MM2EO2AN-4L 
AMSLIZAPC 
RO-3-2515 
AMS1LO2AaPC 
TPS 4060-2UL 
B2708 

2516N 
AM2B15A0C 
3341A0C 

AML TO? AHDOC 
AMSILI2CPC 
AMSDILSOGEDC 
TAS 4Q027-+15UL SELCTO 
C210I-1 
P3101L-3 
P2101-2 
AMSJILI2ZAPC 
MK4102°P-6 
MCM6810aL 
D2L15AL 
TMS8O2T-20UL SELCTO 
AMILIZAPC 
MCM6ST2L 
TMS4116-25JL SELCTO 
UPD4t60-2 
P2101A-4% 
aM91aLoPc 
2102LHPC 
AMFI3ITDC 
SYP2L1L1A-2 
AMSLIGQEDC 
IM6S0ATDE 
3351190C 
P2101A~2 
TAS2214-45SNL 
HM1°6561B~-4 
MAS 269N 
UPD2114LC-1 
P#002-1 
TMS27LOBUL 
P2114A-4 
HM~-6551-301P 
TRAS2516dL 
MMS 2800-5 
TMS4116-15vl SELCTO 
SYP21L12a 
P21144-+5 
ER2051 
NCMT704O1L 
RA2114N=-L 
MCM145201-iP 
MCM6581P 
MCM6SAL0OP 
UPDSLOILLC 
Pa8i5s 
FMSe2TL6JL 
4M74C920N 
AM74C910N 
21L02FPC 


1813-0762 
1814-0772 
1818-0794 
1818-0849 
1814-03596 
1816-0851 
1818-0895 
1818-0912 
1818-09135 
1818-0955 
1816-0977 
1818-0989 
1418-0990 
1818-1009 
1818-1012 
1818-1926 
1818-1027 
1818-21062 
LatA-10390 
1818-1114 
181LA-1153 
1818-1162 
1818-1177 
1818-1178 
1818-1212 
1828-12133 
1818-1214 
1828-1215 
1814-1238 
tais-1254 
1815-1300 

1818-1330 
LALa~-1334 
1918-1335 
1818-1336 
181871345 
1818-1350 
18tA-1351 
1918-1379 
181B-13572 
1818-1596 
21818-1597 
1818-1598 
1416-1424 
1818-1425 
1814-146? 
1818-1458 
1818-1520 
2818-1559 
281A-15B81 
18186-1583 
1918-1586 
18148-1596 
13814-1611 
2814-1614 
1818-1616 
1818-1628 
1818-1653 
1815-1638 
1818-1643 
1814-1648 
1814-1660 
4818-1662 
1813-1663 
19818-1667 
1813-1717 
1818-1718 
1819-1721 

1818~1722 
1818-2702 
1820-0001 

1820-0006 
1820-0010 
1820-0013 
1820-0044 
1820-0046 
1820-0047 
1820-0050 
1820-0051 
1820-0052 
1820-0054 
1820-0055 
1820-0056 
1820-0058 
1820-0065 
1820-0065 
1820-0067 

1820-0068 

1820-0069 
1820-0076 
1820-0071 

1820-06072 

1820-0074 
1320-0075 
1820-0076 
1820-0077 
21820-0078 
1620-0081 

182G-0083 
1420-a084 

19820-0085 
1920-0086 

1829-004F 

1820-00838 

1820-0094 
£820-0095 
13820-0096 
1420-0099 
1820-0100 

1820-01201 
1820-0102 

1820-0104 

1820-0106 
1829-0119 


01693 
O3B11 
O3411 
b20357 
03811 
016938 
O3all 
020357 
03794 
Q3799 
035811 
03799 
03799 
03714 
02237 
03811 
03611 
03811 
83811 
04078 
O38i1 
04078 
O4078 
04078 
03811 
D4078 
04078 
O38tL 
03811 
03811 
coo3s9 
90039 
04078 
08as1 
03406 
00039 
06554 
O3774 
03799 
04078 
00039 
00039 
01698 
03811 
03811 
00039 
03841 
QO3714 
06347 
01698 
06554 
03811 
06347 
06347 
04078 
08831 
06347 
03811 
O58i1 
049078 
03811 
03811 
0&078 
O3B81i1 
O065%7 
06544 
04078 
O3811 
O3811 
03811 
G1973 
O1973 
01973 
02037 
01973 
01921 
01921 
O2057 
02237 
02257 
016948 
01698 
01699 
01991 
01694 
01698 
92910 
014698 
91698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
OL698 
091698 
62910 
Q22357 
016398 
01698 
01698 
01694 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
D207 
02037 
02257 
02037 
Q2257 


THS25 32g 
D2115A 
C2716 
MCM21L47C-76 
O2732 
TES2516-35uL 
P2142 
MCMESATOSL PROGRAMMED 
AMDFIZ4BDC 
HM 3-6514-9 
C8TS5A 
HM3~6514-5 
HM1-65124=9 
IM6SX61-CJUN 
&7258PC 
O21L25AL 
D214TH=-3 
D2758 
P2141lti-3 
PK%1138P~5 
P2142L 
MK@118P-2 
MKS LLAN-2 
MK&1148N-5 
D2148H=-3 
AX4118P-4 
MK4118N-1 
02141-2 
P2LI4V¥AL-3 
DN2732-f 
UPDN21L1L4L-3 
UPD&a4C-) 
MK4352P <5 
35592CP 
MM52040 
UPDA44/6514 
TCSSL4P 
IM6654~-11U6 
HM1-6514-5 
MK&BO01P-70 
UP#1SC-2¢0SELCCTEDD 
UP416C-S¢SELECTEOD 
TMS 4044NL-45 
O211A-8 (SELECTED) 
O021198-7 (SELECTED? 
UPS15C-LOSELECTEO)D 
D2148HL 
IMBE55LUG 
HA@8648-3 (SELECTED?) 
THS2532N0L-55 
TOO5S04P-2 
O2147TH-1 
HM6 LAT P~3 
HMG116P-3 
MKS AOLAN=90 
18114-4CJ 
HM4334P-3 
D2752A-3 
P2114AL-2 
MK 4&4 A02-4N 
D27324 
D2125H-2 
MK4 S01 AN~70 
D2225H-1 
HMG14¢7P 
MBBIGSECSELECTED) 
MK 4B02N~1 
DATIAZA 
D2764 
02716-2 
#JKX19A555 
4JX19A519 
SIX 1IA581 
MAC 3926 

RALA 

cayoos 
ca3o1d 
MC1531G 
FO2HC 

923KT 
SNT4&OON 
SN7490AN 
SN7492 AN 
TOA 2709¥ 
SNT451N 
SN74&TON 
SP631N 
SNT4l ON 
SNT420N 
SNT4&30N 
SN7440N 
SN7450N 
SNT4&54N 
SNTA&T3N 
SNT4TGON 
SNT978&N 
SPG20N 
SLIHC 
SN7S10L 
SN7F&S SN 
SN7460N 
SNLS830N 

mc asap 
SNLSASiN 
SNIS846N 
SNISSA&SN 
SNIS&832N 
SNTA&DSN 

MC T4421 AP 
MC1O34P 
MC1OL3P 
YAZOLHC 

SC B16P 
959CC 





HP P/N 


1920-0111 
1820-0115 
1820-0121 
18209-0122 
1820-9123 
1820-9125 
1820-0127 
1820-0128 
1820-0129 
4829-01390 
1820-0131 
1820-0132 
1820-0134 
1820-0137 
1820-0138 
1820-0146 
1820-0141 
1820-0142 
1620-0143 
1820-0144 
1820-0145 
1820-0146 
1820-0147 
1820-0157 
1820-0158 
1820-0160 
1820-0162 
1820-0174 
1820-0175 
1920-0180 
1820-0181 
1820-0186 
1820-0187 
1820-0192 
1820-0195 
1820-0196 
1820~0197 
1820-0209 
18209-0201 
1820-0202 
1820-02903 
1820-0204 
21820-0205 
1420-0207 
18209-9208 
1820-0211 
1820-0212 
1820-0215 
1820-0214 
1820-9218 
1820-0223 
1920-0224 
1820-0231 
1820-0233 
1820-0235 
1420-0238 
1820-0239 
1820-0240 
14820-9242 
1820-0247 
1820-0289 
1820-0252 
1820-0253 
1829-0256 
1820-0257 
1820-0258 
16820-0259 
21829-9260 
18290-0241 
1420-0262 
1820-09269 
1820-0270 
1820-027T2 
1820-9273 
1820-0278 
1820-0275 
1820-0276 
1820-0277 
1820-0279 
1620-9282 
1829-0282 
1820-0287 
1820-9288 
1820-0294 
1829-0297 
1820-0238 
1820-0301 
1820-0302 
1%20-0303 
1820-0304 
1820-0305 
1820-0306 
18920-9307 
1820-030a 
1820-0309 
1829-9319 
3820-0313 
1820-0316 
19620-0317 
1820-0318 
1820-0319 
1820+0320 
1820-0321 
1820~0322 
1820-0323 
1820-0324 
1820-0325 
1820-0326 
1820-0327 
1820-0328 
1820-0341 
18420-0542 


Mfr. 


020357 
GL991 
02910 
02037 
03406 
B2237 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
03545 
020357 
02037 
Q203F 
020357 
O2037 
02037 
020357 
02937 
02057 
03406 
02037 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
92257 
02237 
01921 
02910 
O203T 
02237 
02957 
02037 
62910 
02921 
020357 
02057 
02037 
02910 
01698 
02037 
02037 
01698 
93285 
91921 
03406 
02237 
01698 


62037 — 


02037 
P2037 
01921 
03406 
03406 
01921 
02037 
02037 
01698 
92037 
02698 
02037 
02037 
01698 
05466 
01698 
022357 
O2037 
02037 
92037 
02057 
02037 
020357 
01698 
01698 
91698 
02037 
02037 
022737 
01921 

01921 

01698 

02910 

02910 

91698 

91698 
01921 
01698 
01698 

02237 

01698 

02237 

02037 
020357 
02910 

02510 
02916 
01698 
o2710 
o2037 
02057 
02037 
01921 

01698 
91699 
01698 
01698 


Desc. 


MCA301°P 
TOASTOSV 
NBTION 
mCces3P 
L43900H 
F11HC 
sn02ne 
SNISS8357N 
9003DC 
g9004oc 
909090C 
90160C 
3300PC 
Cas0288 
$52 
MC3026P 
MC3O001P 
MC 1004P 
MCLO2ZTP 
mC1LO0iS8P 
mc1OLOP 
mac1O1rP 
#C1007P 
MC 1LO023P 
L¥302H 
MC1431P 
LE709H 
SN7404N 
SNT4&O5N 
MC 1015P 
MC14S33~L 
9aS60c 
9B320C 
CA 3001 
NETBON 
MC1L7T25CG 
TOFARM 
MC 1030P 
MC14&39G 
SP3228 
Cararcy 
AC 3O00G6P 
mC3003° 
mC &601P 
NBB26N 


TMS3002tR 


wc1020P 
RC1014P 
SNT4&42AN 
106A 
CASDLAT 
LHO0Q2CH 
9316PC 
SNT4193N 
C1031P 
MCIS8L9P 
AC 3GG2P 
CA3026 
LASOLAH. 
LM305H 
Ca3sosi 
MC 1026P 
MC1035P 
SNIS5S858" 
MC&STP 
SN1IS882N 
MC8490P 
MC S839P 
SN74121N 
DM8S90ON 
SNT403N 
733HC 
MC1LO2LP 
MCi8daP 
MC 2808P 
MC1039P 
MCLO33P 
4C1460R 
TIXL105 
SMT4107N 
SNT496N 
MC&T2P 
MC6&62P 
74164PC 
CA3000 
CA3020 
SNT4&75N 
SP670N 
SP6B0N 
SN74&72N 
SN 748 34N 
CASO25A 
SNiS836N 
SN1S445N 
9600C 
SN15862N 
931HC 
MC1433G 
MC14335P 
SP616N 
SPG29N 
SP6S9N 
SNT2710L 
NASRON 
MCAaqP 
MC A2EP 
MCBI1SP 
CA3O23 
SN74C1LN 
SNT4&02N 
SN15S094N 
SN1589097N 


22¥ 


1820-0346 
1820-0348 
1820-0349 
1820-03590 
1820-0351 
1820-0352 
1820-0357 
1820-03561 
1820-0362 
19820-0363 
1820-0364 
1820-9365 
1420-03566 
1820-0367 
1820-0368 
1820-0370 
1A20-O371 
1820-0372 
1820-0373 
1820-03574 
1820-0375 
1820-03576 
1820-0377 
1920-0378 
1820-0379 
1820-0380 
1820-0381 
1920-0382 
1920-0383 
1820-0334 
1829-0385 
1820-0386 
1820-0387 
1920-0391 
1820-0396 
1820-0397 
1820-03598 
1829-0490 
1820-0408 
1820-09410 
1820-0411 
1820-0417 
1820-0418 
1820-0419 
1820-N4e24 
1920-0425 
1820-0427 
1820-0429 
1820-0430 
1820-0433 
1820-0435 
1820-0437 
1820-0439 
1820-0440 
1920-04841 
1820-0443 
1820-0444 
1920-0445 
1820-0446 
1920-0847 
1820-0448 
1820-0449 
1820-0459 
1820-0451 
1820-0454 
1820-0455 
18290+0456 
1820-0457 
1829-0458 
1820-0459 
1829-0460 
tA29-0a861 
1A20-<0462 
18920-0463 
1920-0464 
1820-0465 
19820-0465 
1820-0467 
1820-0468 
13820-0469 
1820-0470 
1820-0471 
1820-0472 
1820-0473 
1820-0474 
1820-0475 
1820-0476 
1820-0477 
1820-0478 
1820-0479 
1820-0482 
1826-0484 
1820-0485 
1820-0486 
1820-0488 
1820-0491 
1820-0492 
1820-0495 
1820-0494 
1820-0495 
1820-0497 
1820-0498 
1820-0505 
1420-0506 
1820-0507 
1820-0508 
1820-0509 
1820-0510 
1420-0511 
1820-0512 
1820-0513 
1820-0514 
1820-0515 
1820-0516 


INTEGRATED 


01698 
91698 
01658 
01698 
G1698 
01921 
92257 
01698 
01698 
01693 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016938 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
816393 
014694 
0616938 
01698 
01698 
02910 
022357 
03406 
02037 
01921 
02037 
02910 
01698 
01698 
02037 
92919 
G2237 
01921 
01698 
92037 
022357 
020357 
02037 
01698 
02037 
01698 
014698 
01698 
01698 
02037 
02510 
02057 
02037 
02918 
02910 
02910 
92910 
02919 
02910 
02910 
02910 
92910 
029190 
92910 
02910 
02910 
91698 
01698 
03285 
01698 
02037 
02037 
01921 
03406 
02237 
00039 
035406 
02037 
92237 
01698 
02257 
022357 
Q2257 
01698 
02910 
03406 
925485 
01698 
01698 
04200 
03406 
J2057 
02910 
02910 
Q2037 
02037 
01698 
91698 
01698 
01698 
02037 
02257 


CIRCUIT CROSS REFERENCE 


SNISASIN 
SN1S344N 
SNIS849N 
SNIS&61N 
SNISAGSIN 
Ca3013 
9304PC 
SN&SS35N 
SN74S0N 
SNT4&82N 
SNT4&91 AN 
SNT4&S1L AN 
SN7494N 
SNT495AN 
SNT&96N 
SN74HO ON 
SN74H10N 
SNT4HLIN 
SNT4H20N 
SN7T4H21N 
SNZ4&HSON 
SNT&HS ON 
SN7T4&HSON 
SNT4HA1N 
SN74H32N 
SNT4H93N 
SNT4HS4N 
SNT4&H55N 
SN74H65 ON 
SNT4H61N 
SN74H6H2N 
SN74H71N 
SNT4&HT2N 
SNT4H7 SN 
TLTO2CN 
UATOICN 
SN7T27T10ON 
NS281N 
T2THL 
MMSOT 
MCBLIP 
Ca3soo2 
MC1BL2P 
$8280F 
SN74HO4N 
SN7T41L00N 
fC 14966 
LM309H 
LA309K 
Ca3o23 
SNT4&LAON 
MC4015P 
F23PC 

MC 1016P 
MCiso0iP 
SNT4L9IIN 
MC1LO25P 
SNS402N 
SN5474N 
SNS410N 
SN5400N 
mC 3060P 
NB290N 
4C3062P 
MC1805P 
NS288KR 
N8855N 
N8162N 
N8816N 
NA4440N 
N84&S80N 
NRBBON 
NS251N 
NBH7ON 
NBHSON 
NAHSON 
NSB25N 
NBASBLN 
SN7445N 
SN7 4&H1O2N 
1LAA 
SN7406K 
MCLOOLP 
MC 104AP 
CA3O12 
LM306H 
TISHC 
UPCSOLAC 
L4308H 
MC B35P 
9838DC 
SN7484AN 
98160C 
38340C 
9842DC 
SNT4145N 
NAZIIN 
LA3JOTN 
2100 
SN741L5 4N 
SN74L95N 
UR1500 
QMB220N 
MC B8266? 
NB265N 
N8202N 
MCL 4AsL 
MC1489L 
SN7T4&06N 
SN T4H74N 
SNTAGIN 
SNT7426N 
MC 6602P 
g91120C 


1820-0517 
1820-0518 
1820-0519 
1820-0520 
1820-0553 
1820-0535 
1820-0536 
1820-0537 
1820-0538 
1820-0539 
1820-0542 
1820-0543 
1820-0544 
1820-0545 
1820-0546 
1820-0567 
1820-0568 
1820-0569 
1820-0574 
1820-0575 
1820-0577 
1820-0578 
1820-0579 
1820-0581 
1420-0582 
1820-0583 
1820-0584 
1820-0585 
1820-0586 
1820-0587 
1820-0588 
1820~05a9 
1820-9590 
1820-0593 
182-0592 
1820-0593 
1820-0594 
1820-0595 
1920-0596 
1820-0597 
1820-0598 
1820-0599 
1820-0500 
1820-0601 
1820-0602 
1820-0603 
1920-0604 
1820-0605 
1820-0606 
1820-0607 
1820-0608 
1820-0609 
1820-0610 
1829-0611 
1820-0612 
1820-0613 
1829-Oo14 
1820-0415 
1920-0616 
1820-0617 
1820-0618 
1820-0619 
1820-0620 
1820-0621 
1820-0622 
1829-0623 
1820-0625 
1870-0626 
1820-0627 
1820-0628 
1820+0629 
1820-0650 
1920-0631 
1920-0637 
1820-0639 
1820-0640 
1820-0695 
1820-0656 
1820-0657 
1820-0658 
1820-0659 
1820-0661 
1820-0665 
1820-0666 
1820-0667 
1820-06468 
1820-0669 
1820-0681 
1820~-05H2 
1820-0643 
1229-0684 
1820-0685 
1820-0686 
1820-0687 
1820-0688 
1820-0689 
1820-0690 
1820-0691 
1820-0692 
1829-0693 
1820-0698 
1829-0695 
1820-0696 
1820-0697 
1820-0700 
1820-0701 
1820-0702 
1820-0703 
1820-0704 
1820-0705 
1820-0706 
1820-0707 
1820-0708 
1870-0707 


02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
02910 
01698 
02910 
01698 
02037 
91698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
93406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
02237 
02037 
02237 
02037 
01698 
01698 
01698 
01498 
01698 
03406 
02037 
o2037 
02237 
01698 
01498 
02037 
01698 
02920 
02037 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
Q2737 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
02910 
01698 
02037 
02237 
01698 
02237 
U2237 


9865D0C 
385 30C 
98220C 
98060C 
MCA38P 
SN754516P 
NB2Z284N 
SNT74&lL3N 
SNT4&23N 
SN7437N 
N&234N 
NS233N 
SNT4HLOIN 
SN74191N 
SNT4192N 
MC 4024P 
SN7S325N 
WAZ4aSN 
SN74173N 
N&2355N 
SNT4&16N 
MC1LG24P 
SN74123N 
MC1032P 
MC1O1LP 
SNT4LOGN 
SNF&LO2N 
SNT4LO3N 
SN74L04N 
SN74LLON 
SN74L20N 
SNT4@L3ON 
SNT4LS1N 
SN74L54N 
SNT4&LS5SAN 
OM74&LZ1N 
DMN74L 72N 
DMT74LT73N 
DM74L74N 
OMTPaLTaN 
SN74LS6A 
OMT&aLISN 
OMT4&L9I0N 
DMT4&LZISN 
OM7T4L.164N 
DMT4Lasn 
BC 3SO029P 
SNT4HOILN 
SN741A1N 
MC 4012P 
MC4O006P 
MC 3061P 
MC&309P 
SN741A2N 
90300C 
SNT4&HOSN 
JSLOHPC 
4C8312P 
S322PC 
MC 3022P 
SNT41L7N 
SNT4&H22N 
SN741953N 
SNT&SAN 
SN7T4151AN 
DMS200N 
MC &66P 
MCR3L4&P 
93L01PC 
SN7489N 
SN74S112N 
NC 4044P 
SNT4H1LOSN 
NARTSN 
MC40901P 
SN74150N 
SNTA&29N 
SN7&LIAN 
9318aPC 
S3L12PC 
93L 00PC 
SNT4&32N 
MCLSL4AP 
MC 100aP 
MC1040P 
SNT4&O7N 
935, 10PC 
SN74SQ00N 
SNT4SO03N 
SNT4&S04N 
SNT&SUSN 
SN74S510N 
SNT4&SLIN 
SNTA&SISN 
SNT4S20N 
SNT4&522N 
SNT4S40h 
SN 7455 4N 
SNT&S65N 
SNTASTAN 
SN74S86N 
SNTA&SLIIN 
SNT4S1L14N 
SNT4&S1L4ON 
MC3O029P 
93L14PC 
F3L11PC¢ 
NS292N 
SN74&lL22N 
wcCHI10P 
9324PC 
SN741415N 
93L09PC 
JSLZEaPC 


HP P/N 


1820-07106 
1820-0713 
LA2N-O0715 
1829~-D716 
1820-0717 
1429-0718 
1820-93719 
1820-0720 
1820-0721 
1920-0722 
1920-0723 
1820-0724 
1920-0725 
1820-0726 
1820-0727 
1820-0730 
1420-0733 
1820-07354 
1820-07 357 
19820-0738 
1820-0739 
1920-0740 
1820-0741 
1820-0742 
1820-0743 
1820-0744 
1820-0745 
1829-0751 
1820-0752 
1820-0762 
1820-0763 
1820-9765 
1820-0770 
1820-O77Ta 
1820-0777 
1820-0778 
1820-0789 
1420-0781 
1620-0782 
1820-0783 
1820-0786 
1820-0748 
1820-0789 
1520-0790 
1820-0791 
2820-0792 
1820-0793 
1820-0794 
1820-0795 
1820-0796 
1820-0797 
1820-0799 
1820-0801 
1820-0802 
1820-0803 
1820-0804 
1820-0805 
1829-0806 
1820-0807 
1820-0808 
1820-03909 
1829-0810 
1820-0812 
1820-9822 
1820-08153 
1820-0815 
1820-0816 
1820-0817 
1820-08148 
1820-0619 
1820-0820 
1920-0821 
1820-0822 
1420-0824 
1820~0825 
1820-94826 
1820-0827 
1820-04628 
1820-09829 
1820-0830 
1820-0831 
1820-0832 
1920+0833 
1820-0834 
1820-9835 
1520~0836 
1820-a837 
1920-0839 
1820-0842 
1320-0445 
1820-0844 
16209-0845 
1820-0846 
1820-0887 
1820-0856 
1820-0857 
1620-0858 
1820-0859 
1820-0860 
1820-0861 
1520-0862 
1820-0863 
1320-0864 
1820-0865 
1820-0866 
1820-0867 
1820+0868 
1820-0869 
1820-0870 
1820-0875 
13820-0376 
1820-0894 


Mfr. 


02237 
01698 
0169A 
1694 
93406 
03406 
02037 
01698 
03406 
01698 
01698 
02037 
01696 
01698 
02237 
O2235F 
035406 
01698 
N2257 
01698 
01698 
01698 
02237 
02037 
01698 
01698 
02257 
01698 
01698 
01698 
01795 
01698 
03406 
02919 
01698 
02237 
03406 
DSTL4 
01698 
01698 
02037 
016948 
62910 
02037 
02037 
02037 
2037 
02037 
02037 
O2037 
62037 
01698 
82037 
02037 
02037 
02037 
02957 
02037 
02037 
02937 
02037 
02037 
G2037 
02047 
02037 
O2037 
2057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
20357 
02037 
O2037 
02037 
02037 
02037 
93406 
022357 
02037 
02920 
02057 
02910 
01698 
02037 
020357 
01698 
02910 
903406 
01698 
024998 
91698 
01698 
01698 
02037 
02037 
62037 
02037 
01698 
02037 
O2037 
01698 
C2037 
02037 
01698 
92235T 
01698 
02698 


Desc. 


93L22PC 
SNT4163N 
SN74H106N 
SNT4161N 
MM5052 
DSO025CN 
NC7242P 
SNTSIBSN 
OSSR20AN 
SN7TS1O9N 
SNT5SLO7AN 
MC400TP 
SNT4170u 
$N74199N 
9321PC 
96L020C 
MM1402aD 
SN74190N 
9348PC 
SNT41L55N 
SN74HL01N 
SNT4HA7N 
9328PC 
MC 8308P 
SNT4194N 
SN7JADIN 
90150C 
SNT4196N 
SN74H76N 
SNT4157N 
SYM1904A 
SNT@197N 
MMS006H 
SP3TAN 
SN7T4L42N 
93L16PC 
DS@831N 
IMSOL3CD0 
SNT427N 
SN74200N 
MC7250P 
SNT4L74N 
N8293N 
MC1660L 
MC1068P 
MC1045P 
MC RETAL 
MCL6OTOL 
MC 1664L 
NC 1662L 
MC1672L 
SN75452BP 
MC10101P 
mC 10102P 
MC102L0SP 
MC10106P 
AIC 10107P 
MC10109P 
MCi0110P 
MC1011L1P 
MCLOLLSP 
MCLOLIGP 
MC1O1LTP 
MC10118F 
MCLOLIOP 
MC10L21P 
MC10130° 
MC10131P 
MCLOLS3L 
MC1OL34L 
MC10135L 
MC1O0136L 
MCLOLS7L 
MC LOLA OAL 
MCIO181L 
MC1LOL50L 
MC10161P 
MC1O162P 
MCLOIG4SL 
MCLOLT9L 
MCLO1S1L 
MHOOOTC 
9334PC 
NC4038P 
NS267N 
MC4010P 
N&B15N 
SNT4175N 
MC4004P 
MC4acg02P 
SNGB2N 
NB220N 
DM8O94N 
SNT4H193N 
SN7400¥ 
SNT420J 
SNT4&T6d 
SNT4&74S 
MCBSIL 
MCA 46L 
MCA 43L 
MCB58L 
SNT4034 
MC844L 
MC 8497 
SN74H40U 
RC 18011 
MCB35L 
SNT408J 
960 0DC 
SNT4L75N 
SNT4@04J 


1420-0897 
1820-98948 
1820-0899 
1820-0900 
18209-0902 
1820-0903 
1820-0904 
1820-0906 
1829-0907 
{820-0908 
1820-0909 
1820-0910 
182070911 
1820-0922 
1820-0913 
1820-0914 
1820-0916 
1820-O09L7 
1820-0919 
1820-90929 
18290-0922 
1920-0923 
1920-0924 
1820-0925 
1820-0926 
1820-0927 
1829-0928 
1820-0929 
1820-0930 
1826-0931 
1820-0932 
1820-09353 
1820-0934 
1820-0335 
1820-0936 
1829-0937 
1820-09398 
1820-0939 
1920-0940 
1820-01941 
1320-0992 
1820-0943 
1820-0944 
1820-0945 
1820-0946 
1920-0947 
1820-0948 
1820-0949 
1820-0950 
1920-0951 
1820-0952 
1820-0955 
1820-0958 
1820-0955 
1920-0956 
1820-0957 
1820-0958 
1820-0959 
1820-0960 
1820-0961 
1820-0962 
1820-0963 
1820-0964 
1829-0965 
1820-0966 
1820-0967 
1820-0968 
1820-0969 
1820-9970 
1820-0971 
1820-0972 
1820-0973 
1920-0974 
1829-9975 
1820-0976 
1820-0977 
1320-0978 
1820-0979 
1820-0989 
1820-0981 
1829-09484 
1820-0985 
1829-09386 
1820-CG987 
1829-0988 
1820-0989 
1820-0990 
1920-0932 
1820-0993 
1820-0995 
1820-0998 
1820-0999 
1820-1002 
1820-1004 
1920-1065 
1820-1006 
1820-1007 
1820-10608 
1820-10909 
1826-16015 
1820-1016 
1820-1017 
1820-1020 
1420-10271 
1820-1022 
1820-1023 
1820-1024 
1820-1025 
1820-1026 
1820-1027 
1820-1030 
1820-1031 
1820-1032 
1820-1036 


02037 
02237 
01698 
62910 
01698 
91698 
02237 
03406 
91698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
O2037 
S2D37 
G2057 
2057 
61698 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
o1921 
01921 
02921 
02921 
01921 
01921 
01921 
01921 
N1921 
01921 
G1921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
nigel 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
91921 
02237 
02237 
O22357 
022357 
02237 
02237 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
91921 
02237 
02237 
02237 
022357 
022357 
01921 
01921 
O22357 
02257 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
01921 
Q1L92% 
01921 
01921 
020357 
02037 
034906 
022357 
022357 
02910 
01698 
01698 
04078 
02698 
01698 
01698 
01698 
01698 
022357 
03794 
02290 
02910 
022357 
01698 
01698 
02257 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
02290 
02057 
01698 
02037 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 


MC 1O47P 
93O05PC 
SN74160N 
SP37ON 
SN7545 08N 
SNT4L164N 
JSL24PC 
ON8214N 
SNT4&1L2N 
aC T479P 
SN74167TN 
SNT4LSA83AN 
SN74L192N 
SN74L193N 
SN74L222N 
NCA&307P 
mC 1062P 
MC i10465P 
MC1650L 
MC1692L 
SN74&85N 
MC3002P 
CO4O038 AE 
CO4Q32a£ 
CD400S5AaF 
CD4O2a AF 
CD&N4 i ae 
CO4022BE 
CD402G6AE 
CD40298E 
CD&O033AE 
CDO4O17AE 
CO&Olsar 
COo4so2cRe 
CD4&024RE 
CO&osOBeE 
CO4027RF 
CO#OL38E 
COsO48AE 
CO&O045AF 
CO*OCOAE 
CD4O23UBE 
CD4O025uUBE 
CD4037aE 
CD&¢a00 LUBE 
COeO30aE£ 
CO*002UBE 
COSOL1LUBE 
CD4012UBE 
CO40i9BE 
9520C 

95 30C 
9540C 
9550C 
9560C€ 
9570C 
CD404274F 
CD4¢036A0 
COS$O039AD 
COSO21 AF 
CO4006AaF 
CO4O51 AE 
9640C 
9650C 
9660C 
9670C 
9680C 
COSO3S5AE 
CO40144E 
97T1bc 
$520C 
953DC 
9560C 
96TOC 
CO4015BE 
COSO34AE 
CO&O07 AE 
CO4&O09AF 
CO4 01 0AF 
CDAOLS6SAEL 
MC 7270P 
BC La&ooP 
DSS86L75N 
S3L1TSPC 
934100C 
NS27TLN 
SNTSIB9IAS 
SN5490N 
MKGO36P 
SNT447AN 
SNT74&S153N 
SNT4&Si81N 
SNT4104N 
SN7404W 
3624DC 
APLIOLA 
RCBT2358P 
S207N 
SSHSODC 
SN7T4S194N 
SN7545 38P 
93L21PC 
MCM42564L 
DS8800H 
SNS404N 
SNS4AFIIN 
SNS41S50N 
MC3210L 
MCI2Z15L 
SNT&1l95N 
RCSBT2Z9MP 
MC3007P 
SN74198N 
MCLOLSP 


1620-1037 
1820-1038 
1825-1042 
1820-1043 
1A20-1044 
1820-1045 
1820-1046 
1820-1647 
1820-1048 
1820-1049 
1820-1050 
1820-1052 
1820-1053 
1820-1056 


1420-1057. 


1820-1062 
1820-1063 
1920-1064 
1820-1065 
1820-1066 
1820-1067 
1820-1068 
1820-1069 
1820-1070 
1820-1071 
1820-1072 
A820-LOTS 
1820-1074 
1820-1075 
1820-1076 
1820-1077 
1829-1078 
1820-1079 
1820-1080 
1820-1081 
16820~1082 
1820-1083 
1820-1084 
1820-1085 
1820-1086 
1820-1087 
1820-1039 
1820-1091 
2820-1092 
1820-1093 
1820-1094 
1820-1095 
1820-1096 
1820-1097 
1820-1098 
1820-1099 
1820-1160 
1820-1101 
1820-2106 
1820-1107 
1820-1108 
1820-1109 
1820-2110 
1820-1111 
1820-1112 
18290-1113 
La20-1L1i4 
820-1115 
18270-21216 
1820-1117 
1820-1119 
1820-2129 
1920-1122 
1820-1122 
14290-1123 
1820-1124 
1820-1129 
1820-1130 
1820-1131 
1820-1132 
1820-1157 
1820-1140 
1820-1141 
1620-1142 
1820-1143 
1820-1144 
1820-1145 
1820-1146 
1820-1148 
1820-1149 
1820-1150 
1820-1155 
1820-1156 
1820~1157 
1820-1158 
1820-1162 
1820-1165 
1820-1165 
1820-2166 
1820-1167 
1820-1170 
1820-1171 
1820-1172 
1820-1173 
1820-1174 
1820-1175 
1820-1176 
1820-1178 
1820-2181 
1420-1183 
1820-1184 
1820-1185 
1820-1146 
1820-11387 
1620-1188 
1420-1189 
1820-1190 
1820-1191 
1820-1192 


061698 
01698 
01658 
93406 
a22357 
02910 
01694 
035406 
92290 
016938 
01698 
02057 
01698 
01696 
03406 
03794 
2257 
01698 
03406 
02257 
01698 
61694 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
016938 
01698 
91698 
02237 
02037 
01698 
Q20357 
01698 
91698 
02910 
O22357 
926354 
B3al1 
91694 
01699 
016948 


01698 


01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
91698 
01698 
01696 
02919 
01698 
02037 
02057 
01698 
O225F 
o1694 
03406 
02037 
03406 
01698 
02237 
02037 
26354 
01698 
02037 
D4QO7A 
01698 
02763 
01698 
03406 
02037 
01698 
029130 
016948 
01698 
03406 
014698 
01921 
01921 
a3406 
034*06 
O2037 
02910 
02037 
02037 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
02237 
92037 
$1698 
02037 
D20357 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
91698 
929120 
01921 
02037 
03406 
01698 
01698 





SN74464N 
SN7T44AN 
SN74165N 
DM5406N 
96210C 
NA273N 
SNT4&156N 
ONT4SL42AN 
&T20 
SNT4367N 
5N7585 48P 
MCLOL25L 
SN7414N 
SMTALS2N 
OMS6L T6N 
C2401 
SSLSPC 
SNT41L64N 
OS0026C5 
F&HLIPC 
SNS4H1L 1d 
SNS4H30u 
SNS4H4 00 
SuSa3ag 
SNS 4H7 44 
SN74S5139N 
N&2S42N 
SNT4126N 
SN75150P 
SN74S5174N 
SN74S157N 
2102L-2°C 
mC14501uU8CP 
SNTS125N SELECTED 
MCST26aP 
SN74147N 
SN354199U 
NET ODN 

91 240C 
UHP~408 
P32088 
SN74279N 
SNS54i3u 
SN54121u 
SNS5400J 
SN5 410d 
SNS474J 
SNS5S4196uU 
SN5404u 
$8292F 
SNS5408u 
SN74298N 
SNS402U 
SLOLAN 
SNT41G6N 
Mc 164aP 
MC4D22P 
SN7S51L10AN 
9ISL4O0C 
SN74LS74AN 
CM8S53N 
MC 24S516ACP 
DS8822N 
SNT41LO9N 
SLABPC 
MC1GE48BL 
UHP~-402 
SN74125N 
MC L4SLARCP 
MKSO0O9N 
SN7433N 
334C3 
SN7T4S1345N 
DRMBI1GON 
MC1S30L 
SNISBUINs 
N82S62N 
SN74185AN 
SNT4L46N 
DOM8&5SS2N 
SN74LS02N 
Co4¢049uUBE 
CO80508E 
DMSO30N 
RNS 260N 
wc 14S520BcP 
N&2S90N 
MC2257L 
MC 2259L 
SN74S5iN 
MMSO57N 
SNT4&4L1S3N 
RAS OLIN 
OMS8SLISIN 
DMS1L235N 
MMHOOZEL 


SN7T4L43N 


3416DM 
MC1LOL24L 
TMS=8024NC 
NC145228CP 
MC140158CP 
TMS 3122NC 
MC 185220 AL 
MC 4016P 
SN7428N 
SN74162N 
THSSLIINC 
SP380N 
CD4046AF 
MCi4#S510BCP 
MMT4C1L73N 
SNT4&S175N 
SNT41L73N 


HP P/N 


1820-1193 
1420-1194 
1820-1195 
1820~1196 
1820-1197 
1820-1198 
1820-1199 
1820-1200 
1820-1201 
4820-1202 
1829-1203 
1820-1204 
1420-1205 
1820-1206 
1829-1207 
1820-1208 
1820-1209 
1829-1210 
1920-1221 
1820°1212 
4820-1215 
1920-1214 
1820-1215 
1820-1216 
1820-1217 
21820-1218 
1820-1219 
1820-1220 
1420-1221 
1820-1222 
1820-1224 
1820-1225 
1820-1227 
1820-1228 
18290-1229 
1920-1230 
1820-12351 
1820-1232 
1820-1233 
1829-1254 
18280-1235 
1820-1236 
1820-1237 
1820-1238 
1820-1240 
1820~1241 
1820-1242 
1820-1243 
1820-1244 
1620-1245 
1820-1246 
1820-1247 
1820-1249 
1820-12586 
1820-1251 
1829-1252 
1820-1253 
1820-1254 
1820-12535 
18620-1256 
1820-1257 
1820-1258 
1820-1259 
1820-1260 
182071261 
1820-1262 
1820-1265 
1820-1244 
1829-1265 
1820-1266 
1820-1267 
1820-1268 
1820-1269 
1820-1279 
1829-1271 
1820-1272 
1820-1273 
1820-1274 
1820-1275 
1820-1276 
1820-1277 
1820-1278 
1820-1279 
1820-1280 
1820-1261 
1820-1282 
1820-1283 
1826-1284 
1820-1285 
1820-1286 
1820-2287 
1829-1288 
1820-1289 
1820-1290 
1820-1291 
1820-1292 
1820-12935 
1820-1294 
1820-1295 
1820-1296 
1820-1297 
1820-1298 
1820-1309 
1820-1301 
1820-1302 
1820-1393 
1820-13504 
1820-1565 
1820-1306 
1820-1307 
1820-1308 
18420-1309 


Mfr. 


01698 
01698 
G1698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
021698 
01698 
01698 
016984 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02498 
00575 
029190 
03812 
022357 
02037 
02037 
02037 
02910 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
02569 
02569 
03406 
93406 
01698 
016984 
01921 
02037 
01698 
01698 
91698 
01693 
014698 
92910 
01698 
01698 
028835 
01694 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
016938 
91698 
01698 
01698 
920357 
022357 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
091698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02910 

02257 
03406 
03406 

03406 
03406 
03406 

01698 
01598 
91698 
01693 
01698 

01698 
01698 

01698 

01698 

91698 

01694 

O20357 

01698 


Desc. 


SNT4LSLITN 
SNT4LS193N 
SNTALSLISN 
SNT4&LSLTAN 
SNT4LSO0N 
SNT4LSO3N 
SNTALSOAN 
SNT4LSOSN 
SNT4LSOBN 
SN74LS10N 
SNT4L.S11N 
SN74LS20N 
SN74LS21N 
SNT4LS27N 
SNT4LS30N 
SNTALS32N 
SN74LS38N 
SNT4LS51N 
SNT4&LS86N 
SN74LS112AN 
SNT4LS113AN 
SN74126N 
SN74LS136N 
SN7T4&LS13AN 
SNT4LS151N 
SNTALISTN 
TRIGO2A 
25328 
08008-1 
395040C 
MC10216P 
MC10231P 
MC1O37P 
2602N 
SNT4111N 
SN75491N 
SN754&92N 
TMSO105NC 
SNT4&LAIN 
THSO3SCPA 
TH501SCPA 
MMSO40H 
MMSOSOAH 
SN74LS253N 
SN74S138N 
CD4512BE 
MC 120124 
SNT4LSLSN 
SNTALSIS3N 
SN74LS155N 
SN7T4LSO9N 
SN74L123N 
NR2S33N 
SNT4156N 
SN74LS196N 
LO1LOCY 
SN54S00J 
DMBO95N 
SN7T4&368N 
SNT7422N 
SNT4159N 
SNT41L74N 
SN74179N 
SNT4221N 
SNT4285N 
SN74290N 
SNT4H15N 
SN74293N 
MC14527B8CP 
40097PC 
SN74184N 
SNT4LASN 
SNT4L157N 
SNT4LY21N 
SNT4143u 
SN7T4LS33N 
SNT4LS26N 
SN74LS22N 
SN74S260N 
SN74LS1944N 
SNT4LS192N 
SNT4LS191N 
SNT4LS190N 
SNT4LS181N 
SN74LS139N 
SNT74LS 1LO9AN 
SNT4LS958N 
SNT4LSSSN 
SNT4LSS4N 
SN7T4LS40N 
SNT4LS37N 
MMHOO26CL 
N8T14N 
93S120C 
DMB8S54N 
DM8520N 
OMB130N 
DMB 123N 
0M8121N 
SN74LS29S5HN 
SNT4LS266N 
SNT4LS251N 
SNT4LS195AN 
SN74&S257N 
SN74S251N 
SNT4&S195N 
SNT4SLOA4N 
SN74S182N 
SNT4S134N 
SNTASL32N 
MC1O1L6L 
SN74S258N 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 


1820-13190 
1820-1515 
1820-1314 
1820-13515 
1820-1316 
1420-1317 
1820-1318 
19420-1319 
1A20~-1320 
1820-1321 
18290-13522 
1820-1323 
1820-1324 
1820-13525 
1820-1327 
1820-1328 
1820-1329 
1820-1350 
1820-1331 
1820-1332 
1820-1334 
1820-1336 
1820-13357 
1820-1338 
1820-1349 
1829-1544 
19820-1346 
1820-1347 
1820-1548 
1820-1349 
1820-1353 
1820-1355 
1820-1556 
1820-1357 
1820-1358 
1820~1359 
1820-1560 
1820-1561 
1820-1362 
1420-1365 
1820-1364 
1820-1365 
19820-1366 
1820-1367 
1820-1368 
18206-1379 
1820-5371 
1820-1372 
1920-1373 
1820-1374 
1B20-2575 
1829-1376 
1870-13577 
1A20-1578 
1820-13579 
1920-13586 
1820-13581 
1820-1393 
1820-1384 
1820-1385 
1820-°13R6 
1920-1387 
1820-1388 
1820-13589 
1820-1390 
1820-1391 
1820-1392 
1820-13594 


1%20-1595- 


1829-1398 
1320-1399 
1820-1400 
1820-1492 
1820-1495 
1A20~1404 
19820-1405 
1820-1407 
1820-1408 
1820-1409 
1820-14190 
1K20~-1411 
1820-1412 
1820-1413 
1820-1414 
1820-1415 
1820-1416 
LAZO~1L4l7T 
1820-14138 
1820-1419 
1820-14206 
1820-1421 
1320-1422 
LA20-1425 
13820-1424 
1220-1425 
1820-1426 
1820-1427 
1820-1423 
1820-1429 
1820-1430 
1820-1431 
1820-1432 
1820-1435 
182071454 
1820-1435 
1820-1436 
1820-143? 
1820-14358 
1820-1439 
1820-1440 
420-1441 
1820-1442 
1820-1443 
19820-1444 


01698 
01921 

01921 
01921 
01921 
01921 
01921 

016984 
02037 
01698 

01698 

01698 
01698 
01921 

02037 

02037 
D2037 

020357 

01921 

02037 
02037 

02237 

02910 
029196 
02037 
O2037 

01698 
02257 
03406 
03406 
03406 
02037 

02037 

03406 
O2237 
02057 
029190 

C2257 
02838 
03714 

03406 
03406 
02037 
01698 
GL698 
03406 
03406 
C223? 
02257 
03285 
02037 
C2257 
Q22357 
01698 
01698 
01698 
01699 
n2o037 
91590 
02037 
02037 
02037 
02057 
02037 
03406 
03406 
03406 
03405 
03811 
03794 
02037 
02057 
03406 
61921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01498 
02037 
01921 
01698 
01698 
01698 
01698 
916938 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02698 
014698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
0t698 
01698 
01698 


SNTS1LOSBN 
CD40536F 
CD405286 
CD4O51BE 
CO4&O04R AF 
CO4O047 at 
CD& 045 AE 
SNT4SL5IN 
MC 20216L 
SN74S85N 
SN74S02N 
SN74S30N 
SN74&S124N 
CO&0664€ 
9C145308CP 
MC L45268CP 
mC245158CP 
MC14507CP 
C04054RE 
BC&0LSP 

MC 1694L 
4Q1iBo0c 
NS200N 
NOB2S50N 

MC 145a58CP 
MCL2040L 
TMS31L20NC 
9356PC 
MMS3O7N 
DMB5L54N 
AH5024CN 
mC 14532eCP 
MC14528RCP 
AMS3705CD 
F3L34aPc 
MC1O0174P 
N&TOIN 
93T4aPC 
220-V12GZ 
IMSOL3ACBO 


MMSSLSNC75-) 


MM7&CLSIN 
MMHOO2ECP 1 
SNT4SO6EN 
SN743456N 
AHO134CE 
AHOD192CC 
TaSidInc 
93S 109C 
AD7TS1001IJN 
MC3IO3L 
33L100™ 
93L140™ 
SN54192N 
SNS404N 
SNS4946N 
SN5452N 
MCi0158L 
SPAG4ALR 
MC14502ACP 
MC1L4506BCP 
MC145139BCP 
MCL40F1LCP 
MC L4583BCP 
MM74&C160N 
MM74C1GE1N 
MM74&C SIN 
DMB6L99N 
P3404 
AM2505PC 
MCL10176P 
MCLOLO4P 
MMBOCFSN 
COs0?ene 
COe¢069UBE 
CO4€O7SRE 
cOosoa7sBe 
CO4073BE 
COsOR2RE 
CO40Gase 
SN74LS75N 
mC L4S5568CP 
CD4511BE 
SN74LS12N 
SNT4LS13N 
SNT4LSLAN 
SNTALSZEN 
SNT4LS42N 
SNT4ALSSEN 
SN74LS92N 
SNT4LS96N 
SNT4LS122N 
SN74LS123N 
SN74LS124N 
SNT4LS1352N 
SN74LS145N 
SNT4LS156N 
SNTALSLISAN 
SN74LS1604N 
SNT4SLS161AN 
SNT4&LS162AN 
SNT4LS5163AN 
SNT4&LS164N 
SNT4LS668N 
SNT4&LS669N 
SN74LS1L70N 
SN74LS221N 
SNT4LS257AN 
SNT&LS258AN 
SNT4LS279N 
SNTALS2SE3N 
SNT4&LS290N 
SNT4&LS293N 
SNT4LS296N 


1820-1445 
1829-1846 
1820-1447 
1820-1448 
1820-1449 
1820-1459 
1820-1451 
L820-1452 
1820~1453 
1820-1454 
1820-1455 
1820-1456 
1820-14857 
1820-1458 
1820-1459 
18290-1460 
1820-1461 
1820-1462 
1820-1463 
1820-1464 
1820-1465 
1820-1466 
1A20-1467 
1829-1468 
1820-1469 
1820-14790 
1820-1471 
1820-1472 
1820-1473 
1820-1474 
1820-1475 
LAZOU-“1476 
1820-1477 
1820-1478 
1820-1479 
1820-1480 
1820-1481 
1820-1482 
1820-1493 
1820-148% 
1820-1485 
19820-1486 
1420-1488 
1829-1490 
18290-1491 
1920-1492 
1820-1493 
1820-1494 
18420-1495 
1820-1496 
1820-1497 
1820~1498 
14820-1499 
1820-1500 
1820-1501 
1929-1502 
1820-1505 
1820-1504 
1920-1505 
1820-1506 
1820-1507 
1826-1508 
1820-1509 
1829-1510 

1820-1511 

1820-1512 
1820-1513 
1920-1514 

1820-1515 

1820-1516 
1820-1518 

1820-1519 

18206-15206 

1820-1521 

1820-1522 

1820-1524 

1820-1525 
1820-1526 
1820-1527 

1820-1528 
1820-1529 

1820-1530 
1429-1531 
1820-1532 

1820-1533 
1820-1554 
1820-1535 

18290-1536 

1820-1537 

1820-1538 

182021539 

18420-1549 

1820-1541 

1820-1542 

1820-1543 

1920-1544 

1820-1545 
1820-1546 

19820-1547 

1820-1548 

EA20-1549 
1820-1550 

1820-1551 

1829-1552 
3820-1553 
1820-1554 
1820-15595 
1820-1556 
1820-1557 

1820-1558 

1820-1559 

1820-1560 

1820-1561 

1820-1962 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016948 
01698 
$1698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
71698 
01698 
01698 
01698 
022357 
02910 
03406 
91698 
021698 
a2037 
03405 
01698 
02883 
022357 
02910 
02910 
01698 
02037 
02057 
02037 
02037 
O1921 
02257 
$3406 
01921 
01921 
01698 
021698 
01698 
03406 
02037 
O2037 
Q2057 
02037 
02037 
02037 
02037 
920357 
02057 
a2037 
2037 
020357 
02037 
02057 
02037 
02037 
01921 
02037 
020357 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
D2057 
02037 
O203? 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
91921 
01921 
Qi921 
O20357 
O2037 
01921 
O2037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
O1921 
01971 
03811 
02037 
B3406 
03406 
03406 
034904 





SNT4LS375N 
SNT4LSS595AN 
SNT4LS670N 
SNT4SO9N 
SN74S32N 
SNT4S3TN 
SNT4S38N 
SN74S162N 
SNT4S163N 
SNT4S168N 
SNT4&S169N 
SN7T45281N 
SN74S299N 
SN74S381N 
SNT4170N 
SNT4265N 
SNT4273 
SN7T4351N 
SNT4&390N 
SN74393N 
SN74490N 
40174PC 
NB2SB3N 
OM8S42 
SNT4LS107AN 
SNT4LS157N 
MCL4539HCP 
DMASLS2N 
SNT&LABN 
L0114CJ 

935 160C 
N8TIBN 
NSTISN 
SNT4LS93N 
MC1455938CP 
MC6BO00L 
MC6B2LL 
MC10211°P 
CD4071BE 
#0098PC 

MMT &C221N 
CD4081BE 
CD4081BE 
SNTA&LSION 
SNT4LS36TAN 
SNT4&LS368AN 
MM74C163N 
mC 140208CP 
mC14040A8CP 
mC140278CP 
MC140138CP 
MCL 4025uURCP 
mMCL4001U8CP 
MCL40L1UBCP 
mC180%2RCP 
MC L&0L5BCP 
mC14007U8CP 
MC1401GBCP 
MC14049URCP 
mC 140248CP 
mC14012uUaCcP 
MC 14901 7BCP 
MC14023uUBCP 
€D40538F 
MC14002URCP 
mc140288CP 
CD40518F 
CcOsOLene 
CD4S56BE 
CO4555BHE 
OM7T4L00N 
MC663P 
MC660P 

nC 140508CP 
mc 3440p 
MCBG02L 

MC 140068CL 
MC14028BCL 
MC140228CL 
CD4029BF 
CO¢O1 BAF 
CDa027AF 
CDS OLSAF 
COSO44AF 
CO40S3AF 
cDs00LAF 
CD4025AF 
COS0304F 
COS002AF 
CD4O11AF 
COSOl2aF 

CD 042aF 
CDA OLS AF 
CD4049AF 
COsO50aF 
CD40768F 
cD4053BY 
MC14052ACL 
MC14051ACL 
CD4NGGAT 
MC145398CL 
CO&O71BF 
CO4O0R1LHF 
CD40235BF 
CD4019AF 
CD4035A4F 
CD4556BF 
CO4S558F 
P8216 
MC3441AP 
MM?&C1GAN 
MMT 4C165N 
MMT4C193N 
MMTACI1T5SN 





HP P/N 


1820°1563 
1820-1568 
1820-1569 
1820-1570 
1820-1573 
1820-1574 
1820-1575 
1820-1576 
1620-1577 
1820-1578 
1820-1579 
1920-1580 
1920-1585 
1820-1586 
1820-1587 
1820-1588 
1820-1590 
1820-1591 
1820-1592 
1829-1594 
1B20°1595 
1826-16909 
1820-1601 
1820-1602 
1820-16903 
1820-1604 
1820-1605 
1820-1606 
1829-16038 
1820-1611 
1820-1612 
1820-1615 
1820-1624 
1820-1626 
1820-1627 
1820-1628 
1820-1632 
1820-16535 
1820-1635 
19820-1657 
1929-1638 
1820-1639 
1820-1640 
1820-1641 
1820-1642 
1820-1643 
1820-1644 
1820-1645 
1820-1646 
1820-8647 
1820~1648 
1820-1649 
1920-1650 
18290-1651 
1820-1652 
1820-1653 
1820-1654 
1820-1655 
1829-16564 
1820-1657 
1820-1658 
1820-1659 
1820-1660 
1820-1661 
1820-1662 
1820-1663 
1820-1664 
1820-1665 
1820-1666 
1820-1667 
1820-1668 
1820-1669 
1820-1670 
1820-1672 
1820-16753 
1826-1674 
1820-1675 
1820-1676 
1826-1677 
1820-1681 
1820-1682 
1820-1683 
1820-1684 
1820-1685 
1820-1686 
2820-1687 
1820-1688 
1820-1689 
1420-1690 
1820-1693 
1820-1639 
1820-1700 
1820-1701 
1820-1720 
1826-1721 
1620-1722 
1820-1724 
1820-1725 
1820-1728 
1920-1729 
1820-1730 
1820-1731 
1820-1732 
1820-17335 
1820-1735 
1920-1738 
1820-1739 
1820-1740 
1820-1745 
1820-1746 
1820-1747 
1826-1759 
1920-1752 


Mtr. 


03906 
01698 
02037 
02037 
02037 
014698 
03406 
03406 
02921 
91921 
03794 
01698 
02910 
02237 
03806 
02037 
03406 
a2037 
02037 
01698 
01698 
01921 
01921 
91698 
03406 
016938 
02037 
02037 
02910 
01698 
03406 
03811 
01698 
03406 
03406 
00350 
02037 
01698 
02037 
03795 
016948 
01693 
01698 
01698 
044698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01698 
00350 
01921 
01921 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
23406 
02037 
02037 
01921 
021921 
04921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01698 
01698 
02237 
01921 
91698 
03406 
01921 
01698 
01698 
00575 
03334 
01921 
92237 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02237 
02237 
93794 
03406 
02037 
02037 
02883 
02883 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 


Desc. 


MM7&CLAN 
SN74LS125AN 
MC1453538CL 
MC145528CL 
MCL45S8BCP 
SNT4&LS734N 
MM7V4&C192N 
MMT4CLOTN 
CD40935F 
CO4076RE 
AMZ280SHC 
SNT74247N 
74123N 
4S512BPC 
OMABBSIN 

WC 145648CP 
MM74C1 4d 
MCL45158CL 
MC14069U8CL 
SNS4954N 
SNS4H1iO6N 
COsO93ae 
COsOroee 
SNT4LS474N 
MMPFaCOSN 
SN7T4&LS48N 
MC 6&6AP 
MC667P 
2533¥ 
SN7S367N 
MET4C 2210 
O8osoa 
SN74&S241N 
MMTAaC2ON 
MMT4CO2N 
KR2240 
MC16178P 
SNT4&S240N 
MC L4502B4L 
MCGATOA 
SN74S280N 
SN74&S135N 
SN74LS3664N 
SNT4&aLS JGSAN 
SNT4LS324N 
SN74L5249N 
SN74LS248N 
SNT4LS1264N 
CO405S6E 
SNTALSO2Y 
XR~2207CP 
CD4059a0 
CO4098RE 
MMT4CIO1IN 
MM74C902N 
MM74C90O3N 
MMT&C9I04N 
AMT4C906N 
MM74&C9IO7N 
mC14572u8cP 
mC145418CP 
Cd40182R¥ 
COsdGTBE 
CO*6S9B8E 
CO4094BE 
cos0g5Be 
CO40968F 
CO&O99BE 
CO401816¥ 
COSOGOAE 
SNT4&LS74AU 
SN754528L 
7TSa92Pc 
COSO7TTBE 
SN7S322N 
MMT74&C30N 
CO&016 AF 
SN74S373N 
SN74&S374N 
FRIGO2ZA 
SAA1027 
CO4514BE 
FLS192PC 
MC10195P 
mC10103P 
NC34435P 
SNT4&LS247N 
mC3446P 
MCGéasoL 

MC 145 088CL 
74LS175PC 
T&LS1LT4aPrc 
AMN9080A~2DC 
DAZSO04CN 
mC 1454898CP 
MC145598CP 
DG6184BP 
0G508Cu 
SNT4278N 
SN7&LS259N 
SN7T4&4LS273N 
SNT4L73N 
AMT4LS138N 
AMT4LSL75N 
MM74C 42N 
DMBAS4AN 
DS8&97N 
DS8865N 

mc 2140018CP 
™C14049UB6CP 
MC140118CP 
SNS4LS123u 
93SL10PC 


1820-1753 
1820~1754 
1820-1755 
1820-1756 
1820-1754 
1820-1759 
LR20-177T 
1820-1778 
1820-1779 
1820-1780 
1820-1781 

1820-1782 
1820-1783 
1620-1784 
1820-1735 
1820-1786 
1820-1787 
1820-1788 

1820-1789 
1820-1791 

18207-1792 
1820-17393 
1820-1794 

1820-1795 
1820-1796 
1820-1797 
1829-1798 
1820-1799 
£820~1800 
1820-1804% 
1820-1806 
4820-1807 
1420-1810 
1820-1813 
1420-1815 
1820-1817 
1820-1821 

1820-1825 
1520-1826 
1820-1827 
1820-1828 
1820-1850 
1820-12831 
4820-1832 
1820-1433 
1820-1834 
1820-1838 
1820-1840 
1820-1841 
1820-1842 
1820-1844 
1820-24845 
182071849 
1820-1850 
1820-1851 
1820-1852 
1820-1854 
1820-1855 
1820-1657 
1820-1858 
19820-1859 
1820-1862 
1820-1863 
1820-1364 
1920-1865 
1820-1866 
1820-1867 
1820-1868 
1820-1869 
1820-1870 
1820-1871 
1820-1872 
1820-1873 
1820-1874 
1820-1875 
1820-1376 
1820-1877 
1826-1878 
1820-1879 
1820-1880 
1820-1881 
1820-1882 
1820-1884 
1820-1885 
1820-1887 
1920-13888 
1820-1889 
1820-1890 
1820-1891 
1820-1892 
1820-1897 
21820-1898 
1820-1899 
18206-1900 
1820~1903 
1420-1905 
1820-1906 
1820-1907 
1320-1908 
1829-1909 
1820-1910 
1820-1911 
1820-1912 
19820-1914 
1820-1915 
1820-1917 
1820-1918 
1820-1919 
18290-1920 
1820-1921 

1820-1922 
1820-1924 
1820-13925 
1820-192T 
1826-1928 


03406 
O3677 
03406 
03406 
82037 
03406 
02910 
03406 
02037 
02237 
03799 
03794 
01698 
01698 
01698 
920357 
01698 
02257 
03285 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
83406 
03406 
01698 
01698 
91698 
02037 
03406 
02883 
02037 
0223? 
02037 
92910 
01698 
03406 
01698 
63404 
02910 
02037 
02037 
02057 
01698 
92237 
03285 
02883 
92883 
02037 
00039 
03406 
02023 
02037 
01698 
02037 
02237 
02057 
03406 
91698 
91698 
02910 
92910 
035811 
03798 
03794 
a3794 
01698 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
034906 
02910 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
02910 
03466 
01698 
02037 
01698 
016938 
01698 
01698 
03921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02237 
$2237 


O20357. 


02057 
020357 
02057 
00575 
02037 
01698 
02037 
61698 
01698 
00039 
00039 
OST34 
01698 
02910 
01921 
02237 
02237 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 


MM TACT AN 
$2350-2 
MMS3TIN 
MMS 312N 

MC 32954 
DMBILS97N 
NB2S85N 
MM7T4CIL4N 
mC14411P 
11¢900C 
HI2=200-5 
AM26S02PC 
TMS BOB 0ANL 
SNT4LS91N 
SNT4LS261N 
MC3459CP 
SNT4274 
F100160C 
AD75S30UN 
SN7428 4N 
SN74285N 
SNTALIEN 
DM81LS9SN 
LF13331 
DS3611N 
DHDO3SCG 
SNS&LST4Ad 
SNS4LS502u 
SN754528uG 
MPQ6842 
MM74CB5N 
DG 200A 

MC 3460P 
4027BDC 
"C1451 78CP 
N8T3IN 
SNT4LSLI3AN 
MMBOCITU 
SNTS112N 
MMT4C 1S4N 
NBT28N 
MC10210L 
MC1O103b 
MC 1021221 
SN75361AN 
11C709C 
ADS62UD/BIN 
DG201Cu 
DGSO68R 
MC3442P 
uPpa2510 
OS8834N 
MMSATS 

MC 1456 08CP 
SNT4LS148N 
MC1697P 
347020C 
mC145348CP 
DMSS55N 
SN74LS377N 
SN7T4LS280N 
B2S41A 
8T9BR 
P3212 
AM2S5LS08PC 
AM25LS07PC 
AM25LS09PC 
SNT4&S197N 
SNT4&S196N 
DS8839N 
SN74S283N 
DMB1ILS96N 
DM81LS98N 
DMBSS6N 
8T38N 
AMT4S161N 
ANT4S160N 
SN542 SJ 
SN54LS5000 
SN5S4LS274 
CO4%0978F 
MCLOLLSL 
NBT97N 
DM74LS173N 
SNTS361AP 
MC220134 
SN74LS26N 
SNT4LS258AN 
SN74LS00N 
SNT4LS367N 
CD4024BF 
C040218F 
CD4516BF 
C045208F 
9368PC 
74LS260PC 
3400980C 
MC140778CL 
MCL4O070BCL 
MC140758CL 
MC 1407 38CL 
TR1602B-05 
mC14942BCP 
SNT4LS174N 
MC1204L 
SNT4L5240N 
SNT4LS241N 
UPDB8255AD 
UPD8228D 
08224 
SN74LS166N 
NBT9SN 

COS 040AF 
9S41PC 
38S0PC 


18290-1930 
1820-1931 
1820-1932 
1829-1953 
1820-1934 
$8206-1935 
1820-1956 
1820-1937 
1820-1941 
1820-1942 
1420-1943 
1820-1944 
1820-1945 
1820-1946 
1920-1947 
1820-1948 
1820-1949 
1820-2956 
1829-1955 
1820-1954 
1820-1957 
1820-1958 
21820-1959 
1820-1960 
1820-1961 
1820~1962 
1820-1963 
1820~1964 
1820-1965 
1820-1968 
1820-1970 
1920-1971 
1820-1973 
19820-1974 
1820-1975 
1820-1976 
1820-1977 
1820-1978 
1820-1979 
1820-1980 
1820-1981 
1820-1982 
1820-1984 
1820-1985 
1820-1986 
1820-1987 
1820-1988 
1820-1989 
1820-1990 
1820-1991 
1820-1992 
1820-1995 
1820-1994 
1820-1995 
1820-1997 
1820-2081 
1820-2002 
1820-2005 
1820-2006 
1820-2007 
1820-2008 
1820-2009 
1820-2013 
1820-2014 
1820-2015 
1820-2016 
1820-2017 
1820-2018 
1820-2019 
18206-2020 
1820-2021 
1820-2625 
1820-2024 
1820-2925 
1829-2026 
1820-2027 
1820-2030 
1820-2031 
1820-2032 
1820-2033 
1820-2055 
1820-2036 
1820-2037 
1820-2038 
1820-2059 
1820-2049 
1820-2041 
1820-2042 
1820-2043 
1820-2044 
1820-2046 
1820-2047 
1820-2049 
1820-2050 
1820-2051 
1820-2053 
1820-2054 
1820-2055 
1820-28956 
1820-2060 
1820-2068 
1820-2965 
1820-2066 
1820-2067 
1820-2068 
1820-2069 
1820-2079 
1820-2071 
1820-2072 
1820-2073 
1820-2074 
1820-2075 
1820-2076 
1620-2077 
1820-2078 


0203? 
02037 
02037 
03406 
02180 
03406 
02037 
03406 
03406 
01698 
61698 
02037 
02037 
a2037 
02037 
01698 
01698 
02037 
01921 
0192t 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01923 
02037 
03794 
02037 
02883 
91698 
01698 
01698 
01921 
02037 
03794 
02237 
02910 
03798 
01698 
03285 
03406 
03406 
01698 
03406 
B2237 
02037 
014698 
03794 
02037 
01698 
03285 
01698 
03406 
02237 
90039 
03798 
01698 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02237 
01921 
01921 
02037 
02634 
02037 
02037 

01698 
Q3714 

01698 
02237 
02037 
01921 

02237 

02037 

03811 

02037 

02037 

03406 

03794 
03406 

03406 

91698 
91698 
01698 

01698 

01590 

02037 
02037 

02037 

029190 

02037 

02037 

01698 

00039 
01698 
03406 

02037 

02037 
01698 
@38i1l 

03alt 

03811 
03811 

05811 

03811 

01698 

03811 

03406 

01698 


mC14078BCP 
mC 140688CP 
mC 1453a8CP 
MM TACT 4J 
DAC-08£G 
MN74C905J 
MC14093BCL 
MMTaCA SJ 
LF13201N 
SN74SL63J 
SN74S169U 
MC10130L 
mC1OLISt 
AC10117L 
MC 14490FP 
TLEOTCP 
SNT4L1S54N 
mC 10212P 
CD40088E 
CD40428F 
C04511B€ 
COSC1LGRE 
CD4S508BE 
mC190128CP 
MC 140238CP 
cDs028BE 
CD4013BaE 
CO*027BE 
mc149258CP 
AM93S48PC 
MC14071BCP 
DG201CU 
TLE 04 IP 
SN74S1814 
SN74LS165N 
CD4050BE 
RC12061P 
AM2SL04PC 
9366PC 
N&2S31N 
AM25S09PC 
SNT5363N 
ADS61KD 
DM8SS68N 
LF13202N 
SN74LS299N 
AHOOLICD 
TALSS93PC 
mCLOLOOL 
SN74LS390N 
AM25LSE6DAPC 
mC10158L 
SNT4LS243N 
AD755080 
SNT4LS374N 
MMS 307ABN 
937 0PC 
uP08253D 
AMS 0B0A~40C 
SN7T4365N 

MC 1401S5BCP 
4049BPC 
mC140518CP 
mC14069UBCP 
MC140708CP 
9401PC 
C04085BF 
CO40868F 
MC14584BCP 
UON=-STO7A 
MC14520BCP 
MC10197P 
SNTALS244N 
ICLTLOLCPL 
SN74LS396N 
3a53PC 
mce6a2aP 
co4021BE 
4104PC 
MC1L485618CP 
P3205 
MC6STSL 

mc 240818CP 
MM7aCOOJ 
AMB224~-4PC 
MMS 315N 
OS3612N 
SNS4LS 221u 
SNSA197J 
SN75461P 
SN74LS353N 
SP862280G 
SNTALS1I6N 
MC145558CP 
MC145288CL 
TALSIS4N 
MC14040BCL 
NC14015ACL 
SNT4LS378N 
UPD369C 
SM54LSLTAS 
MM74C151N 
MCLOL78L 
MC10162L 
SNT4LS325N 
P4o4a 

04289 

D4201 

P4265 

P4269 
PBO8SA 
SNT4LS245N 
03242 
OPB21L2N 
SNTALSAION 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





HP P/N 


1820-2079 
1820-2080 
1820-2081 
1820-2082 
1420-2083 
1820-2054 
1420-2085 
1920-2086 
1820-2087 
1820-2088 
1820-2089 
1820-2090 
1820-2091 
1820-2092 
1820-2993 
1820-2094 
1820-2095 
1820+2096 
1820-2097 
1820-2098 
1820-2099 
1829-2190 
1820-2102 
18290-2103 
1620-2104 
1820-2106 
18290°2107 
1820-2108 
1820-2109 
1820-21190 
1820-2111 
ba20-2115 
1820-2114 
1620-2117 
1820-2118 
1820-2120 
1820-2121 
1820-2124 
1820-2125 
1820-2126 
1820-2127 
1820-21248 
1820-2129 
1820-21350 
1820-2132 
1820-2133 
1820-2134 
1820-2136 
18290-2137 
1820-2138 
1820-21490 
1820-2141 
1820-2145 
1820-2144 
1820-2145 
1820-2148 
1820-2150 
18290-2151 
1820-2154 
1626-2155 
1820-2156 
1820-2157 
1820-2158 
1820-2159 
1820-2160 
1920-2161 
1920-2163 
1820-2164 
1829-2165 
1820-2166 
1820-2168 
1820-2170 
1820-2172 
1820-2173 
1820-2174 
1820-2175 
1820-2176 
1820-2177 
1420-2179 
1820-2160 
1920-2181 
1820-2185 
1820-2156 
1820-2187 
1820-2188 
1820-2190 
1820-2191 
1820-21593 
1820-2195 
1820-2198 
1820-2199 
1820-2200 
1820-2201 
1820-2202 
1620-2205 
1820~2204 
1820-22905 
1820-2206 
1820-2207 
1820-2208 
1820-22093 
1820-2210 
1829-2211 
1820-2212 
1820-2213 
1820-2214 
18290-2215 
2820-2216 
1820-221T 
1829-2218 
1829-2219 
1820~22290 
19820-2221 
1820-2222 


Mfr. 


O2037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01921 
02237 
01921 
O3724 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
a2237 
82237 
02237 
01698 
02037 
03406 
02037 
02237 
01698 
03406 
01698 
02237 
02037 
02910 
03611 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
02237 
O37T34& 
03698 
01921 
02237 
03406 
01698 
01698 
02634 
02634 
O3714 
02037 
01693 
03406 
02037 
03406 
01590 
01698 
03811 
02037 
02037 
02037 
o3sait 
02037 
O2237 
02910 
03406 
O2037 
02037 
01698 
03794 
03406 
02910 
01698 
02037 
C2037 
03794 
02634 
O2237 
02237 
03406 
G2037 
03411 
00039 
01698 
2037 
016938 
04092 
01698 
O3714 
04078 
O3s794 
03811 
02037 
02910 
92237 
02237 
01698 
01698 
01698 
o3794 
03714 
03811 
01698 
01698 
01698 
01921 
03406 
03406 
03496 
03406 
03406 
93406 
03406 
03406 
03406 
02037 
O2037f 
01921 
OL92i 


Desc. 


NC14002ACP 
mC 149556CP 
MC6BA2ZIP 
SNS442Ag 
4029BPC 
CO4018BE 
&O19BPC 
CO&O00GBE 
IM6402COL 
9613TC 
9612TC 
mC1L40828CP 
#C14075B8CP 
TMS 3129NC 
F10010DC 
9616PC 
9627PC 
SNT4ALSISIIN 
MC 145438CP 
DM8099N 
MC6802P 
S8G1EPC 
SNTS&LS373N 
0S$0056CJ-8 
SN74LS242N 
Fi1C060C 
SN74LSOON 
NSTSIN 
08253 
SN75477P 
SN754638N 
MC 684S8L 
FCM?7002PC 
9636ATC 
96S02PC 
AM25L514DC 
SN74LS348N 
CO4043BE 
4016358PC 
MMSSLINGT6%) 
SNT74276N 
SN7S116N 
UHP-407 
ULN-2074B 
TCM7216a 
“cé&7OP 
SNTS234N 
DS8973N 
MCG6SA0OOP 
DS88T1N 
SP8610806 
SN7S498N 
P8257 
MC34BEP 

MC 3487P 
MC6BAS SSL 
08279~-5 
MCG8O2L 
S3816PC 
265115 

MMT &aCI22N 
MC3450P 
MC3452P 
SNTS1L17P 
AMR74LS244N 
OSS8835N 
26521 
SN74&I20N 
MPCESBLP/SMC35449P 
MCLA&l2VP 
AM23502PC 
ULN-20648 
38S 2PC 
3A54PC 
OS3631iN 
MC6852CP 
P8OSSL 
UPDS245C 
SNT405J 
BC6S8A2Z1L 
SNTES&1 TNE 
SNT4ES3730 
SNTSS397N 
ICMT2264A 
MK3880N 
AR25LS251L8PC 
08275 
MC10176L 
7T4LS04N 
9637ATC 
9638TC 
SNT4LS147N 
SN741LS322AN 
SN74&LS323N 
AMZELS32PC 
1M6402~-1TPL 
PBOBSA+2 
SN74LS640N 
SN75471P 
SN75462P 
CD4097BE 
MATSCOON 
BM 74CO4N 
MATSCILON 
MMT 4C S2N 
MMT&C1G2N 
MMT4&C373N 
AAT4C3574N 
MM3SC29IN 
MMBSC SON 
MC6ASBRP 
mC 1407686CP 
CD*06G7EF 
CO40948F 


1820-2223 

1820-2224 

820-2225 

1820-2226 

1820-2227 

1820-2228 

1820-2229 

1820-2230 

1820-2231 

1820-2232 
1820-2233 
1820-2254 

1820-2236 

1820-2238 

1820-2239 
1820-2249 

1820-2241 

1826-2242 
1820-2245 
18290-2244 
1820-2246 
1820-2247 
1820-2248 
41820-2249 
1820-2250 
1820-2251 
1820-2252 
1820-2253 
1820-2254 
1820-2257 
1820-2258 
1820-2259 
1820-2260 
1820-2261 
1820-2262 
1820-2264 
1820-2265 
1820-2266 
1820-2267 
1820-2268 
1820-2270 
1420-2271 
1820-2275 
1820-2274 
1820<2275 
1820-2276 
1929-2277 
1920-2278 
1820-2279 
1820-2282 
14829-22835 
1820-2254 
1820-2285 
1820-2287 
1826-2288 
1820-2289 
1820-2290 
1820-2291 
1820-2292 
1820-2293 
1820-2296 
1829-2297 
1920-2298 
1820-2299 
1820-2300 
1820-2301 
1826-2304 
1820-2305 
1820-2306 
1820-2307 
18207-2308 
1820-2509 
1920-2310 
1820-2311 
1820-2315 
1420-2315 
1820-2321 
1820-2322 
1820-2325 
1420-2524 
1820-2326 
1820-2327 
1820-2328 
1820-23529 
1826-2330 
1820-2331 
1820-2338 
1820-2339 
1820-2340 
1820-23435 
1820-2344 
1820-2345 
1820-2346 
1820-2347 
1820+2548 
1820-2349 
1820-2350 
1820-2551 
1820-2352 
1820-2353 
1820-2357 
$£820-2358 
1820-+2359 
1820-2360 
1820-2361 
1820-2562 
1820-2565 
1620-2365 
1820-2365 
1820~2369 
1820-2375 
4820-2376 
1820-2377 
1820-2578 
1820-2380 
1820-2381 


02037 
02037 
01921 
a2921 
01921 
O2037T 
01921 
01921 
019271 
02037 
01921 
03406 
01698 
03406 
03406 
O2037 
01921 
02237 
61698 
01698 
03406 
029190 
01698 
01698 
016948 
016948 
01698 
01698 
01698 
62037 
02037 
01698 
03*06 
01698 
03794 
02237 
02237 
02910 
029190 
01698 
O3 794 
O381t 
026354 
02634 
63406 
03406 
02037 
038i1 
02037 
01698 
01698 
O2037 
03795 
029190 
o4aaTa 
03811 
03406 
02037 
01599 
02037 
02037 
02037 
04078 
04078 
G4O78 
04078 
01698 
01698 
02037 
02037 
O3Al1L 
03406 
04078 
03794 
01698 
G2237 
02237 
040784 
a2037 
02037 
02037 
08323 
02910 
00575 
01921 
01921 
01590 
04078 
O3 794 
G3406 
62037 
02883 
01698 
02037 
QO2037 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
038tl 
02037 
2237 
O3s794 
01698 
01698 
G3406 
02237 
02037 
01698 
03794 
02037 
03794 
3794 
O3saii 
O2037 


MC1L40528CP 
MC14038BCP 
CD4041UBF 
CO4045BF 
CO40008F 
MCL8084aBCP 
C049128F 
COsde7BF 
CO4O31BF 
mC14034BCP 
coeaog gar 
0S 3649N 
SN5545 386 
IOM2901 ADC 
DPB3IO4N 
MCGBAOSP 
COe€CLOSBF 
$5003nC 
SN7S469N 
SN7T4LS379N 
MMS 36E9AA/N 
NS2S190GI1 
SN54ULS08d 
SNS4L5104 
SNS4LS 300 
SNS4LS196J 
SNS54S 30d 
SNS4540J 
SN754&92N 
WC i45036CP 
MCL&alLTFaBCP 
AC5S94 7NEF 
IMD2911 ANC 
SNS4LS1L1J 
AM25L52539PC 
40408PC 
&Q008BPC 
NESSOF 
WESSILF 
SNT4LS5445N 
AM25LS25690C 
P8039 
UONZ981A 
ULN=*206858 
MMT 4&CION 
MMT aC 85N 
MC140226aL 
08748 

mCi 4175RCP 
SN554610G 
SN5$46 2U6 
MCGSa50P 
MC6S7TLA-LeD MHZ 
N74$25 38 
MK 3835P 
O82514 
O0S3632N 
MC68B60P 
$P8611B0G 
MC 6&AaKO OF 
MC8502P 
mcasoop 
MKS8S0N~-4 
MK S8B3N-4 
MK3QS87TN<8 
MK 38B2N-4 
SNT4224 
SNT4A@LS123u 
MCL4490VP 
MC6ABASOP 
P8039-6 
MMT4C923N 
MKSO399N 
AM25LS2521PC 
SNT4LS673N 
F3ATLIPC 
991020C 
RKSOO9P 
MCLOLG6L 
MCLOLL4EP 
MC145046C 
1AD7-46001 
2661-11 
FOL791B8-92 
CO40645BRF 
co4o7aaF 
SP8617806 
MK 38A1N 
AMN95110C 
MMT4&CB3N 
MC 1455 7RCP 
DLISBP 
SNT4ALS221L4 
MCLOIS9E 
MC10805L 
THSSIOOUL 
SN74LS362N 
SNT4384 
SNTSLiISP 
OMS131N 
08291 
MC68B0GL 
FIOOL4PC 
AMB279PC 
SN75327N 
SN75159N 
OS8867N 
9644TC 
SNT4LS569N 
SNTF4&LS629N 
AM25S08PC 
mC10198L 
AMN29030C 
AM29100C 
P8224 

MC LGEGSP 


1820-2383 
1820-2384 
1820-2385 
1820-2389 
1829-2390 
1820-23591 
1420-2332 
1820-2393 
1820-2594 
1820-2395 
1820°2396 
1820-2397 
14820-2398 
1820-2399 
1820-2400 
1820-2401 
1820-2492 
1820-2403 
1820-2404 
1820-2405 
1820-2407 
1820-2408 
1820-2409 
1820-2410 
1820-2411 
1820-2413 
La20=2414 
1820-2415 
1820-2416 
1820-2417 
1820-24193 
1820-2420 
1820~2424 
1820-2422 
1820-2423 
1820-2424 
1820-2425 
1820-2426 
1820~24%28 
1820-2429 
1820-2455 
1820-2434 
1820-2441 
1820~2442 
1920~2443 
1820-2444 
1820-2445 
1923-2446 
1820-2449 
1820~2450 
1820-2451 
1820-2452 
1820-2455 
1820-2454 
1820-2455 
1820-2456 
1820-2457 
1820-2458 
1820-2459 
1820~2460 
1820-2461 
1820-2462 
1820-2463 
1820-2464 
1820-2465 
1820~2466 
1820-2469 
1820-2470 
1820-2475 
1920-2474 
1820-2475 
1820-2476 
1820-2477 
1820-2478 
1820-2479 
1820-2440 
1420-2481 
1820-2482 
1820-2483 
1820-2485 
1820-2487 
1820-2488 
1820-2439 
19820-2490 
1820-2494 
1820-2495 
1820-2496 
1820-2497 
1829-2498 
1826-2899 
1820-25060 
1820<2591 
1820-2502 
1829-2503 
1820~2594 
1820-25905 
1820-2506 
1820-2507 
1820-2598 
1820-2509 
1820-2510 
1820-25112 
1820-25312 
1820-2513 
1820-2514 
1820-2515 
1820-23516 
1820-23517 
1820-2518 
1820-2519 
1420-2520 
1820-2521 
820-2522 
1820-2523 
1820-2526 
4820-2527 


02037 
01698 
02037 
02037 
Q2237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
O2237 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
2037 
02037 
02237 
3794 
02237 
02237 
G2037 
asst 
62037 
03406 
02237 
02037 
03406 
03406 
90575 
02037 
02037 
03406 
00575 
02037 
08608 
CaGL08 
02037 
02037 
93811 
04078 
03811 
03794 
03406 
02037 
03794 
05917 
02037 
02037 
02037 
08659 
01698 
O3794 
O2037 
bas7s 
02910 
03794 
03794 
01698 
92037 
02037 
02637 
01698 
O3794 
03714 
02037 
02037 
02634 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
92037 
O203T 
020357 
01698 
01698 
61921 
01698 
02037 
02037 
02916 
O2035? 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
92037 
a2037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
G2237 
02237 
Q2037 
o2037 
04078 
03811 
01698 
04092 
02910 
03406 
o3794 
03794 





¥C14569BCP 
SNT4LS399N 
MC10189°P 
MC2902APC 
ICOLOLFC 
LOQLS2FC 
100107FC 
1O0112FC 
LO9131FC 
100136FC 
1O00141FC 
100151FC 
100000C 
MC10125P 
MCLOL28L 
MCAOL73P 
MCISLTSP 
MC1i0186P 
ticgioc 


AM25LS2520DC 


11 CO1LFC 
100164FC 
MC10804L 
P@29t 
mC6BCOP 
MMS 2CLON 
S3SLOPC 
MC2918PC 
MMS035P 
DS&aC26N 
TRABGSA 
mc1lO0a71P 
MC10165P 


TOM29G1A~-1NC 


TR18656 
MC 3447P 
SSI104A 
SSIT165A 
MCG6SA488P 
mCCi670 
CAT4&s-8 
MKS 6B1N=-4 
DST4alA 
AM2Z909PC 
INS8250f% 
4C1456286CP 


AMZSLSI61APC 


PBDS520 
MC1LOLGSP 
mC101a9P 
MC20168P 
TOC1O1LOY 
SNT4LS642N 
am25so070C 
mC10172P 
FOLIGLA-02 
82S100N 
AM2SS10PC 
AM25518PC 


SN74LS169AN 


MC3447P3 
MC 1L451358CP 
MCGR&4P 
SNTALSTEAN 


AM2Z5LS2538PC 


ICM755S IPA 
MC6840P 
mC 6850p 
ULN-20658 
RC10179P 
MC1IO0L335P 
MC10232°P 
MCLOL7ZOP 
MC10182P 
MCI01S8 SL 
MC101L94°P 
MC10i160P 
MCLOL29L 
SN7T5161N 
SN75160N 
CO40568E 
SNT4ALSTA4N 
MCGBASP 
BC6809P 
828103N 
MC i021 0P 
PC10175L 
MCLOLT4SL 
MC1O17 SL 
MCLOL72L 
MCLIOL7 IAL 
BC1O170L 
MC 10165L 
MC101463L 
m€10161L 
MC68000L 
TaFOePc 
MCIOISSL 
MC1i9115P 
1001220C 
1008360C 
1001630C 
1001640C 
1001790C 
1001810C€ 
1001140C 
MCLOZ31L 
4C10100P 
MKS EB4N-4 
PAQSIA 
SNTS463N 
67S37?6u 
GXBL10185P 
IDM2911 ANC 
AM74&SS3I4PC 
AM7T4S93335PC 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





HP P/N Mfr. Desc. 1826-0138 01698 LM339N 
1826-0139 01922 CA14596 
1826-0140 02037 MC14G4R 
1826-0141 03406 LM319U 
1826-0142 02037 MC1458CP1 
1826-0144 02037 Mc7aCSCP 
1926-0145 92037 MC7S806CP 
1826-0146 02037 MCT730a8CP 
1826-0147 02037 MCTBL2CT 
1826-0189 02037 MC7B1aCP 
1826-0150 01698 UATA24CKC 


1820-2690 @2237 T4&FI32PC 

18420-2691 02237 TAFTAPC 

1820-2692 02257 T&FBEPC 

1820-2693 02237 TA&FIOIPC 
1820-2694 022357 T4F1L2PC 
1820-2695 02237 T&FISAPC 
1820-2696 02237 74FLTSPC 
1820~2697 02237 74F194PC 
1820-2698 02237 T4&F240PC 
1820-2699 02237 74F241PC 
1820-2700 O2237 T&F STSPC 


1820-2528 03811 [£08039 
1820-2529 01698 SNS54LS118J 
1820-2536 01698 ST4LS552N 
1820-2537 03406 MMT7aC244N 
1820-2538 03406 MAMT4C240N 
1920-2590 03406 MM74C925N 
1820-2541 00039 UPD19990C 
1820-2546 O2037 MCEBaSP 
1920-2587 21498 SNTSLG2N 


1820-25498 01698 TMSS9L4ENL 1820-2701 02237 V7aF3TaPC Yero-TTs2 Voss ToRTSeT, 
1820-2550 01698 SN74LS137N 1820-2705 0379% AM9SLSPC 1826-0153 01921 CA3SOT5 
1820-2551 01698 TNS9914uUL 1821-0001 01922 CA3046 1826-0154 02883 OG200BA 
1820-2553 03794 amzs80G20C 18217-0002 01921 Caz045 1826-0155 02037 MC1406L 
1820-2556 O379% Am®2901L80C 1821-0006 02237 SH6éS01PC 1826-0156 03406 MM5S50H 
1820-2557 01698 SNT4&AS804N 19826-0002 02037 C1510G 19826-0159 02037 Mci350P 
1820+2558 01698 SNT4ASB08N 1826-0093 O2037 MCL456CG 1826-0160 02237 T7agéKe 
1820-2559 91698 SN54L5669uU 1826-0004 02237 UVUASO4SHC 1926-0161 02037 MLM324P 
1820-2562 020937 mC6ADSP 1826-0006 02037 C1469G 1926-0162 03406 LM321H 
1820-2563 02037 SN7T4LS182N 1826-0008 02180 $887258 1826-016% 02237 742PC 
1820-2565 03794 AM745244N 1826-0009 02180 $$S7?2S5CJ 1826-0165 03406 Lm4250CH 
1820-2566 03406 MM74C240N 1826-0010 02237 723HM 1826-0167 O1922 CASO9SAT 
1820-2567 01698 AC5S948N 1926-0011 01698 SNS2741 1826-0169 03406 LM320K-15 
1820-2569 02037 M#C34535P 1826-0015 O2180 SSsS74iCcJ 1926-0172 03406 tLM308N 
1820-2570 061698 SNT5365N 182670014 02037 MC1595L 1826-0173 03406 LM320K=-5e2 
1920-2571 02037 ™C145698CL 1826-0015 01921 CA30600 1826-0175 03406 LMSI9N 
1820-2572 01854 t-13-04 1A26~-0016 02037 MEM2046 1826-0176 03285 ADSO6JH 
1820-2573 03406 OMPAL14H4NC 1926-0017 03406 L#205H 1826-0177 02763 723BE 
1820-2574 03406 OMPALL2L6NC 1826-0019 G2037 MCL4&STL 1826-0178 03406 £®320H-12 
1820-2575 03406 DMPALIGRBENC 1926-0020 02180 SOac-OLCY 1826-0179 05406 LM320H-5.2 
1820-2576 O2037 MC140118CL 1826-0021 03406 ‘LM31GH 1826-09180 01698 WNESSSP 
2820-2577 01795 SYP6551 1926-0022 02037 MC1439L 1826-0181 O380H LMI235K 
1920-2578 01698 SNT4LS33J 1826-0023 02037 MC1496L 1826-0182 03285 aDS40J 
1820-2579 01698 SNT4LS27y 1826-0024 02037 wmC14659R 1926-0183 02237 UATS4&HC 
1820-2580 01698 SN7&LS20J 19826-0025 03406 LM208AH 1826-0184 02237 vVAT4&9DC 
1820-2581 01698 SWNT4LSO08J 1926-0026 91698 tMSLiL 1826-0185 061921 cCa30a9 
1820-2582 916989 SNT4&LSO4J 1826-0028 02037 6C15506 1826-0188 02037 MC1408L-9 
1820-2583 01698 SN74LS00u 1826-0029 02634 ULN-2111A 1826-0189 02910 NES66H 
1920-2584 01698 SNT4LS3aJ 1826-0031 02237 UAT26HC 1826-0191 03406 LA319H 
1820-2585 01698 SNT74LS32J 1826-0032 02037 MC14635R 1826-0192 03406 LM320H-15 
1820-25486 01698 SNT416u 18267-0033 02037 §C1463G6 1826-0193 03714 YHSOL2CPE 
1820-2587 01698 SNT4LS&6u 1926-0035 093406 LM308AH 1826-0194 02916 WNESIZA 
1820-2588 01921 CO40605E 1826-0036 02037 MC1494L 1826-0195 02883 LDO1LILICY 
1829-2589 01795 SYC6592A 1826-0037 02037 4C1590G 1826-0196 02290 RC&135TK 
1820-2590 03793 SG3627 1826-0038 O2037 ™C14366 1826-0197 02180 ODac-100CCQ5 
1820-2592 01698 SN?4LS320N 1826-0040 02910 SS733A 1926-0198 02037 MFC4N00R 
19820-2593 01698 SNT4074 1926-0041 601921 CA3059 1826-0200 O20357 MC14290G 
1820-2596 03811 D&086-2 2826-0042 02037 MCC1741 1926-0208 03406 LM312J 
1820-2597 O3811 bvA2A8A 1826-0043 O1921 CA3OTT 19826-0202 03406 LM™320K-05 
1820-2598 93811 Da2B84 1826-0044 2237 UAT3INC 1826-0203 02237 7815KC 
1820-2599 01698 $SN74S482u 1826-0047 O2910 NE5S628 1926-0208 02910 NES65A 
1820-2600 02237 96L502PC 1826-0048 OG2037 MCC1456 1826-0205 02910 NESS6A 
1820-2601 03811 D&259A 1826-0049 01698 UAT23CU 1826-0206 03406 LMH3S1N 
1820-2602 02037 MC6AB2LL 1826-0051 01698 TA&LSleCNn 1826-0207 01698 LM318P 
1820-2604 03794 AaN9513CC 1826-0055 02237 UVATLLDC 1826-0208 03406 tN310N 
1820-2605 03406 MMT4C73N 1826-0056 92237 UAT4&DHC 1826-0209 03406 LA38S0N-8 
1820-2606 03406 SMT4C76N 1926-0058 02910 NESOLA 1826-0210 03406 LM361N 
1820-2610 01698 SNT74LS656N 1826-0059 01698 LM20LAL 1826-0212 O2237 UATTETC 
1A20-2611 02237 1001010C 1826-0060 O2037 MC143AR 1826-02t3 02910 WES21a 
1820-2612 O2037 MC6809L 1826-0061 03793 SG3501AV 1826-0214 O2037 mMCT9IL5SCT 
1820-2613 01698 SN7&LS356N 1826-0064 02037 MCL735CL 1826-0215 02037 MC7905.2CT 
1820-261% 02237 1001020C 1826-0065 900039 UPC3LIC 1826-0217 02290 RC45587 
1920-2619 O2910 2661-11 REVA 1826-0067 02919 NES31H 1826-0218 01921 Ca3z3100T 
1820-2620 03811 Deoas 1926-0069 92237 LM301AD 1926-0219 02910 NES67Y 
1820-2621 01698 SNT4&S225N 1826-0070 O2037 MmCITS1CL 1826-0220 053406 LM320H~-05 
1820-2622 01698 SN74&LS624N 1826-0071 02037 C14566 1826-0221 091698 UVATIL2CKC 
1820-2623 03406 MMSSL7T4N 1826-0072 02237 UAZ08H 1826-0222 02237 UA136PC 
1820-2624 02037 mCéBB09P 1826-0074 03285 ADSOI3K(SEL) 1926-022% 02910 SES5S5S5CT 
1920-2625 O1425 KR2376-ST-P 1826-0075 01921 CAaso79 1826-0225 03406 LM322N 
1820-2626 01698 ACS947N 1826-0077 03406 CUM311F 1826-0226 02237 T8MI2HC 
1820-2627 02425 CRTS027P 1826-0078 01921 CAa3030 1826-0229 02186 OoOP-05CuU 
1820-2630 03406 MNT4C941N 1826-0079 03545 1321 1826-0230 01921 CA3z053 
1820-2631 06344 MB8866-B8 1826-0081 03406 tLM318H 1826-0231 02237 UATG60HC 
1820-2634 01698 SNT74ALSO04N 1926-0082 03285 AD741LH 1826-0232 03406 LmM224/ 
1820-2635 01698 SN74ALSO8N 19826-0086 02037 MCLTIT6CG 1826-0233 035406 L%M220K-15 
1820-2637 03794 AMZ8002-10C 1826-0087 019271 CaA3004 1826-0235 03406 LA220K-12 
1820-2638 03798 amMz8001-10C 1826-0089 03545 1322 1826-0237 909350 xXR320 
1420-2641 01698 SNT4LS374N 1826-0090 63285 ADT&LXHCSEL) 1826-0238 03406 LM325AS 
1820-2644 01921 CD&¢050BE 1826-0091 06563 ORAF 6-8B10 1826-0243 02037 4C15586 
1820-2646 03714 ICMT227AIPI 1826-0094 91698 SN75255N 1826-0284 02910 NES29A 
1820-2647 03714 ICMI227CIPI 1826-0098 03406 LM211H 1826-0245 03406 LM370N 
1820-2648 02237 1001650C 1826-0099 02237 7812uUC 1826-0246 02037 MsCTBOSCK 
1820-2649 04078 MK3880N-6 1826-0100 01698 SNT2747uU 1826-0247 O3780 A-4&350 
1920-2650 04078 MK38P7O/02R 1826-0101 02910 NE565K 1826-02498 O2037 MC1L408L-6 
2820-2651 02037 MC6&03L-1 1826-0102 93406 LM312H 1826-0249 03285 aDS04J 
1820-2653 037394 &AM25L$2569PC 1826-0103 02037 MC15456 1826-0251 03285 ADS14K 
1820-2654 02237 74F157PC 1826-010% 03406 tM™371H 1826-0252 03285 aD7?7520UN 
1920-2655 01698 SN74LS625N 1826-0105 02883 061728K 1826-0253 02037 MC3442P 
1820-2656 061698 SNT4ALSOON 1826-0106 Q2037 “C7TB81L5CP 1826-0254 O2037 MCIT4aISCP 
1820-2657 01698 SNT74ALS32N 1926-0108 03406 LHOO062CH 1826-0256 02910 NES22A 
1820~2658 01921 CA3I61E 19826-0109 03799 HA2=2625-A0593 1826-0258 03793 $61502N 
1820-2662 01921 CO4O0116E 1926-0110 03406 LM212H 1826-0259 02037 MFCéD7D 
1820-2668 02037 MC1678L 1826-0111 01921 CA1L4&58T 1826-0262 02237 UATSE24KC 
1820-2665 00575 WOS250A 1826-0112 03406 LM3164H 1826-0263 93285 a0532u0 
1820-2666 01698 SNT4&S3TU 1824-0113 03406 LA2Z07H 1826-0264 03285 A0D7TS20LN 
1820-2667 O379% 4am29018PC 1826-011% 02237 710H™ 1826-0266 02180 OP-05€uU 
1820-2668 901698 SN75114N 1826-0115 02910 NES26A 2826-0267 03406 LH0062CD 
1820-2670 04092 PALI6LACN 1826-0116 02180 CMP-01-Cu 1826-0268 03406 LS2080 
1820-2671 04992 PALL2HGECN 1826-0117 O2237 7812KC 1826-0269 02910 NESG6N 
1820-2672 01698 SN7&LS623N 1826-0119 02910 NESSST 1826-0270 03799 HA-2005A 
1820-2675 01698 SNT4LS646N 1826-0120 03406 -LM3960N 1826-0271 01698 SNT2741P 
19820-2676 02237 74F64PC 1826-0121 O3714 s8007TC 19826-0272 03406 LM361NH 
1820-2677 04092 PALLOHBCN 1826-0122 02237 7?aOoSUC 1826-0274 02037 MCTSLISACP 
1820-2678 04092 PALI4L4CN 19246-0123 O2037 MCT9L2ZCK 1826-0275 02037 mcTeL_i2ace 
19820-2679 04092 PALI16H2CN 1826-0124 02910 NES29K 1826-0276 02037 MC7SLO5acP 
1820-2680 04992 PALIGR6CN 1926-0125 02037 MCL514L 1826-0277 03406 “EM320T-15 
1820-2681 04992 PAL16R4CN 19826-0126 02037 MC7818CK 1826-0281 O2037 MCTSLISACP 
1820-2682 02634 VUON-S7O3A 1826-0127 O2180 DAC-1008C93 1826-0282 O2037 MCT9L12ACP 
1820-2683 02634 UDN-5706A 1826-0128 02037 MC1468L 1826-0283 03406 LM325S 
1820-268% 02237 TSFOOPC 1826-0129 O3724 ICLS0901CTZ 1826-0284 02037 MC79LO6C 
1820-2685 02237 T4FO2PC 1826-0130 02919 NESSOL 1826-0285 02037 MCTSLOSACP 
1820-2686 02237 7aFOaPC 1826-0131 03714 ICLS8o00aCcTY 1826-02986 02037 NCTILOIC 
1820-2687 02237 TeFLOPC 1826-0132 02237 UATENDC 1826-0289 02037 MC34766 
1820-2688 02237 T4FL11PC 1826-0135 02237 UATATOM 1826-0291 03406 LUM324F 
19820-2689 02237 T4F20PC 1826-0137 02910 WESSON 1826-0292 Of921 


Ca3soss 





HP P/N 


1826-0293 
1826-0294 
1826-0295 
1826-0299 
1826-0300 
1826-0301 
1826-0302 
1826-0303 
1826-0304 
1826-0305 
1826-90306 
1826-03907 
1826-0308 
1826-0309 
1826-0311 
1826-0312 
1826-0314 
1826-0315 
21826-0316 
1826-0318 
1826-0319 
1826-0320 
1626-0322 
1826-0324 
1826-0325 
1826-0326 
1826-0327 
1826-0328 
1826-0329 
1826-0330 
1826-0331 
1826-0332 
1826-0333 
1826-0334 
1826-0336 
1826-0338 
1826-0342 
1826-0345 
1826-03544 
1826-0345 
1826-0346 
16826-03548 
1826-0349 
1826-0353 
1826-0356 
1826-0357 
1826-0358 
1826-0360 
1826-0364 
1926-0365 
1826-0367 
1826-0370 
1826-0371 
1826-0373 
1826-0374 
1826-0575 
1826-0377 
1826-0382 
1826-0337 
1826-93588 
1826-05990 
1826-0591 
1826-0392 
1826-0393 
1826-0394 
1826-0396 
1826-0397 
1826-0398 
1826-0399 
1826-0400 
1826-0401 
19826-0492 
1826-0403 
1826-0404 
1826-0405 
1826-0408 
1826-9499 
1826-0410 
1826~0411 
1826-0412 
1826-0413 
1626-0414 
1826-0415 
1826-0416 
1826-0417 
1826-0418 
1826-0419 
1826-0420 
1826-0422 
1826-0425 
1826-9424 
1826-0425 
1826-0426 
1826-0428 
1826-0429 
1826-0430 
1826-0451 
1826-0432 
1426-04353 
1826-0434 
1826-0455 
1826-0436 
1826-0437 
1826-0438 
1826-0439 
1826-0440 
1826-0441 
1826-0442 
19826-0443 
1826-0444 
1826-0445 
1826-0446 
1826-0447 
1826-0449 


Mfr. 


O2057 
02037 
03285 
01698 
022357 
01698 
02037 
01921 
03406 
022357 
03406 
01921 
03285 
03285 
02037 
O2037 
03406 
03406 
03406 
96338 
02037 
03406 
91921 
03406 
02037 
02290 
03285 
02299 
03406 
03406 
02037 
02037 
02237 
02037 
03406 
05794 
022357 
02037 
02037 
02237 
03406 
03406 
O2237 
02957 
03285 
03406 
03406 
02037 
02037 
03799 
02037 
03406 
03406 
03406 
922357 
03406 
03406 
O20357 
OS714 
03406 
03406 
O3714 
Q35794 
01698 
03406 
02237 
034506 
03406 
02037 
Q20357 
02883 
06545 
06545 
02237 
03906 
03714 
02037 
01698 
02037 
03406 
037993 
03406 
02910 
03406 
03406 
O2237 
03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
03799 
O35794 
01698 
03799 
03285 
02057 
03714 
03406 


03406. 


03406 
03406 
82037 
03406 
03406 
021980 
022357 
03714 
02257 
02237 
B2235T 
03714 
03406 
03406 


Desc. 


ACLI3G6P 
MC7905CT 
ADSS3JH 
VATI2Z4&aCKC 
UATSN1 2AHC 
SNT2LO022L 
MC1741SCG 
CAT4&lsS 
LF355H 
TOMGT2C 
LMSS39IAJ 
CA3130T 
ADS62KD/BIN 
ao5i1aJ 
MLM2O12 AP1 
PC34&05P 
L¥355-1H 
LM348N 
LHOO7TO-1H 
TBAZ31 
LF356G 
LM39SK 
CASQSSE 
LM2O09K 
MCCLI76 
RC4&5S4ANBA 
ADSISKH(SEL) 
RV4558DE 
14113-2H 
LM299H 
XCTSL12C6 
XC79LN5CG 
78L1IZAHC 
ACi4#45SL 
1M13S3540—-1N 
AMGSGHC 
UAT4SIDHC 
MC1436C6 
wac7908CP 
UATAN1 2uUC 
LM3SAN 
LASTIN 

UAT AMOGBHL 
MC7BLISACEG 
AD7530uU0 
LF3S7H 
LF256H, SEL NOISE 
MC3431P 
MC12040P 
HA2069-—5 
MCT7SMO5CG 
LM340K-8 
LF2564 
L¥SS5SCN 
9650-i1DC 
LKS700H 
LM320T-18 
MC1355P 
IcL 8250 C PE 
LHOOTLE-1n 
LAS39LIN 
ICL741C-LN-TY 
AMSO1AH 
LM317KC 
£LMTALYOACH 
7taisuc 
LA220K-5.0 
LM271H 
MC33490P 
AC15536 
L144Cu 
Las-1515 
LAS-1815 
YATISZUC 
LHOO22CH 
ICLB212CPA 
MCLI2A3L 
TLOS4CN 
MC145368CP 
LA3S3N 
HA2-2605-5 
LHOOTO-2H 
$050008 
LFI33310 
LFL33330 
UATII2ZUC 
LM3S909N 
MC1458SP1 
LF298H 
LMS17K 
MC3405P 
HA2~2655~-5 
ARGSTADL 
§G3524u 
HI1-18184-5 
ADSSIRD 

MCT 148433L 
Hct 8049 Cc PE 
LF S3S6BN 
L¥341P-8.0 
LA341P-12 
LM341P-24 
MC1495L 
LM340LAH~i2 
LH-0053C6 
OP-O01CU 
UATSGUIC 
IHSO2Z7CPE 
UATSGKC 
uUa7T9GKC 
UATSO5UC 
TCL B8O52CPOH 
LF257TH 
LMS20T-8-9 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 


1826-0450 
1826-0451 
1826-0452 
1826-0453 
1826-0454 
1826-0455 
1826-0456 
1826-0457 
1826-0458 
1826-0459 
1826-0460 
1826-0462 
1826-0464 
1926-0465 
1826-0467 
1826-0468 
1826-0469 
1826-0470 
1826-0472 
1826-0474 
1826-0475 
1826-0476 
1926-0477 
1826-D478 
1826-0479 
1826-0480 
1826-0461 
1826-0482 
1826-0483 
1826-04984 
1826-04385 
1826-0486 
1826-0488 
1826-0489 
1826-0490 
1826-0492 
1826-0492 
1826-0493 
1826-0495 
1826-0496 
1826-0897 
1826-04898 
1826-0499 
1826-0500 
1826-0501 
1826-0502 
1826-0503 
1826-0504 
1826-0505 
1826-0596 
1826-0507 
1826-0508 
1826-0509 
1826-0510 
1826-0511 
1826-0512 
1826-0516 
1826-0517 
1826-0519 
1826-0520 
1826-0521 
1826-0522 
1826-0523 
1826-0524 
1826-0526 
1826-0527 
1826-0528 
1826-0529 
1826-0531 
1826-0532 
1826-0533 
1826-0534 
1826-05 36 
1826-0537 
1826-0538 
1826-0539 
1826-0540 
1826-0542 
1826-0543 
1826-0544 
1826-0545 
1826-9546 
1826-0547 
1826-0548 
1826-0549 
1826-0559 
1926-0551 
1826-0552 
1926-0554 
1826-0555 
19826-0556 
1826-0557 
1926-0558 
1826-0559 
1826-0565 
1826-0567 
1826-0568 
1826-0569 
1826-0572 
1826-0573 
1926-0574 
1826-0575 
1826-0576 
1826-0577 
1926-0578 
1926-0579 
1826-0580 
1826-9581 
1826-0582 
1826-0583 
1826-05384 
1826-0585 
1826-0586 
19826-0587 
1826-0588 
1826-0590 


01698 
20357 
02383 
02180 
02910 
03714 
02237 
03406 
03406 
03406 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
020357 
03334 
02057 
03406 
02037 
02057 
01698 
01698 
02237 
01698 
03406 
03406 
03714 
02237 
02237 
03285 
02037 
03406 
03714 
O3714 
022357 
03406 
02037 
02057 
02037 
034906 
01698 
03406 
03285 
02037 
Q2037 
03406 
03285 
02037 
01921 
02057 
03285 
02037 
03406 
01698 
02037 
02189 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
02037 
3406 
03406 
02037 
02237 
03799 
03406 
91921 
03406 
03406 
01698 
03406 
03714 
62180 
02180 
Q2037 
01698 
02919 
01698 
03406 
C1921 
02237 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
01698 


O2037 


63406 
22910 
81698 
O37i4 
02237 
02765 
o2180 
02180 
03794 
03794 
03406 
03406 
034056 
92237 
02257 
03406 
02237 
02883 
02885 
03406 


TL497CN 
mC7915CK 
LO150Cy 
DAC-1LOOACOS5 
WES27K 


Ici so01scc f2 


UATSGUIC 
LM325H 

LF 255H 
1H0042C0 
UATBL26ANC 
MC3410CiL 
MC 7TAN1L5SCP 
Casieor 
MC1403Pi 
MC 3423P1 
ATF 431 
4C140468CP 
LHOO044ACH 
MC34&67P 

RC 3468P 
TLGOLCP 
TL610CP 
VATIOBUC 
LM293P 

LF 1IS333N 
LHOOSSCG 
HA2*2525°5 
UATOMGUIC 
UATSMGUILC 
ADTS30LN 
MC14052B8CP 
LA218H 
IH5028CPE 
THSOS2CPE 
UAF3S5STC 
OS3630N 
MLASOBSAPL 
MCTOILIZACG 
MC TSLOSACG 
LF311H 
SN76549N 
LHOO9I1CO 
A0S 36K 
AC14053BCP 
®C14066BCP 
LF398H 
ACDTS30LD 
MCI74&i1NCP1 
CAS1490E 
SZA266 
a056i1uD 
™C165aP 
LFLS3S324N 
UATSMISCLA 
MC7BM15CSG 
OP-17F J 
ADCCOBONDPCD 
TLOTVICP 
TLOT1IBCP 
TLOV2CP 
TLOT4CN 
LM337K 
LM324AN 
MC3420P 
LM337T 

LF S356BH 
4C3a10CP 
UATSITIC 
HA1-4605-5 
.4326H 
CA30A0E 
LES40AK-5 
LA220K~5.2 
TLOS&BCN 
LBE317H 
ICLB2L1CTY 
OP-14CJ 
oP-O7Cw 
MC1403u 
TLOS2aCP 
NESO2K 
TLOV2ACP 
LALl61LJ 
CA3140H 
VAOBOLEPC 
TLISOSACKC 
LFi37T41H 
LAS4O0LAZ~-12 
LM3a€QLA2-5 
4C1458NG 
LM34&8J 
LM337TH 
LM340K-24 
TL4&494CN 
MLMCIOLA 
L4320H-6 
NESSS4AT 
TLOASACH 
TCL 80690C9 
UA714LHC 
9400CuU 

OP— 16E 
DaC-1O0CCO4 
AM645HL 
AMG AGCN 
AF1i34-1CJ 
LF13508&D 
LF132010 
UATSMGHC 
UATAMGHC 
LM32902 
UATSLG2AWC 
101271CuJ 
LD120CJ 

LF 135990 


19826-0591 
1826-0592 
1826-0595 
1826-0594 
1826-05935 
1826-0598 
1826-0599 
1826-06900 
1826-9601 
1826-0602 
1825~06053 
1825-0605 
1825-0606 
1826-3607 
1826-0609 
1826-0610 
19826-0611 
1426-0616 
1826-0617 
1426-0620 
1826-0621 
1826-0622 
1826-0625 
1826-0624 
1926-09625 
1825-0626 
1326-0627 
1826-0628 
1826-0629 
1826-0631 
1926-0632 
1826-0633 
18245-0634 
1826-0635 
1826-0636 
1826-0638 
1826-0639 
1826-0640 
1826-0641 
1426-9642 
1826-0645 
18265-0644 
1826-0648 
1826-0649 
1826-0650 
1826-0651 
13826-0653 
1826-0655 
1926-0657 
18249-06538 
1926-0659 
1926-0661 
1826-0665 
1826-0666 
1826-0667 
18245-0668 
1826-9669 
1926-0672 
1826-0673 
19825-0674 
1826-0675 
1826-0676 
1826-0677 
1826-0678 
1826-0679 
1926-09682 
1826~0643 
1826-0685 
1826-0686 
1826-0687 
1826-0688 
1826-0689 
1826-0691 
1826-0692 
18246-0693 
1626-0694 
1826-06395 
LAP 6-069? 
1826-0698 
1826-0699 
1826-0700 
1826-0701 
1826-0705 
1826-0704 
1826-0705 
1826-Q707 
1826-0708 
1926-0709 
1826-0710 
1826-0711 
1826-0712 
1A26°0713 
1826-0714 
1826-0715 
1826-0716 
1826-0717 
1826-9718 
1926-0719 
1826-0720 
1826-0721 
1826-0726 
1826-0727 
1826-0728 
1826-0729 
1826-0730 
1926-0731 
1826-0732 
1826-0733 
1826-0734 
1826~0735 
1826-0736 
1826-0740 
1826-0741 
1826-0742 
1826-0745 
1826-0745 


06545 
03406 
02765 
03406 
05285 
02037 
02057 
01698 
02180 
03285 
Q2237 
02883 
O28R5 
03406 
02180 
02180 
03406 
02189 
02910 
01698 
02765 
02180 
Q3406 
035436 
023910 
01921 
03285 
02180 
01698 
03406 
03406 
02910 
03406 


02180 


032A5 

03406 
03285 
01698 
O21A8D 
02037 
01698 

O3714 

03406 
01698 
03285 
01698 
01921 

03406 
93285 
01921 

05794 
03285 
03406 
034406 
03406 
O2037 
02885 
03285 
D2237 
03406 
01698 
01590 
03406 
03406 
01921 

03406 
91698 
03406 
03406 
03406 
020357 
03799 
046545 
06545 
046545 
06545 
03406 
03285 
05285 
$3285 
03799 
02237 
02910 
03406 
O37T94 
03285 
02180 
D3406 
03406 
03406 
03406 
035285 
03799 
02910 
02910 
03406 
02037 
00550 
92180 
03799 
03285 
$2189 
03793 
03265 
95285 
06545 
06545 
03406 
03406 
03799 
03799 
O37%4 
020357 
93285 

02037 

03406 


Las 19U 
LMS3588H 
8750CuU 
LHO044CH 
ADS22ACSEL) 
MC12002P 
™C14568BCP 
TLOZ4ACN 
OP-16F J 
AD?7506K0 
UAT8S4O0PC 
OGSO8BK 
062018K 
LMS4D0ATHW15 
MUXOAFQ 
MUX24FQ 
LM2904N 
OP-11EY 
TBHVISCU 
UATI2Z4&CKC 
RTQ2CN 
REF-02Du 
LM334Z 
WFC32KP 
NES5S53N 
CA3IS0AS 
ADS 424 
OP-11FY 
UATOMI2CKC 
LM35SOK 
LM3430 
NESSS2AT 
LM343H 
OP~O7CP 
AOTS295KN 
LMS60N~8 
AD7TS24UN 
TLOGICP 
OP-OTEY 
MC1405L 
TLASICLP 
HA2-2515-5 
LM3a2P-12 
UAFOML2CKC 
ADSA4SKH 
TLOQQACN 
CA324&0AE 
LM3914N 
ADS&4LH 
CD22100E 
AMG&OBLPC 
ADS 9OKH 

LF 347BN 
LM3398N 
LF351LN 

LF 356AG 
06182BP 
AOSLSKH 
UA217K 
DAC1I200HCD 
TL182CN 
SLA41lA 
LM338K 
LM358H 
ca3iaoat 
LES86N-1 
TLOG2CP 
LF351H 
LF3514H 
LM317HYK 
MCTIDZCT 
HA2=-2535 
L2-OV-20 
L2-OV-15 
L2-OV-12 
t2-0V-5 
LF1i508D 
AD?TSS&1UN 
ADS9IOUH 
ADT524AD 
HA1—-5195-5 
UATIMOGAHC 
NES 7ON 

LF 353H 
AM60120C 
ADT523JUN 
REF-O1CP 
LM3S80N 
ADCO0816CCN 
LM725H 

LF 35S35N 
ADT5S74JN 
HA1-4925-5 
NESS34AN 
NESS32aFE 
ADCOS04N 
MC1404U5 
XR346CJ 
SW-02F0 
HA3-2607-5 
ADS65UN/8IN 
SMP=B1LFY 
SG61532J 
AD?TS22JN 
ADS@1LH 
L6-O0V-5 

1 6-0V-5 
ADCOASO3LCO 
1F3538N 
HA3=2507-5 
HA3S=2627~-5 
TH5043COE 
MC 3400246 
ADSalu 
MCI7&LSU 
LM258H 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





HP P/N 


1826-07486 
1826-0747 
1826-0748 
1826-09750 
1826-0751 
1826-0752 
1926-0753 
1826-0754 
13826-0755 
1426-0756 
1826-0757 
19826-0759 
1826-0760 
1826-0761 
1426-0762 
1826-0763 
1826-0764 
1826-0765 
1825~0766 
1826-0767 
1826~0768 
1926-0769 
1426-0770 
1826-0772 
1826-0773 
1926-0774 
1A26-0776 
1826-0777 
1826-0778 
1A26~-0779 
1926-0785 
1826-0781 
1826-9783 
1826-0784 
1826-0785 
1326-0786 
1826-0790 
1826-0791 
1826-0792 
1326-0795 
1826-DT34 
1826-0798 
1426-0801 
1826-04802 
1826-0806 
1826-0810 
1826-0811 
19826-08t2 
8826-0815 
1826~0814 
1826-0819 
1826-0820 
1826-0821 
1826-0822 
1826-0825 
1826-0824 
1826-0825 
1826-0826 
1826-0828 
1826-0829 
1826-0830 
1826~0832 
1826-0835 
1826-0837 
1826-0838 
1824-04839 
1826-08490 
1826-0841 
1826-0442 
1826-0843 
1826-0845 
1826-0846 
1826-0847 
1826-0849 
1826-0850 
1826-0851 
1826-0855 
1826-0854 
1826-0355 
1826-0856 
1826-0857 
2426-0858 
1826-0659 
1826-0660 
1826-0861 
1826-0865 
1826-05964 
1826-0865 
1826-0866 
1826-0867 
1826-0868 
1826-0869 
1826-0870 
1826-0872 
1826-0875 
1926-0876 
1826-0877 
1826-0878 
1926-0879 
1826-08890 
1826-08381 
1826-0882 
1858-0004 
L&S5A-0008 
13838-0089 
1858-0910 
1859-0020 
18SA-0021 
1854-0922 
1838-0025 
1858-0052 
185A-0034% 
1854-0036 
1858-0057 
1858-0040 


Mfr. 


93714 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
02037 
06545 
$2910 
03406 
01698 
02037 
035406 
03714 
03406 
03406 
03285 
03714 
O3406 
99436 
01921 
o2883 
B1698 
O2037 
03406 
034906 
o2883 
g2883 
02883 
032485 
02921 
08659 
00350 
06545 
016598 
01698 
O3714 
03406 
o3799 
02237 
01921 
02910 
92037 
03406 
02910 
01921 
02180 
035406 
01921 
g1921 
066945 
069545 
03285 
03285 
O9161 
ogi6l 
03406 
03406 
02189 
02237 
632a5 
oO3794 
O2257 
03406 
93285 
03285 
03285 
a9274 
03406 
02237 
02180 
03406 
02189 
02180 
02883 
O3714 
02180 
g1921 
03406 
0374 
93285 
05285 
01698 
037399 
03285 
03406 
021380 
03285 
O2037 
03793 
02634 
O379a 
03406 
03406 
go0350 
02763 
Q3245 
03285 
02883 
O3aNG 
O4114 
01698 
01921 
02037 
02037 
O203T 
022357 
019?°1 
03793 
01921 
019271 
a203T 
03285 
02634 
01921 


Desc. 


ICLT1LO9CPL 
LM@25OCN 
LE250K STEEL 
ADC OSOILCN 
Dac 1262HCO0 
a0754280 
MC 34004BL 
LAS1915 
NES5S27N 
ADCOSO4LCH 
TLITOCLP 
LMAI9d 
LM33542 
ICL TG05CJN 
LM261H 
LM237K 
ADSSOKF 
ICL7611BaTY¥ 
LM236H 
35284¢ 
CA2Z55AT 
063038P 
TLO22CP 
LASIILZ 
L™10CH 
LM385BZ 
DG302CJ 
DG305CU 
De300CU 
AD7S02 UN 
CaA3OS& 
TOCIOLAaY 
ZRSSS4ACN 
LaS1912 
TLOF2ZACUG 
TLO6A4ACN 
IH5020CPA 
LF398N 
HA1-4905-5 
UATINOBAHC 
CA3240£ 
NESOLSF 

LF 255% 
UM129AH 
NESSGON 
CASZ9I0E 
SW-O1FG 
LM103H~-2-0 
CA258AG 
CA239AE 
LASI5A15 
LASIBA1LS 
AD7512D00JN 
ADS 42KH 
MT@S8GOAE 
MTS860AE 
LM39992 
LHO070-2H 
OP=-1564 
UATIMISAUC 
AaDSSOLH 
ARGGBOPC 
va7TSauic 
LM2SSKCSTEEL) 
AD75335UN 
ADS66JSN 
aps83 
MA=332-CP 
LM2917N 
UAF 772HC 
OP-d7Teu 
LF133352D 
REF-O2HP 
MUX-8AFC 
OGS211Cu 
TCL 7660CPA 
REFSOLHG 
CAI1E2E 
LA236A4H 
AMGORODAPC 
AD7522LN 
ADSS3auU0 
TLITGCNE 
HIE 2-54G2A-5 
AOTSISLN 
LMLBT7TNHS 
DAC-B7EK CRELAXEO) 
ADTSS41LKN 
MC1458S6 
SGE3547N 
uT=309 
AM6S6CN 
LBS3THYK 
LM1525 
MR~2Z09CN 
ICL7107CPL 
ADTS74KN 
ADTSOSJIN 
DGSOLBA 
CM3352 
ADC-856C 
TLOB2CP 
Casoa9 
MHGE001 
PHO2221 
MPO2906 
SH64DIPC 
CASO08S 
SG3B82iN 
CASOBIE 
CA3146E 
RPQ3725 
ADB21¢ SPEC) 
ULN2GA2ZA 
CASLVSTE 


1858-0045 
1859-0046 
La54-004? 
1458-0048 
1asa-0052 
1853-D055 
18548-9057 
1859-0058 
41858-0061 
1898-0062 
1854-0063 
1859-0064 
19858-0065 
1959-0066 
1859-0067 
1858-0069 
1858-0072 
1858-0072 
1858-00753 
1858-0074 
1858-0075 
1858-0076 
1853-0077 
1902-9908 
1902-0928 


Desc. 
1g9000nCc 
1001019C 
LQO0101FC 
100 102DC 
1G0102FC 
LOOLO7FC 
LOOLLZFC 
1001140C 
1901220C 
100131FC 
koa1360C 
100136FC 
L100141FC 
LOO15S1FC 
10016350¢ 
100164DC 
100164FC 
1001650C 
1001790C 
1901810C 
LO1%5APC 
LOLAIF 
106A 
118A 
11C01FC 
11¢709C 
11C900NC 
1L1C910C 
1321 
132? 

LAD 3-6001L 
2109 
2102L-2PC 
2LO2LHPC 
21LO2FPC 
220-¥1207 
25164 
293248 
2533¥ 
2602N 
26068 
26511 
26521 
2661-1E 


1921 
01921 
02634 
01921 
02037 
O203F 
OL921 
02037 
02634 
2037 
01921 
019214 
02634 
03714 
02634 
02634 
02037 
02634 
O26354 
DA0ST 
02037 
02057 
02057 
03404 
035406 


2661-11 REVA 


2780cr 
296 351LA0C 
31014N 
3212/7 12¢ 
J207N 
S34LADC 
334290 
3SeCJ 
335113C 
34003990C 
34702HC 
352A 
S35 92CP 
3810PC 
385 0PC 
SAS2PC 
3$853PC 
3854Pc 
JEGLEPC 
aOQaBPC 
agagsd7PCc 
ANGISPC 
40L189Cc 
#01638PC 
aOLTaPC 
40198PC 
4027ranc 
R8O29RPC 
404 08°C 
4#Q49BPC 
4a0kK 
®104PC 
451 2BPC 
47T25BPC 
8 IM EFASIP 
4uK19A555 
4JXIGASSL 
S4i60M 
6300-14 


CASOLBA 
CASOFTE 
ULN-200358 
CASOS2E 
SPQG167T8 
MPO2369 
Ca30R2F 
SPQ3906 
ULN-2C04A 
MPGST62 
CASLOZE 
CA3045H 
ULN=-2815A-2 
TH4 DA 
ULN-2053A 
ULN~2803A4 
MPQ379a 
ULNW-24913A 
ULN-25905A 
MPOF1LOO 
MPG3546 
MPQ2907P 
MPO2222P 
LM399H 
LM329 


Mfr. HP P/N 

02237 1820-2198 
G223% 1820-2611 
Q2237 1820-2390 
O2237 1820~2€14 
02237 1820-2391 
02237 1820-2392 
O2237% 1820-23935 
02237 1820-2515 
02237 1820-2509 
2237 1A20-+2594 
QN2237 1829-2510 
02237 1820-2395 
02237 1820-2395 
O2237 1820-2397 
g228? 1820-2511 
O2237% 1820-2512 
g2237 1820-2408 
O2247 1820-2648 
O223F 1820-2513 
g2237 la2z0-251i4 
02237 1816-1238 
92910 1816-1961 
03285 1820-0214 
63285 1820-0470 
D2237 1820-2407 
02237 1820-1834 
02237 1820-1789 
D2237 1820-2404 
03545 1826-0079 
o3545 1826-0089 
O8323 1820-2227 
02585 1820-0494 
Q2237 1820-1078 
02237 1818-0248 
O2257 1818-0757 
02838 1820-1362 
02910 1818-0254 
2910 1820-1220 
02910 1820-1608 
02510 1820-1228 
O2910 1818-0155 
02910 1820-2155 
o2910 1820-2163 
Q2910 18620-23528 
02910 1820-2619 
02763 1815-0049 
02290 1816-1451 
02910 1820-1106 
05436 1813-0016 
02910 1820-1008 
02237 1818-0279 
62237? 1818-0093 
Q27463 1820-1129 
02237 1818-0422 
ag2237 1820-1906 
02257 1820-1854 
05436 1826-0767 
08831 1818-1555 
0223?% 1820-2154 
02237 1820-1928 
02237 1820-2172 
02237 1820-2027 
O2237 182072175 
022357 1820-2100 
QO2237 1820-2265 
02237 1820-1266 
02237 1820-1484 
02257 1820-13556 
02237 18920-2125 
02257 18206-1466 
02237 1820-2CA5 
Q2237 1820-1815 
D2235F 1820-2083 
O22357 1820-2264 
O2237 1820-2009 
03285 1813-0015 
602237 1820-2032 
O2237F 1820-15A6 
O2237 1818-1012 
01973 1820-0006 
G197T3 1820-0001 
01973 1420-0C10 
O2235? 1820-1272 
04092 1816-0129 


6300-10 PROGRAMMED 04092 1816-0041 


6309-1N 
6150-1J 
653558 

6540-1 
6350-14 


04092 1816-1571 
G4092 1816-0248 
04092 1816-0594 
B4092 1816-0439 
08092 1816-115? 


66F5L-1 
G7S yFeJd 
7O2HC 
7TO9AHM 
FLiFH4 
FLLHC 
FASHC 
7142 

72 SKF 
F23H4 
TA5PC 
F27HL 
F33HC 
F4ALLPC 
7F4a123N 
T41H4PC 
742PC 
74F OOPC 
TAF OZPC 
T4FO4PC 
TaFOSPC 
TaF1IG9PC 
TSFLOPC 
TaFLL2PC 
TOFLIPC 
TAF LSTPC 
F&F LSBPC 
FaFLISPC 
T&F LISPC 
74aF20PC 
FRF24OPC 
74F241PC 
TRF 32PC 
TAF ATSPC 
FRFSTSAPC 
THF HAPC 
74F 74PC 
T4FRAPC 
T4LSO4N 
TALSLS4N 
FAaLSL74aPC 
TAL ST 75PC 
FaL_s26arc 
T4LS393PC 
748109DC 
F516 
751N 
75492PC 
TAOSUC 
TROGKC 
TAL2KC 
TAILZ0C 
TALSKC 
FALSUEC 
FAHVISCu 
TALL2ZAHC 
TEMLAHC 
TONGT2C 
g007rCc 
A2S1L00N 
B825103N 
B254iA 
BIO2ZEN 
g7o0cs 
AT2a 
BISAN 
8T98B 
90020C 
900 39C 
90049C 
90095C 
9015nC 
90160¢c 
30509C 
91120C 
FLMC 
923HC 
9300PC 
95Q04PC 
93OSPC 
93SLIPC 
FRLSPC 
Q31APC 
S3L9PC 
F3LHC 
93S21PC 
9327PC 
9324PC 
93249PC 
93554PC 
934100C 
934150C 
93415PC 
934220C 
9344ANC 
934SBPC 
9356PC 
$36APC 
9368PC 
93TOPC 
9357aPC 
S3L00PC 
JILODLPC 
93L08PC 
93L09PC 
95L100" 
9SLIOPC 
93L10PC 
93L1L1PC 
J3L12PC 
J35L1490 
S3L14PC 
SSLLEPC 
93L1a8PC 
S3L21PC 


02057 
04992 
O223? 
D22i7 
g2237 
02237 
J2237 
02838 
02763 
Q223? 
022357 
02237 
D2257 
Q2247 
a2910 
02237 
02237 
02257 
D223? 
02257 
022357 
02257 
O2237 
02237 
G2257 
02237 
022357 
02237 
02237 
02237 
D22357 
B2257 
N2237 
02237 
02237 
02257 
02257 
02237 
g29190 
02910 
QAaL37 
02237 
Q22357 
O2257 
02237 
08461 
03285 
a223T 
O2est 
B22357 
O2257 
o22%37 
D225? 
O2257 
02910 
02235? 
02237 
0225T 
O5714 
02910 
02910 
02910 
02765 
02763 
02290 
02919 
62910 
Q2237 
02237 
O22357 
02257 
02237 
02237 
Q2237 
022357 
02257 
02257 
D2257 
Q2257T 
Oecit 
02257 
02235T 
a223? 
02237 
Q2237 
02237 
o2237 
p2237 
D2257 
022357 
022357 
G2237 
02237 
92257 
O22357 
02237 
D2257 
022357 
Q223? 
O2237 
02237 
Q2257 
02257 
02237 
02237 
022357 
D2257 
Q22357 
02237 
02237 
02237 
Q2237T 
02257 
02237 
022357 


1818-9108 
1320-2521 
tA2d-O0051 
1A20-0197 
1826-0114 
1820-0125 
1920-0476 
18135-6135 
1826-0177 
1826-0010 
18200459 
1820-0408 
1820-0270 
1820~1066 
1920-1585 
1820-0294 
1826-+0164 
1820-2684 
1820-2685 
1820+2506 
1820-2686 
18420-2695 
1820-2687 
1820-2694 
1820-2688 
1820-2654 
1820-2655 
1820-2696 
1820+2697 
1820-2689 
1820-2€9A 
1820-2699 
1820-2690 
1820-2700 
1820-2701 
1820-2676 
1820-2631 
1820-2692 
1820-2195 
1820“2053 
1820-1700 
16290-1693 
1820-1905 
1820-1589 
1820-1272 
1813-0168 
18135-00649 
1820-1670 
1326-0122 
1826-0160 
1826-0117 
1826-0099 
1826-0203 
1826-0394 
1826-0617 
1826-0333 
18267-8226 
1826-0305 
1826-0121 
1820-2457 
1820-2494 
1820-1862 
1826-062 
1826-05955 
1820-1043 
1826-1475 
1820-1863 
1820-G127 
1820-0129 
1820-01359 
1820-0131 
1820-0745 
1820-0132 
1820-0612 
1820-0516 
1920-0¢81 
1820-0552 
1820-0154 
1820-0357 
16820-0898 
1820-1055 
1829-0231 
1820-857 
182072414 
1820-0315 
1820-0727 
1820-0616 
1820-0706 
1820-0741 
1820-0433 
1820-05966 
1816-0914 
1816-1015 
1816-1334 
1816-0993 
1820-0737 
1820-1347 
1820-1903 
1420-1979 
1420-2002 
1820-1561 
1820-0659 
1820-0627 
1820-0614 
1820~0708 
1820-1376 
1820-9669 
1820-1752 
1820-0702 
1820-0658 
1820-1377 
1820-0701 
1820-0778 
1820-0987 
1820-1017 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


JSLZ2PC 
93L24PC 
9ILZEPC 
SSL S54&PC 
93Le00¢C 
93na212]2PC 
JSL4ISPC 
P3SL422PC 
93$100C 
93S$120C 
$35160¢ 
9400CJ 
9401PC 
9403PC 
950030C 
35040C 
351020C 
9520€ 
952DC 
99535C€ 
353BC 
9540C 
9S550C 
9560C 
956Bc 
9570C 
9S30C 
$5490DC 
96000C 
3600C 
SH12FC 
3613TC 
S6&16PC 
9621DBC 
9624DC 
9627PC 
9636ATC 
965 7ATC 
9638TC 
9644TC 
964DC 
9650-10c 
9650C 
9660C 
9670C 
967DC 
9680C 
96L020C 
96LS02PC 
96SB2PC 
9710C 
98060C 
9816dCc 
98220C 
9834DC 
9838DC 
FBaQNC 
$8320C 
9B53DC 
9a56pC 
$665DC 
9L24DC 
9LAGPC 
9LS192PC 
9S41PcC 
4-4350 
ACS 94&7N 
ACS 94 TNE 
ACS 948N 


ADSQIKESELD 


absoaJ 
ADS 06JH 
ADS 14K 
AOS1aJ 
ADSL&KH 


ADSIBKHCSEL) 
ADS22aCSEL) 


A052280 
AD532u0 
AD533Un 
ADS 36K 

ADS4&0u 

ADS42KHK 
A0542L 

A0558uUD 
ANS59KD 
ADS61uD 
ADS461KD 


ADS62JUD/6IN 
ADSG62KD0/8IN 
ADSS63 UN/BIN 


ADS66GUN 
ADSA1LY 
ADSB81tH 
AnSaS 

ADS A4KH 
ADS84LH 
AOSI0JH 
ADSSOKF 
ADS9OKH 
AOSIOLH 


ADOT KHCSEL) 


AD74ILH 

ADTS5SO2UN 
ADTSOSIN 
AOTSO6KO 


AOTSLODIUN 
ADTS1201UN 


AQ7S20UN 
AD7S20LN 
ADTS224N 
A07522LN 
AD7523.IN 


Mir. 


92237 
Q22357 
Q2257 
G2257 
R2237 
02237 
02237 
O2237 
C2257 
022357 
02237 
02763 
Q2237 
02237 
022357 
02237 
02237 
022357 
Q2237 
O225? 
02237 
02237 
$2237 
Q2257 
02237 
02237 
92237 
02237 
022357 
D225T 
D2257 
D2257 
02257 
O2237 
02237 
022357 
022357 
02237 
02237 
02237 
022357 
02237 
O22357 
02237 
G2237 
G2237 
o2237 
02237 
02237 
02237 
02237 
G2237 
02257 
02237 
Q2237 
D2257 
Q2237 
02257 
02237 
Q22357 
02257 
02237 
02237 
$2237 
02237 
O3780 
01698 
01698 
01698 
932485 
03285 
Q3285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
$3285 
03285 
032a5 
03285 
03265 
O32a85 
032a5 
03285 
03285 
03285 
032485 
93235 
03285 
03285 
03285 
93285 
032485 
03285 
03285 
03285 
93285 
$3285 
03285 
03285 
03285 
03285 
02285 
032a5 
03285 
032485 
03285 
03285 
032385 
93285 
93285 
93285 


HP P/N 


1820-0710 
16826-0204 
1820-0769 
1820-1358 
1820-1111 
1816-1309 
1816-0725 
14236-1308 
1820-1373 
1820-12990 
1620-1475 
1826-0575 
1820-2016 
1816-0934 
1820-2242 
1820-1222 
18620-2321 
1820-0952 
1820-0972 
1820-0955 
1820-05975 
1820-0954 
1820-0955 
1820-05956 
1820~-0S74 
1826-0957 
1820-0118 
1820-1009 
1820-0875 
1820-9309 
1820-2089 
1820-2088 
1820-2094 
16820-1044 
1820-1905 
1820-2095 
1820-2117 
1820-2198 
1820-2199 
1820-2365 
1820-0964 
1826-0374 
1820-0965 
1820-0966 
1820-0967 
1820-0975 
1820-0968 
1820-07350 
1820-2600 
1820-21148 
1820-0971 
1820-0520 
1826-0485 
1820-0519 
1820-0466 
1820-0482 
1820-0484 
1820-9187 
1820-0518 
1820-0186 
1820-0517 
1820-1085 
1820-1117 
1820-1684 
1820-15927 
1826-0247 
1820-2626 
1820-2259 
1820-2567 
1826-0074 
1826-0249 
1826-0176 
1826-0251 
1826-0309 
1626-0672 
1826-0327 
1826-0595 
18135-0142 
1826-0265 
1826-0295 
1826-0500 
1826-0182 
1826-0822 
1826-0627 
1826-0858 
1826-0430 
19826-0508 
1820-15964 
1820-1838 
1826-0308 
1826-0726 
1826-0859 
1826-0742 
1826-0730 
1826-0840 
1826-0650 
1826-0€57 
1826-0698 
1826-0764 
1826-0661 
1826-08393 
1426-60990 
1826-6 082 
1926-0779 
1826~+03878 
1826-0602 
1820-1574 
1926-0821 
1826-0252 
1826-0244 
1826-0729 
1826-0857 
1826-0707 


ADT324AD 
AD7S24JN 
AOTS25KN 
AD7530u0 
AD?S30UN 
AD7S36L0 
AB?S30LN 
AD?PIS3 IN 
ADF5S335LN 
AD754&tJh 
AD7S41KN 
ADTS&2B0 
AD?TSSOBD 
AD?574JN 
ADTST&KN 
ADS21(SPEC) 
ADC -456C 
anc oaagoPCco 
ADCUSDILCN 
ADCOSD3tCO 
ADCOSO4LCN 
ADCOGO4N 
ADCDS816CCN 
ANCSOAG-12 
AFi34&=-1C4 
AHOOLICO 
AHO0134CD 
AHOLS2CD 
AHD154D 
AHSO2Z4CN 
AMLLOLA 
AM1702AHDC 
AM2502PC 
AM2505PC 
AR25L04PC 
AM25LS507PC 
AM25LSOBPC 
AB25LSQ9PC 
AN252L5140C 
AM25LS160 aPC 
AM25L5161APC 
AM2SLS25146PC 
AM25~LS25200C 
AM2Z5LS2521PC 
AM25LS25358PC 
AM2SLS2539PC 
AMN25LS25690C 
AM2Z5LS2569PC 
AM25S5079C 
AM25S08PC 
AM25S09PC 
AM25S10PC 
AM25S18PC 
AM26LS32PC 
AM26S02PC 
AM2ZTSOTAPC 
AM27S270C 
AM28O3HC 
A®N2813A0C 
AmM2901B0C 
AM2901BPC 
AM29030C 
AM2909PC 
AB29100C 
AM301 4H 
AM31L01PC 
AMS705COD 
AM6012DC 
AMS DSOAPC 
AMGOAOPC 
AMG6081PC 
AR6SSHL 
AMGRECN 
AMG4H6ECN 
AMGBEHC 
AMGSTADL 
AMT4ALS1I3N 
AMT4LSI TSN 
AMT4LS244N 
AM74&S5160N 
AM74S161N 
AMTAS2Z494N 
ABTASSSIPC 
AMTASS34PC 
AMNB224-4PC 
AMB279PC 
AM9D80A~-2DC 
AMS DB0A~4DC 
AM9101L50PC 
AMS 1O2APC 
ASFIOD2BPC 
AMFILLZAPC 
ABR91248DC 
A¥%91390€0C 
AM9131C0C 
AMS1L1180C 
AM91L12APC 
AMPELI2CPC 
AMS1L30E0C 
AMDSS4EPC 
AM9S11LDC 
AMS5IE3CC 
AMSS1L3PC 
amzaooi-10c 
AMZAC02-1DC 
ANZAOO2Z0C 
ATF&31 
€210i-1 
C2107H 
c2eo1 

C2716 
Ca7asa-8 
CATSSA 

CA 3001 
CA14586 


03285 
03235 
032985 
a32a5 
045285 
03285 
03285 
03235 
03285 
03285 
93285 
63285 
03285 
G3285 
03285 
03285 
O4114 
03406 
03406 
03406 
05406 
03496 
03406 
05436 
C3406 
03406 
03496 
03406 
03406 
03406 
Q3794 
03794 
O35794 
BI794 
a3794 
03794 
O3794 
Q3794 
03794 
03794 
03794 


03794 
03794 


03794 
03794 
03794 
Q3794 
03794 
O3794 
3794 
Q3794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
O31794 
DIT?4 
03794 
O3794% 
D3TIs 
O3794 
03794 
05734 
03794 
03794 
03406 
03794 
63794 
3794 
03794 
O35794 
03794 
O3794 
03794 
DiTs4 
D3S7FA 
037948 
03794 
D35S734 
O3794 
O5799% 
02794 
O3794 
03794 
O3794 
O3794 
3794 
03794 
03794 
03794 
O37 
O3794 
03794 
03794 
O5794 
O3794 
03794 
03794 
03794 
03794 
Os7T%4 
a3794 
03794 
O3794 
O3TS4 
03334 
B3 794 
O3B811 
03794 
O398i1 
O38LI 
03411 
01921 
01921 


1826-0699 
1826-0659 
13826-0635 
1826-0356 
1820-1789 
2826-0504 
1826-0485 
1826-0838 
1826-0861 
1826-0497 
1626-9865 
1826-0752 
1820-2995 
1826-0715 
1826-0877 
1858-0036 
1826-0882 
1826-0517 
1826-0750 
1826-0733 
1826-0756 
1826-0717 
$826-07190 
1813-0098 
1826-0586 
1820-1598 
1820-1370 
1820-1371 
1813-0054 
£820+1353 
1820-1006 
18186-02389 
1820-2168 
1820-1398 
19820-1978 
1820-1866 
1820-1865 
1820-1867 
1820-2129 
1829-1992 
1820-2445 
1820-2190 
1820-2405 
1820-2311 
1820-2865 
8820-2262 
£820-2270 
1820-2653 
1820-2454 
21820-2375 
1820-1981 
1820-2458 
1820-2459 
1820-2205 
16820-1782 
1816-1495 
1816-1406 
1920-1579 
1818-0277 
1820-2556 
1820-2667 
1820-2577 
1820-2442 
L820-2378 
1826-0392 
1816-0913 
1820-1357 
1826-0703 
1826-0856 
2826-0632 
1826-0€53 
1826-0578 
1826-0579 
1826-0869 
1826-0238 
1826-0426 
13820-1732 
1820-1733 
1820-2160 
1820-1877 
1620-1876 
1820-2565 
1820-2527 
1820-2526 
1820-2039 
1820-2360 
1820-1761 
1820-26006 
£8128-0343 
1818-0238 
1818-0335 
1818-0199 
1818-0913 
1818-0789 
1818-0569 
1818-6197 
1818-0322 
1818-0294 
1818-0315 
1820-1964 
1820-2540 
1820-2604 
1820-2705 
1820-2638 
1820-2657 
1820-2553 
1826-0469 
1818-03518 
1818-0128 
1820-1062 
1818-8794 
1820-2433 
1818-0977 
1820-9192 
1826-0159 


CA145AT 
CAZSIAE 
CA25BAG 
Ca258aT 
CASOTO 
Ca3002 
Ca3009 
ca3saos 
Ca3010 
casat2 
Ca3s018 
CASO1SA 
CASOLAT 
Ca3020 
CA3SO25 
CA3026 
CASQ2BA 
CAS028B 
Ca5a29 
CaA3030 
CAS04aS 
CASO*5H 
CA3044 
CA3049 
Caso5l 
CA3053 
CA3O54 
CAI059 
CA3069D 
CA39075 
CA3079 
CASOTT 
Ca3zaBe 
CASOBCE 
CASUOBLE 
CASOB2E 
CA3082F 
Ca3aas 
CajsOB5 
CASOD4AT 
CAAXNS7TE 
CASOIIE 
Ca3s100T 
CASLO2E 
CASLATE 
CAILISOAS 
CAS1L3IOF 
CAZ1S0AT 
Ca3sl4aoe 
CAIL4VOH 
CA3S140T 
CASL&G6E 
CASLH1E 
CASILB2E 
CAS2Z4OAE 
CA3S2450E 
CA3290E 
CAT4&1CT 
CAT41s 
CU2Z2100F 
CD&ODOAE 
COsoo0gbF 
CO*OOLAF 
CO4001 URE 
COSO002 AF 
CO*O092UBE 
COSOOGAF 
CN400668F 
COSOOTAE 
CO4008AF 
CO40088F 
CO&O09AF 
CO40L03BF 
CO40 Gar 
CO4AOLIGE 
CO4OLLAF 
CO4021U8E 
CD4012AF 
CO401L2UBE 
CO4O1 3AF 
COS OLSRAE 
CD4OL SBE 
CD4014Ar 
CO4OL4BE 
COsSO0154F 
Cdo4aLlSBe 
CO&OLGAE 
CO&40LGaF 
CD&016B8E 
COsO1 TAF. 
CO40LA1RY 
C0491828Y 
COSOLSAF 
CORO1LBAF 
COSOLABE 
CO&OlLIAF 
COaeOLSBF 
CO4920BE 
C0s021aF 
CDea21BeE 
COe0218F 
CD&022BE 
CO4023HF 
CDad23uUBE 
COs024BF 
CD&#024BF 
CO*¢02S5 AF 
co4#025UBE 
CO4026AE 
CD4&027 AF 
CD4027BE 
CO4027BE 
Coa 02a AF 
CO40246E 
CO40296E 


01921 
01921 
021921 
01921 
01921 
02921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 
61922 
01921 
01921 
01921! 
01921 
OL921 
01921 
01921 
91921 
01921 
01921 
01921 
91921 
01921 
01921 
Be rw | 
G1921 
01921 
01921 
01921 
g1921 
01921 
01921 
02921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01521 
01921 
01921 
01921 
ALG2ZL 
01521 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 
015921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
o19521 
01921 
Oi921 
o1921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
O1921 
01921 
Did21 
01921 
91921 
01921 
9192¢% 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01321 
G1921 
01921 
01921 
Q1321 
01921 
01921 
019521 
01921 





1826-0111 
1826-0814 
1826-0813 
1826-0768 
1820-0297 
1829-0417 
1826-0037 
1820-0046 
1820-004? 
1820-0474 
1820-0352 
1858-0045 
1820-0223 
1820-0298 
1820-0433 
1820-0240 
1820-0206 
1820-0137 
1820-0326 
1826-0078 
1821-0002 
1858-0064 
1821-0001 
1858-0004 
1820-0249 
1826-0230 
1826-0780 
1826-0041 
1826-0015 
1826-0153 
1826-0075 
1826-0043 
1826-0185 
1826-0534 
1958-0023 
1858-0048 
1858-0057 
1858-0021 
1826-0292 
1826-0167 
1858-0046 
1826-0321 
1826-0218 
1858-0063 
1858-0040 
1826-0626 
1926-0307 
1926-0679 
1826-0506 
1826-0549 
1826-0465 
1858-0032 
1820-2658 
1426-0854 
1826-0653 
1826-0794 
1826-0810 
1820-0203 
1826-0303 
1826-0658 
1820-0942 
1820-2227 
1820-1534 
1820-0946 
1820-1537 
1820-0948 
1820-0962 
1820-2086 
1820-0578 
1820-0526 
1820-1955 
1820-0979 
1820-2241 
1820-0980 
1820-2662 
1820-1538 
1820-0949 
1820-1539 
1820-0950 
1820-1531 
1820-1963 
1820-0939 
1820-0970 
1820-1514 
1820-1541 
1820-0976 
1820-0981 
1820-1675 
1820-1958 
1820-0935 
1820-1666 
1820-1659 
1820-0934 
1820-1529 
1820-2084 
1820-1553 
1820-0951 
1820-0935 
1820-0961 
1820-2031 
1820-1898 
1820-0929 
1820-1552 
1820-0943 
1820-0936 
1820-1897 
1820-1535 
1820-0944 
1820-0930 
1820-1530 
1820-0938 
1820-1964 
1820-0927 
1829-1962 
1820-0931 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


C040298F 
CO*¢OSOAE 
CDO*OSOAF 
CD4O32AE 
CO&O3LBF 
CO4O32AE 
CO4D33AE 
CO4OS4ar 
CO4035AE 
CO&O35AF 
CO#0356A0 
COsOITAE 
COSO38AL 
COsO39aD 
COsO40AF 
co4o40BrF 
COS 041AE 
CD404 1 UBF 
CD40%2AF 
COe042AF 
C0804 255 
CO40% JAE 
CD&Oa Sar 
COaos3Be 
CO&D84ace 
CO&Oe4eaF 
CD4045AE 
CO¢04a5BF 
CD4O0%6AF 
CDO4047AE 
CO4047BF 
CD40484E 
CO&049AF 
CO4049UBE 
COADSOAF 
CO#e0S508E 
cOo40S08E 
COSdS08E 
COSsO3LBE 
cOosOS51AF 
cosas2Be 
CD4053BE 
C0405 38F 
coees3Any 
CD4054BE 
CO40S5BE 
CO40568EF 
CD4059A0 
CD40604E 
CO40608F 
CD40GG6AE 
CO4066AY 
COSO06é7HF 
CD40678F 
CO4063BHE 
€D40688F 
CDatée SBE 
CD4O070BE 
CO4071BE 
C040718F 
CO4O72BE 
CO4O738E 
cCO4075BE 
COa07T6EsE 
CO49768F 
C0407 7a 
co407aBe 
COSOTSSF 
CD40 818E 
coesoai1 Be 
CO04081BF 
CO4082BE 
CO¢055BF 
COSO08s6BF 
COeds9BE 
cp4o93ar 
CO4e093BF 
CO4094BE 
CD4&098BF 
CO4095BE 
CD&096BF 
CO40978e 
C040976F 
coaengsBe 
CUS DI9BE 
CD4099B8F 
CO4¢508BE 
cOa511B£ 
CD4511BE 
COoaesi2Be 
C0451 28F 
COsSi4Be 
CO451L6BF 
c045208F 
€045558E 
CDASSISF 
CO4s5568E 
CD4&556BF 
CDRA1258K 


CG?T25Y MASKED 


ceP-91-CJ 


CO-2334E+8020MH2 
CO~233ME-8e0MHZ 
CO-233M£~-80-.0MHZ 


CRISG2IP 
0139BP 
D2115A 
O22 1L5A4L 


D2118-4 CSELECTED?) 
D2118=-7 «SELECTED 


D21254L 
D2L25H-1 


Mfr. 


01921 
01921 
61921 
orsg2i 
01921 
01921 
O1921 
01921 
01921 
01921 
013522 
91921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
91321 
01921 
02921 
91921 
SL9IZL 
01921 
01921 
01921 
0192% 
01921 
01921 
OL921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02921 
01921 
01921 
01921 
02921 
01921 
01921 
02921 
O1L921 
01921 
01921 
01921 
91921 
01921 
§1921 
01922 
01921 
01921 
01921 
O1921 
01921 
01321 
01921 
91921 
01321 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
D1I921 
01921 
g1921 
01921 
01921 
aqg1924 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
91921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 
02921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01521 
D1i921 
019271 
01921 
02569 
52910 
02166 
D544 
03444 
O34 
91425 
028835 
03811 
03811 
03811 
03811 
O3811 
05811 


HP P/N 


1820-1528 
1820-0947 
1820-1536 
1820-0965 
1620-2251 
1820-9925 
1820-05932 
1820-0977 
1620-0969 
21820-1554 
1820-0959 
1820-0985 
1820-0924 
1820-0960 
18620-1925 
1820-0557 
1820-0928 
1820-2225 
1820-0958 
1820-1540 
1820-1556 
1820-0541 
1820-1535 
1820-2124 
1826-0940 
1820-1532 
1820-1318 
1820-2226 
1820-1188 
1820-1317 
1820-2239 
1820-1316 
1820-1542 
1820-1145 
1820-1545 
1829-1146 
1820-1976 
L820~2€44 
1820-1315 
1826-1515 
1820-1314 
19820-1315 
1820°1510 
1820-15%5 
1820-1331 
1820-1646 
1820-24B7 
1820-1649 
1820-1667 
1820-2588 
1820-1325 
1820-1548 
1820-1660 
1820-2221 
1820-1410 
1820-2350 
1820-1404 
1a20-16401 
1820-1483 
1820-1550 
18420-1403 
1820-1408 
1820-1405 
1820-1578 
1820-1544 
1820-1672 
1820-1407 
LB20-2731 
1820-1486 
1820~1488 
1826-1551 
1820-1409 
1820-2017 
1820-2018 
1820-1661 
1820-1699 
1820-1577T 
1820-1662 
1820-2222 
1820-1663 
1820-1664 
1820-2203 
1820-1881 
1820~+1650 
1820~1665 
1820-2233 
1420-19593 
1820-1415 
1829-1957 
1820-1241 
1820-2229 
1820-1683 
1820-1899 
1820-1960 
1820-1516 
1820-1556 
1826-1515 
1820-1555 
1826-0152 
1838-0036 
1826-0116 
1813-0161 
1813-0165 
1813-0162 
1820-2627 
1820-2545 
1818-0772 
1818-0332 
1818-1424 
1818-1425 
1818-1926 
1818-1663 


02125H~2 
D2L41-2 
02147H-1 
D2147TH-3 
O02149H-3 
P2148Ht 
o27908 
027146~-2 
02732 
a27352=-6 
D2T32A 
DAT3IZA 
D2732A~3 
02758 
D2764 
03242 
D3G24A 
pa2o1 
04289 
Da008-1 
DSO30A 
OBCAG-2 
Bba8o8s 
08224 
Oa25iA 
D38255 
DS259A 
OA2ZTS 
08279-95 
08284 
08288 
08291 
DATAaLA 
og8T4Bs 
DAC-O01LCY 
DAC-08EQ 
DAcC-togacas 
DaC-1008CG5 
DAC-100CCR3 
daC-100CCQ4 
DAC“87EX CRELAXED) 
DAC“HA1L20C 
DACi290HCD 
DAC1202HCD 
DACLI2QS/C-B 
DaCiGGM/Cc-8 
DAC 372=-12-8CD 
DAC80-CHI-¥ 
DAC A0-CCD-¥ 
DDU-4~-51900 
DG1725K 
DGLa2aP 
DG1548P 
DG200RA 
OG200BA 
DG202AK 
DG201CJ 
PG201LCJ 
OGZ211CU 
D63saocJ 
OGIO1LBA 
Dé3a02C/ 
DEsO3sBP 
o6g303CU 
D6SO6BR 
06508BK 
osgsoacu 
onH0034Co 
OHOOISCE 
DM1LO&15AJ 
DM2504CN 
URS406N 
DR74LO0N 
DM74L264N 
DMF4&aL42Aan 
Da74L71N 
DMT4L72N 
DM7T4L73N 
OMT4L74N 
DM7F4L7AN 
DAT4SL SSN 
DOM74LION 
DMT4L93N 
DMT4L ISN 
DAT4&LS17T3N 
ONT4LSLSIN 
OM&O9DN 
OMa094N 
OSSO0S5N 
DRaDIIN 
DOMB121N 
OMAL2ZIN 
OMBL3ON 
OMSLESILN 
OMN8160N 
DBAatL23N 
OMALLSISN 
NMBILSIEN 
DOMS1LLS9I7N 
DMB ILSISN 
DSS8200N 
DMB214N 
DMB220N 
DM8520N 
OM8542 
DM8S5S2N 
DMB5S3N 
D™a5g4an 
ORSS5SN 
DMAS54N 
DMS590N 
DMASL5SIN 
OM85L5S2N 
DMSSLS4N 


035311 
a3a11 
o3ai11 
03812 
03811 
D311 
63811 
03811 
03811 
05811 
Q3811 
Os811 
03811 
03811 
03811 
O38Li 
03811 
03811 
O38:1 
O3a2l 
038121 
O3at1l 
03811 
03794 
o38il 
03821 
D5811 
O3ar1 
O3811 
O38il 
03811 
05811 
03821 
O3SHi1 
02180 
g2180 
02180 
02180 
02160 
02180 
02180 
04114 
03406 
034065 
03285 
03285 
03755 
05456 
03436 
064852 
02483 
62895 
02883 
02883 
028835 
028983 
0248835 
62883 
02883 
02685 
0288* 
02483 
92885 
02683 
02883 
02883 
02483 
03406 
03406 
03406 
03406 
D34D6 
03406 
03406 
03406 
G3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
034096 
03406 
03406 
03406 
03406 
03496 
03406 
035406 
03496 
03406 
03406 
03406 
03496 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03906 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


1818-1€690 
1818-1215 
1818-1586 
1818-1027 
1818-48212 
1818-1468 
1418-0250 
1818-2702 
1818-98590 
1818-1254 
1818-1648 
1918-1721 
18618-1€35 
1818-1062 
1818-1722 
1820-2076 
1816-9919 
1820-2071 
1820-2070 
1820-1221 
1820-1615 
1820-2596 
1820-2620 
192071921 
1620-2283 
1820-2109 
1820-2601 
1820-2191 
1826~+2150 
1820-2598 
1820-2597 
1829-2357 


1829-2441 


1820-2278 
1826-020 
1820-1954 
1826-0455 
1826-0127 
1826-0197 
1826-0577 
1826-0864 
1813~0147 
1826-674 
1826-0751 
0960-0632 
0960-0631 
183-0056 
1813-6105 
1813-0092 
1813-0120 
1826-0105 
1826-0669 
1820-1724 
13820-1807 
1826-0154 
1826-0606 
1820-1840 
1420-1971 
1826-0850 
1826-9776 
1826-0879 
1826-0776 
1826-0769 
1826-0777 
1820-1441 
1826-0605 
1820-1725 
1833-0160 
1820-17957 
1816-1460 
1820-17290 
1820-1043 
1820-1518 
1820-0602 
1826-1047 
1820-0593 
1820-0594 
1820-0595 
1820-0596 
1820-0597 
1820-0€03 
1820-0600 
1820-0601 
1829-0599 
1820-1885 
1816-1089 
1820-1148 
1820-0846 
1820-1254 
1820-2098 
1820-1295 
1820-1294 
18290-1233 
1820-2555 
1820-1131 
1820-1167 
1820-1794 
1820-1872 
1820-1759 
1820-12873 
1820-0625 
1829-0906 
2820-0505 
1820-1292 
1820-1468 
2820-1143 
1820-1115 
1820-1291 
1820-1857 
1820-1874 
1820-0262 
1820-1166 
1820~i472 
1820-15493 


0”85568J 
OMABGTSCAB SN 
DM86L75N 
DM&6L 76N 
DM&6L99N 
DM8359N 
DMSS84AN 
DOMPALI2LGNC 
OMPAL14H4ANC 
OMPALIGRSNC 
DPS82i2N 
QPa30aN 

DRAM 6.48810 
DSO025CMN 
osac26cG 
DS0056CU-8 
OSI611N 
D3S3612N 
OS3630N 
DS3631N 
DS3I632N 

0S 3649N 
DS8800H 
OS88204N 
OSB8A2Z2N 
DSA8&31N 
DS8S34N 
DS8835N 
DS8S839N 
DSSS63N 
DSASBH7TN 
OS8&71LN 
DSASS7N 
DSAAC20N 
OSA9TIN 
ER2051 
F100100C 
F1001420C 
F1d0274PC 
F1id016DC 
F1i1cCoéopc 
F3871PC 
FCM7OG2PC 
FO1791a-02 
FO017918-02 
GXB10158P 
HA-20054 
HA1-4605-5 
HAL-49905-5 
HAL-4925-<5 
HA1-5195-5 
HA2=-2515°5 
HA2Z=-2525-5 
HA2~-2535 
HA2=2605-5 
HA2-2625-80593 
HA2-2655-5 
HA2065~-9 
HA3-2507-5 
HA3-2607-5 
HA3—2627-5 
HII-1818a-5 
HI 1-562A=-5 
HY2-200-5 
BM-6551-9DIP 
HM1-65914-5 
HM1-6524-9 
HM1-65618~-9 
HAL-7611-5 
HM1-7G41-2 
HM1~-7643A-5 
HM1L~-76%4-5 
HM1-7649-5 
HM2L0%70 
HM3-6514-5 
HM3~6514-9 
HM3-7621-5 
Ha3~-7643-5 
HM43354P-3 
MM8864-3 (SELECTED) 
HRG LISP <3 
HMB197P 
HMBL47P-35 
HPROM-8256-39 
HPROML-O522-5 
HPROM1-1024-58B 
HS~200-1e8432 MHZ 
HS-400-60 OKHZ 
H¥-S002 
H¥-5003 

TCL S8O1L3CC TZ 
ICL 8049 CC PE 
ICL 8259 C PE 
TCL71O91LCPL 
ICLTLO?CPL 
ICL ?7109CPL 
ICLT&4lLC~-LN-TY 
ICL T605CJUN 
{CLTSLLBMTY 
ICL TEG0CPA 
Tce. aoo1ciz 
ICLaObaCcrTyY 
FCLaDS2ceO 
ICL60690CQ 
ICLA211cCTY 
ICLB212CPA 
ICM7205IPA 
TCM721BA 
TCM7226Aa 
ICM7227AIPI 
TCM7227CIPI 
ICM7555IPA 
I1D8039 
IDM2901A-1NC 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03496 
03406 
03406 
03406 
03406 
06563 
03406 
03406 
03406 
03406 
03906 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03906 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02713 
02257 
Q2237 
02237 
02237 
a2237 
02257 
02237 
o0575 
00575 
92910 
03799 
03799 
03799 
D3799 
03799 
03714 
03714 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
93799 
03799 
03799 
05799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
06347 
03799 
03799 
03799 
03799 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
03799 
03799 
03799 
o14i7 
01417 
07915 
07915 
03714 
03714 
O3714 
o37214 
02763 
O3714 
03714 
03714 
03714 
03714 
o3714 
O3714 
03719 
03714 
O3714 
O3T714 
O3714 
03714 
o3714 
O3714 
03714 
03714 
O38b2 
034906 


1829-1985 
1816-1339 
1820-0986 
1820-1057 
1820-13594 
1820-1587 
1820-1738 
1820-2574 
1820-2575 
1920-2575 
1820-2077 
1820-22393 
1826-0091 
1820-0718 
1820-1065 
1820-2103 
1820-1796 
1820-2041 
16826-0492 
1820-2174 
1820-22990 
1620-2234 
1820-1021 
1820-0722 
1820-1115 
1820-0785 
1820-1845 
1820-2161 
1820-1870 
1820-1740 
1820-23563 
1820-2138 
1620-1753 
1820-2417 
1820-2146 
1818-0566 
1820-2093 
1816-1469 
1820-2359 
1820-1788 
1820-2106 
1820-2315 
1826-2114 
1820-2456 
£820-2329 
1820-2522 
1826-0270 
1826-0532 
1826-0792 
1826-0714 
1826-07909 
1826-0644 
1B26~0482 
1826-0689 
1626-0415 
1826-0109 
1826-0425 
1826-0365 
1826-0735 
1826-0721 
1826-0736 
1826-0429 
1826-0860 
1820-1781 
1818-0497 
1818-1370 
1818-9590 
1818-04359 
1826-1416 
1816-1152 
41816-1429 
1816-0987 
1816-1481 
1816-1459 
1818-0989 
1818-0955 
18146-1282 
1816-1467 
1818-1628 
1818-1559 
1818-1E11 
1818-1667 
1818-1595 
1816-04909 
1816-1056 
1826-0015 
1813-0167 
1813-0148 
1813-0189 
1813-0199 
1826-0455 
1826-04352 
1826-03487 
1820-2025 
1826-0876 
18267-0746 
1826-0591 
1826-0761 
1826-0765 
1826-0851 
1826-0129 
1826-01351 
1826-0446 
1826-0275 
1826-0540 
1826-0408 
1813-0150 
1820-21352 
1820-2187 
1820-2646 
1820-2647 
1820-2466 
1829-2528 
18290-2422 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


ITDR2901AD0C 
TOM2911 ANC 
TH4OLA 
THSOLOCPO 
THS012CPE 
THSOLSCPA 
IHS Q20CPA 
THS02 7CPE 
TH5 028CPE 
THSO32CPE 
THSO35CPRA 


THSO*3CDE 
Im50t3acd0 


1M5013C0D 
IM5600CPE PROGRAMMED 
IM5610CPE 

19562 3CPE 
I1M6402—-LIPL 
IM6402CDL 
IM6S0810€ 
IM65X61-CUN 
16653106 
IN66S4-LIUG 
IMT5SL2CPE 
IND2Z911 ANC 
INSA25ON 
K1091A-1000MHZ 
KLO9LA~10.485760MHZ 
KLO918-5e0NHZ 
K10914-6e91L20MHZ 
KLO91LA-7 45 0MHZ 
KELOOA 
KL1L0DA-1e0MHZ 
K1100A-1.792MHZ 
K1100A-10.0MHZ 
KL LOOA-1020MHZ 
K2100A-10.486MHZ 
KL100A-15MHZ 
K1100A-18.5MHZ 
K1100A-2.9MHZ 
K1100A-20.275MHZ 
K1100A-20.0MH2 
K11004-+22.8571KHZ 
KL100A-27MHZ 
K1E00A-29.7984MH2Z 
K11004-40MHZ 
K1100A-84389HZ 
K1100A-952168HZ 
K2100A-9.8309HHZ 
K1L14A-1001376MHZ 
K1114A-20.0RHZ 
KLLISA-100MHZ 
KLIISA-10MHZ 
KLLL5A-2.5HHZ 
K1135A 

K11358 
K1144A-22.016MHZ 
K1145A-220016MHZ 
K1198A-19.6608MHZ 
KR2376~ST-P 
L-13-04 

LisacJ 

L2=-Ov-12 
L2-Ov-15 
L2-0v-20 

L2-0¥-5 

L6-0V-5 

L6-0¥-5 
LALL4-4Cu 

LAS 19U 

LAS-151L5 
LAS~1815 
LAS15A15 
LASISAIS 
Las1912 

LASLIL5 

LOLiIOcS 

LOL1ICY 

LoLLacy 

LD120CuU 

LDi?1Cu 

LD130CJ 
LF115080 
LF232010 
LF13291N 
LF13202N 
LFL33351 
LFL33310 
LFL3332D 
LF13352N 
LF13333D 
LFL3333N 
LF135089 
LF135090 
LF13741H 

LF255H 

LF255N 

LF256H 

LF256Hs SEL NOISE 
LF257H 

LF298H 

LF311H 

LF3S7BN 

LF3SLAH 

LF351H 

LF3SIN 

LF3S39N 

LF353M 

LF353N 

LF 3554 

LF 3S6AG 

LF356BH 


Mfr. 


03406 
03406 
O3714 
O371L4 
3714 
02569 
O3714 
O3TL4 
05714 
95714 
02569 


O3714 
O3714 


OS7L4 
O3714 
O3714 
O3714 
O3714 
O37L4 
O3714 
O3714 
03714 
Os 714 
03714 
03406 
03496 
03795 
03795 
03795 
03795 
03795 
G3795 
03795 
03795 
02795 
O37355 
03795 
O379S 
035795 
B3I79S 
03795 
03795 
O3795 
03795 
03795 
03795 
C3795 
3795 
03795 
03795 
03795 
03795 
03795 
03795 
03795 
03795 
Q3795 
O3795 
03795 
01425 
01854 
02883 
046945 
06545 
06545 
C6545 
06345 
06545 
08831 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
05406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
05406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
ao34a06 
03406 
03406 
03406 
034906 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0203? 
03406 


HP P/N 


1820-2238 
1820-2525 
1858-0066 
1813-0034 
1826-0193 
1820-1235 
1826-0790 
1826-0442 
1826-0489 
1826-0490 
1820-1234 
1826-0749 
1820-1363 
1820-0781 
1816-0053 
1816-0217 
1816-1433 
1820-2206 
1820-2087 
1818-0390 
1818-1009 
18138-1520 
1818-1351 
1818-0107 
1820-2260 
1820-2443 
1813-0047 
1813-9043 
1813-0045 
1813-0053 
1813-0052 
1813-0128 
1813-0134 
1813-0117 
09760-0566 
1823-0139 
1813-0962 
1813-0046 
1813-0135 
1813-0164 
0960-0572 
1813-0156 
0960-0569 
1813-0089 
1813-0154 
1813-0119 
1813-0061 
0960-0567 
1813-0116 
1813-0121 
0960-0570 
0960-0581 
1813-0067 
1813-9144 
1813-0151 
1813-0153 
1813-0146 
1813-0166 
1813-0149 
1820-2625 
1820-2572 
1826-0401 
1826-0693 
1826-0692 
1826-0691 
1826-0694 
1826-0731 
1826-0732 
1818-1616 
1826-0291 
1826-0402 
1826-0403 
1826-0819 
1826-0820 
1826-0784 
1826-0754 
1820-1252 
1626-0195 
1620-1474 
1826-0588 
1826-0587 
1826-0452 
1826-0695 
1626-0582 
1820-1941 
1820-1986 
1820-1795 
1826-0416 
1826-0846 
1826-0510 
1826-0417 
1826-0480 
1826-0581 
1826-0590 
1826-0552 
1826-0458 
1826-0801 
1826-0371 
1826-0358 
1826-0447 
1826-0422 
1826-0497 
1826-0665 
1826-0686 
1826-0685 
1826-0667 
1826-0734 
1826-0704 
1826-0712 
1826-0304 
1826-0€68 
1826-0528 


LF356BN 
LF356G 
LF3ISTH 
LF398H 
LF398N 
LH-0053C€G 
LH0002CH 
LHOOZILCK 
LHO022CH 
LHOO024CH 
LHOO33CE 
LHOOS2CD 
LHO04%2CH 
LHO044AaCH 
LHOG44CH 
LHOO62CD 
LHO062CH 
{40070-1H 
LHOO70-1H 
LHO0070-2H 
LHOOFL=-1H 
LHOO9iCcD 
L4103H~-2.29 
LMLOCH 
L42113-2H 
LML294H 
LMLE3540-LN 
L42524 
LM146id 
LMLATIN-9 
L¥201 AL 
L4295H 
LS20TH 
LA2084H 
LM208D 
LAZ09K 
LM211H 
L42127H 
LM218H 
LM220K=12 
LM220K=15 
LA229K~-5.20 
LM220K=-522 
L¥224J 
L™M2 36AH 
L42364 
LM237K 
LM2S38KCSTEFEL) 
LM250K STEEL 
LM258H 
LM261H 
LM271H 
LM29.04N 
LM2917N 
LM293P 
LR299H 
L¥A300H 
LM301A0 
LMSOLAH, 22Y¥ 
LN302H 
LM305H 
LM306H 
LMIGIN 
L¥3Q08AH 
L4398H 
LM308N 
LM309H 
L4309K 
LM310H 
L43i0N 
LMIJLIF 
LMSELL 
LM3kL2H 
LASI2d 
LA316AH 
LMS3I7H 
Ls31?7HVK 
LM317K 
LCES3I7KC 
LAN3LTILZ 
L43148H 
LA3135P 
LM3L9N 
LM319¥u 
LA319N 
LM320H~-05 
LM320H-12 
LN320H-15 
LA320H-5.2 
LM320H-6 
LA320K-05 
LM320K-15 
L¥320K-56.2 
LN320T-15 
LN3S20T-19 
LN320T-8.0 
LM321IH 
LM322N 
LN323K 
LM324AN 
LAI2Z4aF 
LAM3S25Aa5 
i4325H 
LM325S 
LM326H 
La329 
tLM32902 
LA3342Z 
LMS335A2 
L83352 
LM3374 
LAS37HVK 
LM337K 
LMS37T 


03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03456 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


03406 
03406 


03406 
03406 
03406 
a3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
D3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
D3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03405 
03406 
03406 
03406 
01698 
03406 
03406 
02257 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02910 
02237 
93406 
03406 
02406 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
02037 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
93406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
93406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03806 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
034096 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
93406 
03406 
03406 
03406 


1826-0453 
1826-0319 
1826-0257 
1826-0503 
1826-0791 
1826-0439 
1820-0224 
1813-0058 
1826-0405 
1813-0657 
1826-04481 
1826-0459 
1815-9041 
1826-0472 
1826-0594 
1826-0267 
16826-0168 
1826-0316 
1826-0826 


1826-04124 
1826-0288 


1826-0499 
1826-0812 
1826-0775 
1826-0229 
1826-0802 
1826-0336 
1826-0872 
1826-0548 
1826-0863 
1826-0059 
1826-0017 
1826-0115 
1826-0025 
1826-0268 
1826-0324 
1826-0098 
1826-01310 
1826-0488 
1826-0235 
1826-0235 
1826-0397 
1826-0537 
1826-0232 
1826-0855 
1826-9766 
1826-0763 
1826-0827 
1B26-0748 
1826-0745 
1826-0762 
1826-0398 
1826-0611 
1826-0842 
1826-0479 
1826-0339 
1820-0123 
1826-0669 
1820-0242 
1820-01584 
1820-0247 
1820-0875 
1820-0493 
1826-0035 
1820-0478 
1826-0172 
1820-0429 
1820-0430 
1826-0021 
1826-0208 
1826-0077 
1826-0026 
1826-01062 
1826-0201 
1826-0112 
1826-0539 
1826-0687 
1826-0423 
1826-0295 
1826-0772 
1826-0041 
1826~62907 
1826-0191 
1826-0141 
1826-9175 
1826-02290 
1826-017Ta 
18626-0192 
1826-0179 
1826-0568 
1826-0202 
1826-0169 
1826-01735 
8826-0277 
1826-0377 
1826-0449 
1826-0162 
1826-0225 
1826-0181 
1826-0524 
1826-0291 
1826-0238 
1826-0457 
1826-0283 
1826-0533 
1962-9928 
1826-9385 
1826-0623 
1826-0760 
1826-0880 
1826-0558 
1826-0870 
1826-0525 
1826-0527 


L 338K 
LM339A0 
LM339AN 
LM339u 
LM339N 
LMS40AK-5 
LMS40AT-15 
LM340K=24 
LM340K-3 
LM3S0LAH~12 
LM3S0LAZ=-12 
LM340LAZ-5 
LM341P-12 
LM341P-24 
LM341P-8.0 
LM342P-12 
LM343D 
LM343H 
LM348U 
LM348N 

LE 350K 
LK355-1H 
LM3SAAH 
LM358H 
Lé358N 
LM360N~8 
LM361H 
LN361N 
LM370N 
LM371iM 
LM377N 
LA3AON 
LM3B0N-8 
LM381N 
LM38582 
LM3B86N-1 
LM3900N 
LM3909N 
LASILIN 
LASOL4N 
LM393N 
LM395K 
L439992Z 
L¥399H 
LM4250CH 
LM4250CN 
LNSSSCN 
LN709H 
LM?25H 
LM78L10ACH 
Lx5700H 
MaA-332-cCP 
N@7O82N 
MBTOT2N 
MAS164E (SELECTED) 
MAB8AG6-8 
M8M10422H 
MBMLOOTS 
NC1ODLP 
mc1004P 
MCLOOSP 
mCLOOTP 
MCLOLOOL 
MC1LO100P 
MCLOLOLP 
4C10102P 
MC1O103L 
MC10103P 
MC10100P 
MC10105P 
MC10106P 
MC10107° 
MC10109P 
mcLoi1aP 
mc20110P 
MC10111P 
MC1O113L 
mC101135P 
MCLOLLAP 
MCEOLLSL 
mc10115P 
MCLOLIGL 
MC1O116P 
MCLOLLUZL 
MCIOLLTP 
Mc10118P 
MC10119P 
mc1011P 
MCLOLI2P 
MC10125P 
MC10124L 
MCLOL25L 
MC1O0L28t 
MC10129L 
MC1O130L 
mC10150P 
MC10131P 
MC10132P 
MCL1OL33L 
MCLOLI3P 
MC1O134b 
MCLO135L 
MC101344 
MCLOISIL 
MCLOL38L 
MC1013P 
MC1014DAL 
MCLOLSIb 
MCLOL4P 
MC10153L 
MC10154L 
MC1OL59L 
MC1LOL5P 
MC1O1SOL 


03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03906 
03406 
D3406 
03406 
03406 
D3406 
03406 
D3406 
D3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
93406 
09274 
06344 
06344 
06344 
06344 
D304 
06344 
o2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
O2057 
o2037 
o2037 
02057 
o2037 
02037 
02037 
02037 
02057 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
02037 
02037 
02057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037? 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
O2D37 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1826-0677 
1826-0306 
16826-0666 
1826-0759 
1826-0138 
1826-0536 
1426-0607 
1826-0559 
1826-03706 
1826-0438 
1826-0554 
1826-0555 
1826-0435 
1826-0456 
1826-0434 
1826-0648 
1826-0632 
1826-0634 
1826-0557 
1826-0315 
1826-0€21 
1826-0314 
1826-0592 
1826-0€78 
1826-D246 
1826-0638 
1826~0272 
1826-0210 
1826-0245 
1826-6104 
1826-0348 
16826-0709 
1626-0209 
1826-0206 
1826-0774 
1826-0682 
1826-0120 
1826-0419 
1826-0390 
18 26-0655 
1826-0412 
1826-0320 
1826-0825 
1902-0908 
1825-0165 
1426-0747 
1826-0373 
1820-9162 
1826-0711 
1826-6398 
1826-0375 
1826-0841 
1816-1415 
1816-1398 
1818-2717 
1820-2631 
1816-1462 
1816-1492 
1820-0472 
1820-0142 
1820-0666 
1820~0147 
1820-1990 
1820-2517 
1826-0801 
1620-0802 
1820-1831 
1820-1686 
1820-1409 
1820-0803 
1820-0804 
1820-0805 
1820-0806 
1820-0145 
1320-De0r7 
1820-0808 
1820-1842 
1820-2508 
1820-2324 
1820-1545 
1820-0809 
1820-13905 
1820-0810 
1820-15946 
1820-0811 
18620-90812 
1820-0813 
1820-0582 
1820-04815 
1820-2399 
1820-1173 
1820-1052 
1820-2409 
1820~24a82 
1820-1944 
1620-0616 
1820-0817 
1820-2476 
1820~0818 
1820-2475 
1820-0819 
1820-0820 
1820-0821 
1820-0822 
1820-1383 
1829-0102 
1820-0824 
1820-0825 
1820-0213 
1820-2507 
1820-15993 
1820-2347 
1820-0180 
1820-0826 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


BCLOIGIL 
MC1OLGIP 
MC10162L 
MC10162P 
MC10163L 
MCLOLG3P 
MCLOLG4&L 
MCLOLESL 
MC10165P 
MC1LOL66L 
MC10166P 
MC10168° 
MC1016P 
MC1LOLTOL 
mMC1OL7OP 
MCLOL7TEL 
MC10171P 
MC1LO1L? 2 
MCLOLT2P 
mCROL73L 
MC10173P 
MC1OL74L 
MC1O0174P 
MCTOLTSL 
MCLOLISP 
MC10176L 
MC10176P 
MCLOL78L 
MCLO1LTSP 
MC10179L 
MCLO1LT9P 
MCLOLTP 
MC10180P 
MCLO181L 
mC10i82P 
MC1O183L 
MC10186P 
MC10189P 
AC10189P 
NC1018P 
MCLOLFAP 
mC10195P 
MC1LO1L9IP 
MC10198L 
mC1019P 
mc1020P 

NC 102208 
mC10210P 
mc10211P 
MC102121 
MC10242P 
MC1O2264 
MC10216P 
mC 1022P 
ACLOZ31iL 
wCc10231P 
MC1023P 
MC1024P 
MC1LO25P 
"C1026P 
mcio27P 
#ci030P 
“#C1031P 
MC1032P 
™C1033P 

mC 1034P 
MCLOSSP 
MCLO37P 
acCi239P 
MC1040P 
MC1043P 
MCLO47P 
MC1045P 
mC1062P 
MC1065P 
NC1068P 
mC10804L 
MC1LOBOSL 
mC12002P 
MC12012L 
ACL2013L 
MC12040L 
MC12040P 
MCL208L 
MC1L2061P 
MC21?10L 
MCL2L3L 
MC1306P 
mca350P 
mC1355P 
MCL40018CP 
MC14901UBCP 
4C140028CP 
4C14002UBCP 
mC14007UBCP 
MC14008BCL 
mC140118CL 
MCL14011L8CP 
mC14011U8CP 
"C14012BCP 
MC L4012UBCP 
MC140138CP 
NC1L40L5S8CL 
mC140158CP 
mC 14015B8CP 
mC140158CP 
MC1L4016ACP 
mC146178CP 
mc140208CP 
MC14022HAL 
MC140228CL 
mC140238CP 
MC14023UBCP 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
Q20357 
Q2n37 
020357 
02037 
02037 
92037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02057 
02037 
02037 
02037 
C2037 
O2037 
02037 
02057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
020357 
02037 
020357 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
92057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
O2037 
B2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
Q2037 
02037 
02057 
02037 
G2037 
92037 
62037 
02037 
02037 
62037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02057 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
G2037 
020357 
G2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
020357 
02037 
02037 
02037 
92037 
02037 
02037 
02037 
G2057 
02037 
02037 
02037 
020357 
020357 
02037 
02037 
02037 
029037 
02037 
02037 
020357 
02037 
02057 
02037 


HP P/N 


1820-2504 
1820-0827 
1820-2067 
1820-0828 
1820-2505 
1820-2421 
1820-0829 
1820-2502 
1820-2449 
1820-2325 
1820-2381 
1820-2451 
1820-0440 
1820-2501 
1820-2477 
1620~2500 
1820-2420 
1820-2499 
1820-2455 
1820-24986 
1820-2401 
LA2G-2497 
1820-1259 
1820-2496 
1820-2402 
1820-2193 
1820-1399 
1820-26066 
1820-1632 
1820-0830 
1820-2478 
1820-0146 
1820-2481 
1820-0831 
1820-2478 
1820-2479 
1820-2403 
1820-2385 
1820-2456 
1820-0144 
1820-24890 
1820-1685 
1B 20-2023 
1820-2376 
1820-10356 
1820-6212 
1820-1830 
1820-2495 
1820-1462 
1820-1832 
1820-1950 
1820-13520 
1820-1224 
1820-0272 
1820-2516 
1820-1225 
1820-0157 
1820-0578 
1820-0444 
1820-0252 
1820-90143 
1820-02900 
1820-9235 
1820-0581 
1820-6276 
1820-0101 
1820-0255 
1820-1227 
1820-0275 
1820-0667 
1820-0792 
1820-0897 
1820-0473 
1820-9916 
1820-0917 
1820-0791 
1820-2499 
1820-2348 
1826-0598 
1820-1242 
1820-1888 
1820-1344 
1826-6364 
1820-1915 
1820-1977 
1820-1625 
1820-1026 
1826-0293 
1826-0159 
1826-0382 
1820-1745 
1820-1499 
1820-2079 
1820-2511 
1820-1503 
1829-1525 
1820-2576 
1820-1747 
1820-15008 
1820-1960 
1820-1597 
1820-1497 
1820-2055 
1820-1176 
1826-1502 
1820-2008 
1820-1504 
1820-1508 
1820-1494 
1820-2277 
1820-1527 
1820-1961 
1820-1509 


MC140248CP 
4C140258CP 
MC14025uUBCP 
MC148027HCP 
MC18O0288CL 
mC14028BCP 
4C140328CP 
MC14034BCP 
MCL4035RCP 
mC140388CP 
MCL403P1 
MC1L405U 
MC140408CL 
MC140408CP 
MC14042BCP 
4C140428CP 
MC14044BCP 
™C140468CP 
mC1#049U8CP 
MC14049UBCP 
mC1404U5 
MC1L&O0508CP 
MCL40518CL 
4C140518CP 
MC190528CL 
mci40528CP 
4C140538CP 
4C1405L 
MC140668CP 
mC14¢0G88CP 
MC14069U8CL 
MC14069UBCP 
MC1406L 
MC14070BCL 
Mc14o7oBCcP 
MC14071BCP 
MC18071CP 
MCLAOTSBCL 
MC1L&aO7TSBCL 
mC14075B8CP 
C140 768CP 
MC1L40778CL 
MCL4078BCP 
4C14081BCP 
MC140828CP 
MC1408L-6 
MCLADBL~3 
MC14093BCL 
MC141748CP 
MC14175B8CP 
MC14206 
MC1L431P 
MC1435G 
MC1433L 
MC1433P 

MC 1436C6 
MC1436G6 
MCRASTIL 
MC1438R 
4C1439G 
MC14S9L 
MC14411P 
MCL4&4&4L2VP 
MC14433L 
MC1L445L 
MC14490FP 
mCL4490VP 
MCi4S01UBCP 
MC145028AL 
aCLSS502BHCP 
MC14503BCP 
mC14504BCP 
MC1i4506BCP 
mCi45a7ce 
mC145086CL 
NC149108CP 
MCL45138CP 
MCLESLSBCP 
mc14526AaCP 
MCL45176CP 
MC14S5i18BCL 
mci4518scpP 
MC145198CP 
MC1&5290ACP 
MC145208CP 
MC14522BAL 
MC14S522BCP 
MC14526BCP 
mCis45270cP 
MC 145288CL 
MC14528BCP 
C145308CP 
MC145328CL 
MC145328CP 
wC14S554BCP 
§C14536ACP 
MC145388CL 
MC18S3eBCP 
MC14539BCL 
AC1L&S39BCP 
mC145418CP 
mC185435BCP 
NC14549BCP 
HCL145535BCP 
mC14555BCP 
mC14556BCP 
mC145578CP 
™C14558ace 
mc14559BCcP 
mC1i45608CP 
MC14561BCP 
mC14562ACP 
MC 145668CP 
mC145688CP 
MC145698CL 


02037 
62037 
02037 
02057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02057 
02037 
029057 
02037 
02037 
O2037 
02037 
02037 
020357 
920357 
02037 
020357 
02037 
02037 
02057 
02037 
92037 
02037 
02037 
02037 
020357 
O2037 
02037 
02037 
$2037 
02037 
02057 
02037 
02037 
B2037 
92037 
02037 
02037 
02037 
02037 
92037 
02037 
062037 
020357 
92037 
02037 
92937 
02037 
02037 
02037 
O2057 
02037 
02037 
G2037 
02037 
026037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
G2037 
92037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
02037 
Q2057 
02037 
02057 
02057 
02037 
02037 
02057 
02057 
02037 
020357 
02037 
02057 
02037 
02037 
02037 
a2037 
02057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
82037 
02037 
020357 
02037 
020357 
02037 
02037 
020357 
o2037 
02037 
02037 
O2057 


1820-1506 
1820-15965 
1820-1498 
1820-1496 
1820-1526 
1820-1512 
1820-2223 
1820-2232 
1620-2089 
1820-+2224 
1826-0467 
1826-0544 
1820-2054 
1820-1495 
1820-1501 
1820-1912 
1820-2228 
1826-0470 
1820-1505 
1820-1746 
1826-0713 
1820-1521 
1820-1547 
1820-2015 
1820-1546 
1826-0486 
1826-9501 
1826-0642 
1826-0502 
1820-1931 
1820-1592 
1820-2014 
1826-0155 
1820-1908 
1820-2015 
1820-1970 
1820-15388 
1820-1919 
3820-1309 
1820-2091 
1620-2220 
1820-1907 
1820-1930 
1820-2037 
1820-2099 
1826-0248 
1826-0188 
1826-1536 
18290-2258 
1820-2279 
1826-6209 
1820-0160 
1826-0516 
1820-0181 
1820-0317 
1826-0345 
1826-0038 
1826-0019 
1826-68060 
1820-0201 
1826-9022 
1820-1779 
1820-2166 
1826-0431 
18267-0334 
1820-1947 
1820-2306 
1820-1679 
1820-1€35 
1820-1385 
1820-2257 
1820-2326 
1826-1386 
1820-1339 
1820-1695 
1820-1189 
1820-2462 
1820-1329 
1820-1114 
1829-1815 
1820-1591 
1820-1122 
1820-1387 
1820-1150 
1820-2021 
1820-1181 
1820-1175 
1820-1328 
1820-1265 
1820-2051 
1820-13556 
1820-1327 
1820-15790 
1820-1355 
1820-1855 
1826-0411 
1820-1569 
18620-19352 
1820-1549 
1820-1471 
1820-1658 
1820-2097 
1820-1721 
1820-1479 
1820-2050 
18260-1412 
1820-2344 
1829-1575 
1820-1722 
1820-1850 
1820-20335 
1820-2444 
1820-1588 
1826-90599 
1820-2571 


4C145698CP 
MC1456C6 
MC14566 


NC14572UBCP 


aC145a38CcP 
NCL 45848CP 
mc145858CP 
MCLASSCPL 
MC1458NG 
MC1458S6 
MCL&S8SPl1 
BC1L4&60R 
MC14656 
MC1463R 
MC1468L 
MC1468R 
NC14696 
RC1L&69R 
RC1488L 
MC 14897 
MC1494L 
4C14S35L 
MC14966 
NC1496L 
mCL5106 
MCiS14L 
MCLIIIG 
4C15456 
4C15506 
RC15556 
mC 15586 
MC 15906 
MC1595L 
MC1648L 
MC1648P 
MC1650L 
MC1i658P 
mcCi1Sé6a0t 
MC1662L 
NC1664L 
MCLS7OL 
eC1é67el 
MC1L674L 
MCLGETAL 
MC1690L 
NC 1692L 
MC 1LEF4L 
MC1LE9TP 
NC1723C6 
MC1723L 
MCIPSSCL 
MCLTALCL 
MCi74i1NCPE 
MC1741SCG 
MC1742SCP1 
MC17415SU 
MC1776C6 
MC1s800P 
RCLAOLL 
mMC1A01P 
MC1805P 
MC1806P 
MC1808P 
MC1810P 
mC1812P 
MC1814P 
MC2257L 
MC2259L 
MCZ2902APC 
4C2918PC 
MC3O0IP 
Mc 3002P 
ec3902P 
MCSO0O3P 
MC3006P 
MC3OOTP 
MC3022P 
MC3025P 
MC3Q26P 
MC3029P 
MC 3060P 
“mC3061P 
MC 3062P 
MNCSIS3L 
M4C3245L 
MC3340P 
NCS4CO2AG 
MC34004BL 
mC34035P 
MC3405P 
MCS34&LOCL 
mC38&10CP 
MC 3420P 
MC34235P1 
MC34SIP 
MC 3440P 
MC34&4& LAP 
MC 3442P 
MC3442P 
MC34435P 
MC 3446P 
Mc3a4a7P 
MC3447P3 
ac 3450P 
MC3452P 
MC3455P 
MC 3AaS9ICP 
MC 3460P 
MC 3467P 
mC 3468P 
mC34766 
MC 3486P 
MC3@87P 
MC3526 
MC40012P 


02037 
02057 
02037 
02057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
o2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
Q203? 
02037 
O2037 
020357 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020937 
02037 
02037 
02037 
020357 
020357 
92057 
O2637 
02037 
02037 
02037 
020357 
92037 
02037 
02937 
02037 
02037 
02037 
O20357 
02057 
02057 
02037 
020357 
02037 
02037 
O2037 
020357 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
O2037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
02037 
02037 
020357 
020357 
92037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
62937 
02037 
02037 
02037 
02037 
O2037 
02037 
02037 
02037 
020357 
02037 
92037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
o2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1820-2385 

1826-0003 

1826-0071 

1820-1657 

1820-1589 

1820-2019 

18620-13490 
1826-0142 
1826-0556 

1826-0866 

1826-0420 

1820-0277 

1826-00335 

1826-9032 

1626-0128 
1826-0140 
1826-0006 

1826-0024 

1820-0509 
1820-0510 

1826-0036 

1826-0437 
1820-0427 

1826-0025 

1826-0002 

1826-0125 
1820-0050 
1826-0195 

1826-0028 
1826-04090 
1826-0243 
1826-0037 
1826-0014 

1820-1119 
1820-1108 
1820-9919 
1826-0509 
1820-07990 
1820-0796 
1820-0795 
1820-0794 
1820-90797 
1820-0793 
1820-2664 
1820-1132 
1829-0920 
1820-1354 

1820-1852 
1820-0196 
1826-0409 
1826-0064 
1826-90970 
1826-9505 
1826-0302 
1826-0254 
1826-07435 
1826-0086 
1820-0985 
1820-0868 
1820-0441 
1820-0454 
1820-0275 
1820-0274 
1820-0238 
1820-0418 
1820-0665 
1820-1156 
1820~115? 
1820-2383 
1820-2415 
1820-0141 
1820-02359 
1820-0923 
1820-0205 
1820-0204 
1820-1031 
21820-0617 
1829-0604 
1820-0140 
1820-0700 
1820-0449 
1820-6609 
1820-0451 
18620-1375 
1820-1758 
1826-0399 
1826-0741 
1826-0755 
1826-0312 
1826-0424 
1826-90462 
1826-0529 
1826-0526 
1826-0468 
1826-0360 
1820-1522 
1820-1558 
1820-1842 
1826-6253 
1820-1687 
1820-1689 
1820-2424 
1820-2461 
1820-2157 
1820~2158 
1820-2569 
1820-1786 
1820-1810 
1826-474 
1826-0475 
1826-0283 
1820-2144 
1820-2245 
1820-0015 
1820-06359 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


MC4002P 
MC4006P 
aCcagarP 
mC4004P 
mC4G10P 
mC401L2P 
MC4015P 
mC 4016P 
MC4O19P 
MC4&#O020P 
MC&O24P 
MC48039P 
MC4¥O44P 
MCKSOP 
MCG6G2P 
RC663P 
4Cé66P 
MCG&TP 
MC668P 
mC670P 
MC6&T2P 
MC6S8000L 
MCG6S8OCL 
Mcé6a00RP 
MC 6&B02L 
NC6802P 
MCS6S8O38 -1 
MCE&ROSP 
MC6809L 
NCGBOIP 
MCG32iL 
MCGAZSP 
SC6S84&GOP 
MCHA44P 
MC6S45P 
MCG6ASSS8L 
4C68488P 
MC6850t 
MC6é4S50P 
ACGAS2CP 
MCGB70A 


MC687 14-1 .GMHZ 


MC6875SL 


MCE SSLP/MC S449P 


MC6885P 
MCBBADOP 
MC683A08P 
MCEBAZLL 
MCESA21P 
RC6BAROP 
MCESARBSL 
MC68A408P 
WC68A50P 
MC6SB00L 
NCeABCOP 
MC68805P 
MC&SB21L 
wcesa6oP 
MC7242P 
MCT 250P 
Mc?270P 
MC7441AP 
MC7479P 
MC7AOSCK 
MC7A0S5CP 
mc? ao6cP 
mc7S08CP 
ACTBL2CT 
NCTS1SCP 
AC7S826CK 
MC7B1BCP 
MCTBLOSACP 
MCTSL124CP 
MC 78L15AC6 
MC7BL15aCP 
NC7BMOSCG 
MC78R15C6 
NC78M1i5CP 
nC7?902CT 
MC7905~2C7 
ACT9OSCT 
mc790eCP 
MC?T9L2ZCK 
NC7T9LSCK 
ncT915CI 
NCTOLOSC 


NC 79L05AC6 
MC7SLOSACP 
ACTSLO6C 
MCTILI2ZACG 
ACTILIZACP 
MC7?9L154CP 
ACALSP 
4HC816P 
wACeLTe 
MCa2eP 
MC&266P 
MCASOLP 
MCa3sorP 
mC 8 30aP 
MC8303P 
MCA310P 
MC8312P 
“Ca314P 
MC3355-L 
mca8sseP 
BCA3AP 

MC B839P 
mCS40P 
WCB4S4e 
aca4a6t 
ACS4BL 


Mfr. 


62037 
o2057 
G2037 
020357 
02637 
02037 
02937 
02037 
02037 
02037 
020357 
92037 
02057 
02037 
02037 
G2037 
O2037 
02037 
Q2037 
02057 
02037 
02037 
02037 
O0203T 
Q2037 
Q2037 
D2037 
029037 
02037 
02037 
G2037 
D2057 
02057 
02037 
02037 
02037 
020357 
0203? 
Q2037 
02037 
03795 
Q3735 
G2037 
02037 
02037 
02057 
O20357 
02037 
02037 
$2037 
020357 
02037 
92037 
g2037 
02037 
02037 
G20357 
02037 
Q2037 
02037 
o20357 
a20357 
02037 
02037 
02037 
02037 
92037 
O2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
020357 
20357 
020357 
026037 
02037 
92037 
92057 
G2037 
C2037 
020357 
D2037 
02037 
020357 
02937 
O2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02057 
020357 
a2037 
02037 
92037 
O2037 
O2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020357 
O2037 
02037 
02037 
020357 
02037 


HP P/N 


1829-0843 
1820-a€68 
2820-0724 
1820-0642 
1820-02836 
1820-0607 
1820-0437 
1820-1185 
1820-1332 
1829-21109 
1829-0567 
16820-0834 
1820-0630 
1820-1520 
1820-9288 
1829-1519 
1820-0625 
2820-1606 
1826-1605 
1820-2133 
1820-0287 
1829-2505 
1820-1480 
1820-2411 
1820-2151 
1820-2099 
1820-2651 
1820-2562 
1820-2612 
1820-2499 
1820-1481 
1820-2030 
1820-2469 
1820-2465 
1820-2546 
1820-2115 
1820-2219 
16820-1690 
1820-2470 
1820<2175 
1828-1657 
1820-2285 
1820-2036 
1820-2165 
1820-2489 
1820-2137 
1820-2240 
1820-2180 
1820-2081 
1820-22307 
1820-2148 
1820-2428 
1820-2284 
1820-2558 
1820-2293 
1820-2624 
1820-2602 
1820-2291 
1820-0719 
1820-0786 
1820-0584 
1826-0200 
1828-0908 
1826-0246 
1826-0144 
2826-0145 
1826-0146 
21826-0147 
1826-0106 
1826-0126 
1826-8149 
1826-0276 
1826-0275 
1826-0353 
1826-0274 
1826-0367 
1826-0512 
1826~0464 
1826-0685 
1826-0215 
£826-0294 
1826-0548 
1826-0123 
1826-045) 
1826-0214 
1826-0286 
1826-0496 
1826-0285 
1826-0284 
1826-0495 
1826-0282 
1826-0281 
1820-9325 
1820-0106 
1820-0911 
1820-0324 
1829-0506 
1820-0111 
1820-0914 
1820-0742 
1820-0610 
1820-0705 
18209-0615 
1820-0626 
1820-0869 
1820~04?9 
1820-0535 
1820-0260 
1820-0259 
1820-0865 
1820-0861 
1820-0862 


MCBa9L. 
MC8sooPp 
acsSo2P 
AC&SOP 
MC8SEL 
McassPp 
AC857P 
MCBSSL 
MC8601P 
MCB6O2L 
MC8602P 
MC&S89P 
MCBt26AP 
CC1456 
MCCLOTO 
MCCLTAal 
MCCL776 
MCMIOLSIL 
RCM10143 
MCM101447 
MCM20145L 
MCP1LOL&6L 
MCR10147L 
MCM1O0149% 
MC#10152L 
MC41495101-1P 
MCA2147C-TO 
MC SS256 AL 
ACMSO004AL 
MCM6ES72L 
MCM6S81P 
MCM6ALGAL 
MCMG6SAl OL 
MCMGBAL OP 


MCR68ATOBL PROGRAMMED 


MFC4000B 
MFC6070 
MHOOOTC 
MHQ2221 
MHQ6001 
MHW592 
MK2302P 
MK3880N 
MK3880N~4 
MK3839N-6 
MK3881N 

MK 3@81N-4 
MK3882N-4 
AK 3883N-4 
NK3384N~-4 
NK38A5P 
MK3B87N-4 
NX 38P70/02R 
MK49096-3 
MK4102P~-6 
MKGLLAN~1 
MKALIAN-2 
MK&@LLAN-3 
MK4118P—2 
MK 4 1L1BP-3 
MK4119P=4 
MK4332P=3 
MK&BOLAN-70 
NK4S0LAN-90 
MK#A01P~-90 
MKAR02-3N 
MKS A02N-2 
NKSOOSN 
MKS009P 
MKS0399N 
NX6N36P 
MLMZ0L API 
MLM2046 
MLMSOBAPL 
RLM324P 
NLMCLOLA 
MMILLOLA/AIN 
MMESO2ZAD 
MN2 102AN=4L 
MM2LL4N=L 
MMS 006H 
MMSOLI3N 
mMSO3SP 
mM5040H 
MM5 05 0AH 
MM5052 
MMNSOSTN 
MMSO7 


MM52040 
MES 2@1ABLN 
BMS269N 
RAS 261N 
MMS269N 
MM52803-5 
MMS 3S0TABN 
MNS3SOTN 
MM5312N 


MMS S3LINC75-) 
MMSSLINGTH4) 


MASS1I5N 
MMS SGS9AASN 
MMS3TIN 
RMSSOH 
BMMSS174N 
MESATS 
MNM74CO0N 
MMT4CQON 
MMT4CO2N 
MA 7&CO4N 
MMT &COON 
MM 74C107N 
MM74C10N 
MM7aCi 4a’ 
MAMT4C14N 


g2037 
02037 
02057 
92837 
O2037 
O2037 
02057 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
02037 
020357 
02037 
O2037 
02037 
G2037 
02037 
0203? 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


* 020357 


O205T 
02037 
02037 
02037 
02937 
02037 
02037 
02037 
03406 
92037 
Q2037 
02057 
Oe078B 
n4o7a 
o4078 
049078 
04078 
04078 
o9arg 
04078 
04073 
4078 
b4078 
osg7s 
04078 
04578 
04078 
04078 
04078 
n4a7a 
o40ors 
o40748 
04078 
o#0d78 
940739 
04078 
04078 
04074 
04078 
04078 
o4078 
04078 
02037 
02037 
02037 
02037 
C2037 
03406 
03406 
93406 
03406 
03406 
03496 
03406 
03406 
03406 
03406 
03496 
03406 
035406 
03406 
03406 
03406 
03406 
93406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
035406 
03406 
a3406 
03406 
03406 
02023 
03406 
03406 
03406 
03406 
93406 
03406 
03406 
O2406 
03406 


1820-0866 
2620-2297 
1820-2296 
1820-0087 
1820-0869 
1820-0122 
1820-0257 
1820-0863 
1820-0207 
1820-1524 
1820-0515 
1820-06323 
1820-1081 
13826-0044 
1820-2429 
1826-0042 
1826-5325 
1816~1447 
1816-1435 
1816-1053 
1816-1430 
1816-1434 
1816-1390 
1816-1456 
1816-1335 
1818-0695 
1818-0849 
1820-1920 
1816-0660 
1818-9336 
1818-0700 
1818-0328 
1818-0135 
1818-0701 
1818-0912 
16256-0198 
1826-0259 
1820-0832 
1458-0009 
1858-0008 
1813-0138 
1816-6355 
1820-2188 
1820-22398 
1820-2649 
1820-2339 
1B20-24354 
1820-2301 
1820-2299 
1820-25198 
1820-2298 
1820-2309 
1820-26590 
1818-0114 
1818-0327 
1818-1214 
1818-1177 
18138-1178 
1818-1162 
1ath&-1244 
1818-1213 
1818-1334 
1818&1€62 
1818-1614 
1818-1372 
1818-1643 
1818-1718 
1820-1123 
1820-23522 
1820-2310 
1820-0593 
1926-0211 
1826-0016 
1826-0495 
1826-0161 
1826-0567 
1818-93154 
1820-0733 
1818-01938 
1818-06435 
1820-0775 
1829-1145 
1820-2416 
1820-1236 
1820-1237 
1820-0717 
1820-1162 
1820~-6410 
1818-1236 
1818-0061 
1820-1149 
1818-0106 
1818-9440 
18t8-9508 
1820-2001 
1820-1348 
1820-1754 
1820-1564 
1820-2326 
1820-2040 
1820-2246 
1820-1755 
1826-0156 
1820-2623 
1820-1849 
1820-2038 
1620-2210 
1820-1627 
1820-2211 
1820-16903 
1820-1576 
1820-2212 
1820-1£90 
1820-1553 


MM74C151N 
KM74C154N 
RME7&CiS7N 
MST4CiGON 
MM74C16IN 
MR74&C162N 
MMT&C163N 
MMT 4C164N 
MMNT4¢C1G5N 
MMNTACL TSN 
MMT4&CLTSN 
MAM T4&C192N 
M4 74C193N 
MA TSEC 20N 
ANT4&C2210 
MM74C221N 
MAM 74C240N 
MM 74C240N 
MM74C294N 
AMT 4C30N 
MMF4SC32N 
ANZ4C373N 
MM74C374N 
MS74C42N 
FB74C73N 
MMT4C745 
MNT&CTA4aN 
MM? 4C76N 
MH7V4&C83U 
AMT4&COSN 
AM 74SCASN 
MMT &CAGBN 
MMT4&CEIN 
AAT 4ACIO IN 
MMT4C902N 
MMTACIOIN 
MAT4CFO4N 
mAM74aC905u 
MMPACIOGN 
MMTACSIOIN 
MM74C9ON 
M474C910N 
MMT4C914N 
MP 7&C920N 
MM74C922N 
MM?SC9235N 
MMPSCI25N 
AR74&C941N 
MPSCCISN 
MMNSOCSTS 
MMS2C1iSN 
MMBAC2SN 
MRSACSON 
MMHOO26CL 
MMHOO2Z6CPE 
MMHOO2Z6L 
MPQ2222P 
MPO2369 
MPG2906 
MPQ2907P 
MPQ3546 
MPQ3725 
MPG3762 
MPG379B 
MPQ3906 
MPQ6100 
MPOQG842 
MTS R60 AE 
MTAS65AE 
MUX-GS5FQ 
MUNOSFQ 
MUX29FQ 
MUALLO 
MWAL20 
MWAI30 
MWA210 
MWA2Z20 
MWAZIO 
MWAS10 
MWAS20 
M¥A330 
NT74&S253M 
N4162N 
NS2Z00N 
NB202N 
NA8220N 
NB233N 
NS234N 
NAZION 
NA243N 
N@251N 
N3265N 
NS2GTN 
NS2TLN 
N&2T3N 
NS28GN 
NA2H1N 
NS254N 
N82358N 
N8290N 
NS8291N 
N8292N 
N3293N 
NA2ZSO9E 
N&2S1901 
N&2SLi5F 
NA2S1L23F 
NS825125F 
MS82S125N 
N823126F 
N32S129F 
NS2S129F 
MAZSLSOF 
N82S131F 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
D3406 
03906 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03496 
03404 
03496 
03406 
034064 
03406 
03406 
035406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
05406 
05406 
05496 
03406 
a3406 
934906 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
G2037 
082037 
92037 
02037 
020357 
02057 
020357 
Q2037 
O2037 
02037 
02037 
D2037 
02037 
02037 
09161 
09161 
02180 
02189 
02180 
O2037 
02057 
82037 
02037 
02057 
82037 
02037 
Q2037 
02037 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
92919 
02910 
02919 
029190 
02910 
029190 
92910 
023920 
025910 
02910 
029190 
02910 
02919 
02910 
02910 
92915 
92910 
02910 
02910 
92910 
02919 
02910 
02910 
02910 
62910 
02910 
02910 
02910 





1820-2065 
1820-1827 
1820-1565 
1820-1390 
1620-1392 
18620-2214 
1820-1493 
1820-1559 
1820-1560 
1820-1190 
1820-1562 
1829-1575 
1820~1561 
1820-1626 
1820-1612 
1820-1485 
1820-2538 
1820-2566 
1820-2537 
1820-1674 
1820-2213 
1820-2215 
1820-22156 
1820-1735 
1820-2€0D5 
1820-19353 
1820-1755 
1820-2606 
1820-1937 
1820-2343 
1820-1806 
1820-2276 
1820-1392 
1820-1651 
1820-1652 
1820-1653 
1820-1654 
1820-19355 
1820-1655 
1820-1656 
1820-2275 
1818-0754 
1920-1778 
1818-07535 
1820-2156 
1820-2309 
1820-2540 
1820-2630 
1820-1402 
1820-18623 
1820-2413 
1420-2217 
1820-2218 
1820-1288 
1820-1366 
1820-11790 
1858-0077 
1858-0655 
1858-0010 
1858-0076 
1858-0075 
1858-0034 
1858-0062 
1858-0072 
18358-00538 
1858-0074 
1820-1804 
£826-08624 
1824-0823 
1826-0849 
1826-0609 
1826-0610 
1813-0211 
1813-0212 
1813-0215 
4813-0214 
1815-6215 
1813-0216 
16L3-0217 
1813-0218 
1813-0229 
1820-2287 
1820-0457 
1820-1337 
1820-0508 
1820-0845 
1820-0543 
1820-0542 
1820-0575 
1820-0569 
1820-0462 
1826-0507 
1820-90835 
1820-0589 
1620~1045 
1820-0322 
1820-0400 
1820-0536 
1820-0455 
1820-0450 
1820-0492 
1820-0703 
2920-9789 
1816-0728 
1820-2247 
1816-0605 
1816-9016 
1816-0916 
1816-1032 
1816-03917 
1816-0782 
1816-1418 
1816-0919 
1816-0710 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


NB2S131F 
N82S136F 
NAZSIS7AN 
NB2SL37F 
NB2S140F 
N&2S141F 
NS2S141F 
NOB2S5141F 
N@2S180F 
NS2S181F 
N825181N 
N&2S185F 
N&2Si291T 
WB25191 
NB2S235F 
NA2S2708F 
NE2S31N 
N82S355N 
NB2S42N 
N82S50N 
N82S562N 
NS2S835N 
N82SR3N 
NS2S995N 
MAS4ON 
N8440N 
NSS15N 
NSAB16N 
N&B25N 
N88 26N 
NABSSN 
NBBTSN 
WABRON 
NESBIN 
NBHTON 
NSHBON 
NBHSON 
NSTOSN 
N&TOIN 
N&ST1A4N 
NAST 2SN 
N8T31N 
NBT3IN 
N&TAGBN 
NATION 
NATFI3N 
NSTISN 
NATION 
N&TITIN 
NCM7O4G0L 
NESOLAF 
WESOLA 
NES22IA 
NES22a 
NES26A 
WES2TK 
NES27N 
NES29A 
NES 29K 
NES31H 
NESSOL 
NESSON 
NESS32AFE 
NESSS32AT 
NESS3I4AT 
NESSSIN 
NESSSP 
NESSST 
NESSG6ON 
MESS6A 
NES62B8 
NES6SA 
NES65K 
NES 66H 
NESG6N 
NES67V 
NESTON 
NESSOF 
NESSIF 
NESI2ZA 
WES92K 
NESSI&AN 
oP-01C¥u 
OP-05CJ 
oP-O5€U 
op-o7C¥U 
OP-O7CP 
OP~O7EV 
OP-OTEY 
OP-LIEY 
OP-LIFYT 
oP-148CJ 
OP-156J 
OP-16E 
Oop-16F J 
OP-17TFJ 
P1IEOSA 
P2191-2 
P2101A-2 
P2101A-4 
P2EL&A-4 
P2114A-5 
P212R4AL-2 
P2124AL-35 
P2141L-5 
P2142 
P2L42L 
P3205 
P3208A 
P3212 
P3404 


P3608L~-6 MASKED 


Mfr. 


929156 
02510 
02919 
02910 
02910 
029190 
02910 
02910 
62919 


02919 
02910 
02910 
02919 
02910 
02910 
02919 
02910 
02910 
02910 
02919 
02910 
02910 
02910 
02919 
029190 
02910 
02916 
02910 
02910 
02910 
02910 
023919 
02919 
02910 
B2916 
02910 
o2919 
02910 
02910 
02910 
029190 
02919 
62919 
02910 
029140 
62910 
02910 
02910 
02910 
041485 
02310 
925919 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
92919 
029190 
02310 
02910 
029190 
02919 
02919 
02910 
01698 
02910 
02919 
02920 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
602910 
02910 
02910 
029190 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
021280 
02180 
02180 
G2180 
02180 
021890 
02180 
03677 
03794 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
034811 
03811 
03811 
O3a8i12 
93811 


HP P/N 


1816-1482 
1816-0536 
1816-1475 
1816-0931 
1816-0928 
1816-05929 
1816-1142 
1816-1163 
1816-1240 
1816-1160 
1816-1162 
1816-1054 
1816-1299 
1816-1458 
1816-0915 
1816-1195 
1820~1980 
1820-1249 
1820-16075 
1820-1238 
1820-1140 
1820-1467 
1820-1777 
1820-1155 
1820-0459 
1820-0460 
1820-0837 
1820-0458 
1820-0466 
1620-0208 
1820-0456 
1820-Q£37 
1820-0461 
1820-0467 
1820-0465 
1820-0465 
1820~0464 
1820-1984 
1820-1360 
1820-1289 
1820-1828 
1820-2198 
1820-14817 
1820-0195 
1820-0121 
1820-1924 
1620-1477 
1820-1476 
1820-1884 
1818-0630 
1826-0798 
1826-0058 
1826-0213 
1826-0256 
1826-0115 
1826-0454 
1826-0755 
1826-0244 
1826-0124 
1826-0067 
1826-0130 
1826-0137 
19826-0716 
1826-6633 
1826-0569 
1826-0625 
1826-0189 
1826-0119 
1826-0806 
1826-0205 
1826-0047 
1826-0204 
1826-0101 
1826-0189 
1826-0269 
1826~8219 
2826-0703 
1820-2266 
1829-2267 
1826-0194 
1826-0546 
1826-0715 
1826-0440 
1826-0229 
1826-8266 
1826-0545 
1826-06535 
1826-08845 
1826-0641 
1826-0616 
1826~0628 
1826-0542 
1826-0828 
1826-0576 
1826-0601 
1826-0516 
1818-9115 
1818-03520 
1818-0425 
1818-0342 
1818-0492 
1818-6562 
1818-1638 
1818-1238 
1818-10990 
1818-0895 
1818-1155 
1820-2035 
1820-1087 
1820-1864 
1820-1395 
1816-0868 


P4002-1 
P4040 
P4265 
P4269 
PSLF1L-3 
P8O3SL 
PAD39 
P8039-4 
P3O085A 
PB8OASA=2 
P8155 
P8214 
P8224 
PA257T 
PAa259A 
Pg§25t 
PALIOHSCN 
PAL 12H6CN 
PAL L&AL4CN 
PAL 16H2CN 
PALI6L8CN 
PALILG6GR4CN 
PAL1I6R6CH 
PBD3520 
PE-2121i7 
PIC4é00 
PrIcé6ol 
PIC611 
PIC&25 
PIC626 
PIC64&S 
PIC64%6 
PR1i4?72A-01 
P¥14828-01 
RO-3-2515 
RALA 
RC4#195TK 
RC45538NB 
RC4&558T 
RCAT253MP 
RC8T24mP 
REF-OLCP 
REF -O1LHS 
REF-02DJ 
REF -O2HP 
RV4S55a80E 
$2350-2 
$52 
SS733A 
S8280F 
$8292F 
SAALOD2T 
$050908 
SOMBS7KG 
SES55CT 
$G1502N 
$G1532J 
S63501AJ 
$G43524J 
SGIS4&7N 
S63627 
S63921N 
SH6401PC 
S$H6501PC 
SLAGI1A 
SMP~B1FY 
SN158094N 
SN1S8097N 
SNLSSBO9NG 
SNLSS30N 
SNI5A32N 
SN15333N 
SNI5836N 
SNLS837N 
SN1S5844N 
SN15845N 
SN15A46N 
SN158438N 
SNIS8B49N 
SNLISS51N 
S$N15858N 
SNIS861N 
SN15862N 
SNIS863N 
SN15882N 
SN& ISSN 
SNS2741 
S$a54000 
SNS 400N 
SNS402J 
SNS402N 
SNS404J 
SN5S404N 
SN54084 
SNS408N 
SNS4108 
SNS410N 
SN54121J 
SNS41 35 
SN54160N 
SNS4192N 
SNS4196d 
SNS419TS 
SNS54199u4 
SNS4253 
SN54350d 
SNS432N 
SNS 4428aJ 
SNS474J 
SNS474N 
SNS4&90N 
SNS4&I3N 
SNS4&95AN 
SN5496N 


03811 
O38il 
03811 
05811 
O38il 
03611 
O3Aa1L 
O348il 
O3811 
03811 
O3611 
O38il 
035911 
063811 
B3AL1 
O3811 
04092 
04092 
04092 
04092 
04092 
04092 
04092 
05917 
01869 
02598 
02598 
02598 
02598 
02598 
02598 
02596 
oos7s 
o0os75 
O2715 
91973 
02290 
02290 
02290 
022399 
02290 
02140 
02189 
02189 
02189 
02290 
O3677 
03545 
02910 
02910 
02919 
C3334 
02910 
035436 
02919 
03793 
93795 
03793 
01698 
O37FS 
Q3795 
03793 
022357 
02237 
01590 
02180 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01€98 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016938 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01658 
01698 
01698 
01€98 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01638 


1818-8449 
1826-2069 
1820-2072 
1820-2075 
1818-03193 
1820-2176 
1820-2271 
1820-2308 
1820-2074 
1820-2205 
1818-0735 
1820-1557 
1820-2380 
1820-2143 
1820-2519 
1820-2410 
1820-2677 
1820-2671 
1820-2678 
1820-2679 
1820-2670 
1820-2681 
1820-2680 
1820-2446 
1813-0170 
1813-0115 
1813-0083 
1813-0084 
1613-0109 
8813-0110 
1813-0114 
1813-0082 
1818-0094 
1818-09095 
1818-0237 
1820-0044 
1826-0196 
1826-0326 
1826-0217 
1826-1007 
1820-10390 
1826-0708 
1826-08553 
1826-0622 
1826-0847 
1826-0328 
1820-1754 
1820-0138 
1826-0040 
1820-6419 
1820-1098 
1820-1682 
1826-0415 
18135-0146 
1826-0224 
1826-0258 
14826-0728 
1826-0061 
1826-0428 
1826-0867 
1820-2590 
1858-0022 
1858-0020 
1821-0006 
1826-0676 
1826-0727 
1820-0341 
1820-0242 
1820-1137 
1820-0086 
1820-0096 
1820-0346 
1820-0507 
1820-0128 
1820-0348 
1820-03508 
1820-0094 
1820-0095 
1820-0249 
1820-0088 
1820-82556 
1820-0359 
1820-03190 
1820-0251 
1820-0258 
1820-0361 
1826-0011 
1820-1093 
1820-0448 
1820-1101 
1820-0445 
1820-1097 
1820-19022 
1820-1099 
1820-1579 
1820-1094 
1820-0447 
1820-1092 
1820-1092 
1820-1024 
1820-1378 
1820-1096 
1820-2043 
1820-1085 
1820-1878 
1820-10790 
1820-1381 
1820-2082 
1820-1095 
1820-0446 
1820-0992 
1820-1025 
1820-1594 
1820-1380 


SN54H1206N 
SNS4H1L1d 
SNS4H30U 
SN54H404 
SNS@4H74J 
SNS4LSO00T 
SNS 4LS02J 
SNS4LS08J 
SN54LS10u 
SNS4ALSI1J 
SNS4LSi 25S 
SNS4LS13BU 
SNS4LS174J 
SNS4LS196d 
SNS4#LS 22149 
SNS4LS27J 
SNS4LS350u 
SNS4LS669J 
SNSALS T&A 
SN54S500U 
SNS4S305 
SNS4S404 
SNS55S4538JG 
SN5546156 
$N5546 25S 
SN72710L 
SN72710N 
SNT2741P 
SN72747TJ 
SN72L922L 
SN7 4000 
SN7T400N 
SN7401N 
SN7402N 
SNT&O3SJ 
SN7403N 
SN7404d 
SNT4SO04N 
SNT404M 
SN7405J 
SNT&0SN 
SN7406N 
SN7&O7J 
SN7407N 
SN7408u4 
SN74&08N 
SN7409N 
SN7T4100N 
SN74104M 
SN7T4107N 
SN74109N 
SNT&10ON 
SNT@1LAif 
SNTSLIGN 
SN74120N 
SNT4&1l21iN 
SNT4122N 
SNT4&1L254 
SN74125N 
SN74126N 
SN7T4123N 
SN74iL2N 
SN74132N 
SN74136N 
SN7ALSN 
SN74141N 
SN74143 
SN74143N 
SNT74145N 
SNT4&1l4IN 
SNT4148N 
SNT4&14N 
SN74150N 
SN74&l514N 
SNT4&LS IN 
SN74154N 
SNT41SSN 
SNT4156N 
SNT4&157N 
SN74159N 
SN74160N 
SN74161N 
SNT4&1L62N 
SN74163N 
SNT4164N 
SNT74&165N 
SNT4&166N 
SNT4%167N 
SN7416J 
SNT4S16N 
SNT4&1700 
SN74&170N 
SNT74173N 
SNTS&173N 
SNT4174N 
SNT&LTIN 
SNT7T4&178N 
SNT4&1L TIN 
SNT417N 
SNT4&1860N 
SN74181N 
SN741L82N 
SN74184N 
SN7418548N 
SN74188AN 
SN74190N 
SN7A&1LFILN 
SNT4&1L92N 
SN7&193N 
SN7&194N 
SN74195N 
SNT4&196N 
SNT4197N 
SNT4198N 


01698 
016498 
01698 
01698 
01698 
016995 
016938 
01698 
01698 
01698 
01€598 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91498 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01696 
01698 
01698 
021698 
91698 
01698 
03698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01€98 
01698 
01698 
a1698 
01698 
91698 
91698 
014698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
014698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
51698 
01498 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01498 
01698 
$1698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
016938 
01698 
01498 
01698 
01698 
01638 


1820-1595 
1820-1067 
1820-1068 
1820-1069 
1820-1071 
1820-1879 
1820-1799 
1820-2248 
1820-2249 
1820-2261 
1820-1750 
1820-2529 
1820-2064 
1820-2251 
1820-2042 
1820-1890 
1920-2250 
1820-2559 
1820-1798 
1820-1253 
1820-2252 
1820-2253 
1820-2236 
1820-2282 
1820-2283 
1820-0321 
1820-0398 
1826-0271 
1826-0100 
1826-0301 
1820-0856 
1820-0054 
1820-0327 
1820-03528 
1820-0864 
1820-0269 
1820-0894 
1820-0174 
1820-1004 
1820-2179 
1820-0175 
1820-0471 
1820-2593 
1820-0668 
1820-0870 
1820-0511 
1820-0513 
1820-9425 
1820-1002 
1820-0281 
1820-1116 
1820-00648 
1820-1229 
1820-1793 
1820-2164 
1820-0261 
1820-0704 
1820-0579 
1820-1121 
1820-1214 
1820-1074 
1820-0907 
1620-1056 
1820-1250 
1820-0537 
1820-0707 
1820-1271 
1620-1171 
1920-0491 
1820-1062 
1820-1473 
1820-1055 
1820-0640 
1820-0622 
1820-06290 
1820-0495 
1820-0738 
1820-1046 
1820-0762 
1820-1257 
1820-0899 
1820-0716 
1820-1185 
1820-0715 
1820-1064 
18620-1042 
1820-1107 
1820-0909 
1820-25486 
1820~0577 
1820-0725 
1620-1459 
1820-0574 
1820-1192 
1820-0788 
1820-0839 
1820-1258 
1820-1259 
1820-0618 
1820-6435 
18620-0606 
1820-0611 
1820-1267 
1820-1141 
1816-1141 
1820-07354 
1820-0545 
1820-0546 
1820-0233 
1820-07435 
1820-1027 
1820-0751 
1820-0765 
1820-1032 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


SN74199N 
SNT4&200N 
SH7420J 
INT420N 
SN7T4221N 
SN74220 
SN74&22N 
SN7&23N 
SNT4&247N 
SN7425N 
SNT4265N 
SN74&2Z6N 
SN7T4273 
SNT74276N 
SNT4ZTON 
SN74&279N 
SN7T4a27U 
SNT74&276 
SN7T4263N 
SN7428 4N 
SNT74285N 
SN7T428N 
SNT4&290N 
SNT&293N 
SNT&2IBN 
SNT4&30N 
SN74&32N 
SNTASSN 
SNT4&351N 
SNT4&365N 
SN74566N 
SN7T4&SG7N 
SNT4368N 
SN7437N 
SN7438J 
SN7438N 
SN74390N 
SN7T4S3935N 
SAN7&40N 
SNT&42 Aan 
SNT4&45N 
SNT446AN 
SNT447AN 
SNT&ASAN 
SN74430N 
SN7450N 
SNT4&51N 
SNT4535N 
SNT4S4N 
SN74460N 
SN7T4&TON 
SN7T472N 
SNT473N 
SNT4&T4J 
SNT47T4N 
SNTATSIN 
SN74765 
SN7476N 
SN7480N 
SN7481AN 
SN74&B2N 
SNT 4B SAN 
SN7434AN 
SNT485N 
SNT4AGN 
SNT4&S9N 
SN7T490AN 
SNT491 AN 
SN74&924N 
SN74I95N 
SNT4&94N 
SN7T4&95AN 
SN7496N 
SNT4&97N 
SNT74ALSOON 
SNT4ALSO4N 
SNT4ALSOSN 
SNT4ALS32N 
SN74ALS74N 
SN7T4&4AS4&04N 
SNT4&4AS808N 
SN74HOON 
SN74HOLN 
SN74HO4N 
SN74HOSN 
SN74H10O1N 
$N74H102N 
SN74H103N 
SN74H1O6N 
SM74H108N 
SN74H10N 
SNTSHIIN 
SNT&H15N 
SNT4H183N 
SNT4H20N 
SNT4H2LN 
SN7T4&H22N 
SNT4H30N 
SNT74H400 
SNTSH4SON 
SNT4AHSON 
SNTS HSIN 
SN7T&HS2N 
SNT&HS IN 
SN T4AHS4N 
SN7T4&HS5N 
SNT4&HGON 
SNT4H61N 
SMT SHEN 
SN74&H71N 
SNT4&aHT2N 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
091698 
016598 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01638 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01€98 
01698 
01698 
O2€98 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
1698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01696 
016938 
01698 
02698 
01698 
01698 
01698 


01698 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016948 
01698 
01698 
01698 
02698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 


HP P/N 


1820-0726 
1820-6783 
1820-085! 
1820-0069 
1820-1260 
1820-2304 
1820-1256 
1820-0538 
1820-1580 
1820-0655 
1820-1460 
1820-0514 
1820-1461 
1820-2127 
1820-1728 
1820-1089 
1820-1787 
21820-0782 
1820~1261 
1820-1791 
1820-1792 
1820-1184 
1820-1262 
1820-1264 
1820-1100 
1820-00790 
1820-0661 
1820-1124 
1620-1462 
1820-2007 
1820-1365 
1820~1049 
1820-1255 
1820-0539 
1820-2351 
1820-0621 
1829-1465 
1820-1464 
1820-0071 
1820-0214 
1820-0468 
1820-1037 
1820-0995 
1820-10358 
1820-1445 
1820-0072 
1820-0065 
1820-0084 
1820-9074 
1820-0085 
1820-0065 
1820-0304 
1820-0075 
1820-0859 
1826-0077 
1820-0301 
1820-0858 
1820-0976 
2820~0362 
1820-0345 
1820-0363 
1820-63905 
1820-0484 
1820-0921 
1820-0282 
1820-0628 
1820-0055 
1820-0364 
1820-0956 
1820-0999 
1820-0366 
1820-0367 
1820-0368 
1820-0748 
1820-2656 
1820-2634 
1820-2635 
1820-2657 
1820-2488 
1820-2557 
1820-2558 
1820-0370 
1820-0605 
1820-0424 
1820-0613 
1820-0739 
1820-0469 
1820-0544 
1820-0715 
1820-0631 
1820-0371 
1820-0372 
1820~1263 
1620-0847 
1820-0373 
1820-0374 
1820~0619 
1820-0375 
2820-0867 
1820-0376 
1820-0277 
1820-0378 
1820-0379 
1820-0380 
1820-038: 
1829-9362 
1820-0383 
1820-9384 
1820-8385 
1820-0386 
1820-0387 


SNT4&H73N 
SNT4H74N 
SN74H76N 
SNTSH87N 
SNT4&LOOQN 
SNT4LO2N 
SNT4LOIN 
SNTALOAN 
SN74&LiON 
SN74L121N 
SN74L122N 
SNT4&L123N 
SNT4L1953N 
SNT4&LIS4N 
SNT4&L157N 
SN7T4L157N 
SN74L164N 
SNT4LE92N 
SN74L193N 
SN74&L20N 
SN74LS0N 
SNT4L42N 
SN74L46N 
SANT&SLATN 
SN74L51N 
SNT4L54N 
SNT4&LSSN 
SNT4LT3N 
SN748L75N 
SATALBSN 
SN74&L&6N 
SNT4L93N 
SN74L95N 
SNT4SL9IBN 
SN74LS00U 
SNT4LSOO0N 
SH74LSOGN 
SNT4~LS00N 
SN74LSO02d 
SNT4LSO2N 
SNT4LSO5N 
SNT4LS04J 
SN74LS04N 
SNT4&LSOSN 
SN74LS08J 
SN74LSOBN 
SNT4L SOON 
SNT4&LSLOTAN 
SNT4LS109AN 
SN74L510N 
SN74LS112AN 
SWT4LS113AN 
SN7T4LSLISAN 
SNT4&LSLIN 
SNT4L S222" 
SN7T4&LS1235u 
SNT74&LS123N 
SN7T4LS124N 
SN74LS125AN 
SN7T4&LS126AN 
SNT4LS12N 
SNT4LS1I2N 
SNT4LS136N 
SNTS4LS137N 
SNT4¢LS138N 
SNT&ALS1LSGN 
SN74LS13N 
SNT4L5145N 
SNT4LSI47N 
SNT4LSL48N 
SN74ELS104N 
SN74LS1L51N 
SNT4LS153N 
SNT4LS1558 
SN74LSI56N 
SN74LS157N 
SN74LSi154N 
SNT4LSLSN 
SNT&LSI60AN 
SNT4LSIG614N 
SNT4LS162AN 
SN74LS163AN 
SN?T4&L8164N 
SNT4LS165N 
SN74LS1i66N 
SN7T4LS169AN 
SNT4LS170N 
SNTALSITA4AN 
SNT4LS374N 
SN74LS17SN 
SNTALSIBiN 
SN74LS182N 
SN74LS1i 90M 
SNTS&LSLIIN 
SNT4LS192N 
SNT4&LSLISN 
SNT74LS1944N 
SNT4LS1954N 
SN7T4LSi96N 
SNT4LS196N 
SN74LS197N 
SN74LS20u 
SNT4LS20N 
SNT74LS21N 
SMT4LS2210 
SN74LS221N 
SN74LS22N 
SN7T4LS240N 
SAT4LS24iN 
SNT4LS242N 
SN7T4aLS283N 
SNTALS244N 
SN7T4L5245N 


01694 
01698 
01698 
01694 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01498 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016984 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01638 
01698 
01698 
601698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
$1698 
01698 
04698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01€98 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02057 
01698 
01698 
C1698 
01698 
02698 
01698 
61498 
Q2037 
01698 
91698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01638 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


1820-0391 
18206-0512 
1820-0752 
1820-0746 
1820-0583 
1820-0584 
1620-0585 
1820-0586 
1820-0587 
1820-1270 
1820-0913 
1820-1247 
1820-11635 
1820-1949 
1820-1218 
1820-1269 
1820-9903 
1620-0913 
1820-0912 
1820-0588 
1820-0589 
1820-0777 
1820-1142 
1820-1235 
1820-0590 
1820-0591 
1829-05392 
1820-1731 
1820-0876 
1820-1263 
1820-0598 
1820-0443 
1820-0497 
1820-0656 
1820-2585 
1820-1197 
1820-1891 
1820-2107 
1820-1647 
1829-1144 
1820-1198 
1820-2582 
1820-1193 
1820-12090 
1820-2541 
1620-1201 
1820-1246 
1820-1469 
1820-1282 
1820~1202 
1820-1212 
1820-1215 
1820-1821 
1820-1203 
1620-1422 
1820-2305 
1820-1423 
1820~1424 
1820-1568 
1820-1645 
1820-1414 
1820-1425 
1820-1215 
1820-2556 
1820-1216 
1820-1281 
1820-1415 
1820-1426 
1820-2200 
1820-1851 
1820-1416 
1820-1217 
1820-1244 
1820-1245 
1820-1427 
1820-1470 
1820-1426 
1820~12435 
1820-1429 
2820~1430 
1820-1431 
1820-1432 
1820-1433 
1820-1975 
1820-1922 
1820-2460 
1820-1436 
1820-1196 
1820-1914 
1620-1195 
1820-1280 
1820-2565 
1820-1279 
1820-1278 
1820-1277 
1820-1194 
1820~1276 
1820-1300 
1420-1251 
1820-2049 
1820-1193 
1820-2580 
1820-1208 
1820-1205 
1820-2346 
1820~-1437 
1820-1274 
1820-1917 
1820-1918 
1820-2104 
1820-1994 
1820-2024 
1820-2075 


SNT4&aLS247TN 
SNT4LS2¢BN 
SN7T4LS249N 
SN74LS251N 
SN74LS253N 
SN74&LS257AN 
SNT4LS258A4N 
SNT4LS258AN 
SNT4&LS259N 
SNT4LS261N 
SN7T4&LS266N 
SN74LS26N 
SN74LS26N 
SNT4&LS2TIN 
SN74LS279N 
SNT4&4LS27J 
SN74&LS27N 
SNT4&LS280N 
SNT4LS285N 
SN7T4LS249N 
SN74LS290N 
SN74LS293N 
SNT4&LS2958N 
SNT4L5298N 
SNT4LS299N 
SNT4LS30N 
SN74&LS320N 
SNT4&LSI22AN 
SNT7T4LS323N 
SATALSI2Z4N 
SN74LS325N 
SNT4&LS32/ 
S87T4LS32N 
SNT4LS33u 
SN7T4LSSI5N 
SNT4LS348N 
SANT&LSI52N 
SNTALSISIN 
SNT4ALSISGN 
SN74&LS362N 
SNT4LS365AN 
SNT4LS366AN 
SNT4LS367AN 
SN74LS367N 
SN74LS J65A8N 
SNT4&LSSTIN 
SNT4LS3574N 
SNTALSITA&AN 
SNT4&LS3S75N 
SNT4LSSTIN 
SNT74LSS78N 
SNT4&LSSTIN 
SNT4&LSITIN 
SN74tS38u 
SNTALSISN 
SN74LS590N 
SNTA&ALSIISN 
SNTS4LS3354N 
SNT4&LS3I6N 
SNT4ALSSIIN 
SNT4LS40N 
SNT4LS42N 
SNT4LS47SN 
SNT4LS47AN 
SNT4LS48N 
SN74LS490N 
SHT4LS51N 
SNT4&LSS4N 
SN7ALSSSN 
SN74&LS569N 
SNT4ALSE235N 
SNT4&#LS624N 
SHT4&LS6E25N 
SNT4&LSG629N 
SNTALSE4SON 
SNT4LS642N 
SNT4&LSG4SN 
SNT4LS646N 
S87 4LS668N 
SN74&LSG69N 
SNT4LSG67TON 
SNT4LS673N 
SNT4LS686N 
SNT4LS7IAN 
SNT4SLST&aAd 
SNTS&LS74AN 
SNT4&LSTSN 
SNT4LSTGAN 
SNT4LSESAN 
SNT74LSE5N 
SNT74LS860 
SN74LS86N 
SNT4&LS90N 
SNT4LSIIN 
SNT4&LSI2N 
SN74LS93N 
SNT4LS9S55N 
SN74¢LSI6N 
SN7T4SS00N 
SN7T4S02N 
SNT4S0O3N 
SN74S04N 
SN74S05N 
SN74SO04N 
SN7T4&SO9N 
SNT4&SiON 
SNT4&S112N 
SNT4S113N 
SN74S114N 
SNTS&SLIN 
SN74&S124N 
SNT4S132N 
SN74S155N 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01638 
01698 
014698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016398 
01698 
91698 
01693 
01698 
01698 
01638 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
G169R 
01698 
01696 
01698 
01698 
01696 
01698 
016398 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01638 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
G2037 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
O1L698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91638 
01698 
01698 
01498 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


‘91698 


01698 
$1698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
$1498 
01698 
01698 
01698 


1820-1688 
1820-1644 
1820-1645 
1820-1298 
1820-1238 
1820-1458 
1820-1439 
1820-1890 
1820-1729 
1820-1785 
1420-1297 
1820-1417 
1820-1889 
1820-1730 
1820-1440 
1820-2579 
1820~1206 
1820-1859 
1820-1441 
1820-1273 
1820-1442 
1820-1443 
1820-1296 
1820-1444 
1820-14987 
1820-1207 
1820-2532 
1820-2261 
1820-2202 
1820-1642 
4820-2068 
21820-2585 
1820-1208 
L820-2578 
1820-1272 
1820-2121 
1820-2536 
1820-2046 
1820-2613 
1820-2350 
1820~1641 
1820-1640 
1820-1491 
1820-1892 
1420-1492 
1820-2102 
1820-1397 
1620-2641 
1820-1445 
1820-18358 
1820-2056 
18290-2244 
1820-1287 
1820~2584 
1820-1209 
1820-1991 
1820-2096 
1820-1446 
1820-2026 
1820-23584 
1820-1286 
1820-1418 
1816-1421 
1620-1602 
1820-1604 
1820-2078 
1820-1210 
1820-1285 
1820-1284 
1820-2366 
1820-2672 
1820-2622 
1820-2655 
1820-2369 
1820-2206 
1820-2453 
1826-2268 
1820-2673 
LA2Z20~14354 
1820-1435 
1820-1447 
1820-23153 
1820-2610 
1820-1574 
1820-1668 
1820-1112 
1820-1411 
1820-2464 
1820-09190 
1820-1419 
1620-2587 
1820-1211 
1820-1496 
1820-1784 
1820-1420 
1820~1478 
1820-1283 
1820-1421 
1820~0681 
1829-1522 
1820-0682 
1620-0683 
1820-0684 
1820-1367 
1820-1448 
1820-0685 
1820-0629 
1820-0695 
1820-0696 
1820-0686 
1820-13524 
1820-1307 
1820-41350 


INTEGRATED CIRCUIT CROSS REFERENCE 





Desc. 


SN74S134N 
SN?74S135N 
SNT4S138N 
SNT4&S139N 
SN74S140N 
SNT4S151N 
SNT4S153N 
SNT4SLS7N 
SN74S158N 
SN74S15N 

SN74S162N 
SNT4S163J 
SNT4S1635N 
SN7T&S168N 
SM74S169J 
SNT4SL69N 
SN74&S174N 
SNT4&S175N 
SNH74S181J 
SW74S181N 
SN74S182N 
SN745189J 
SN74&S189N 
SNT4S194N 
SNT&S195N 
SN74S1i96N 
SNT&S197N 
SN74S200N 
SNT4&S20N 

SNT74S225N 
SNT4&S22N 

SN74&S240N 
SN74S241N 
SN74S251N 
SNT4S257N 
SNT4S258N 
SN74S260N 
SN74&S280N 
SNT4S2381N 
SN74S 283N 
SNTASZESN 
SNT4&S299N 
SNT4S30N 

SNT4S3525 
SNT4&S373J 
SNT4S373N 
SNT4&S374N 
SNT4&S37 
SN74S37TN 
SNT4S361N 
SNT4&S38N 
SNT4S40N 
SNT4S4820 
SNTS4SSIN 

SNT4SG4N 

SNT4ASG6SN 

SNT4&S7A4AN 

SN74S85N 

SN74S86N 

SNTS1LO7AN 
SNTS1088N 
SN75109N 

SN7TSLOL 

SNTS11ISAN 
SNTSLL2N 

SN75114N 

SN75116N 

SN7TSLL7P 
SNTSLILSP 


SNTS121N SELECTED 


SNTS150P 
SNTSIS9N 
SNTSi60N 
SN75161N 
SN7S162N 
SNTS1834 
SNTS1B9Ad 
SNT5S234N 
SN75235N 
SNTS322N 
SN7S5325N 
SN75327N 
SNTI3SG614AN 
SN7TSS561 AP 
SN7T3363N 
SNT5365N 
SN7TS367N 
SN7S41 TNE 
SN754508N 
SNT5S451BP 


SN7S45 2806 


SNTS4528L 
SN754S526P 
SN7S54&S53BP 
SN754546P 
SNTS461P 
SN75462P 
SNTS4635N 
SN73468N 
SNT5469N 
SNTS471P 
SNTS&77P 
SN7S491N 
SNTS&92N 
SN75492N 
SNTS497N 
SN75498N 
SN76549N 
SNG82N 
SP322B 
SP370N 
SP374N 


Mtr. 


01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
91698 
01698 
01698 
01694 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01696 
01698 
01698 
01698 
01698 
01€98 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
014698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01¢€98 
01698 
01638 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
016398 
01638 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02698 
01698 
01698 
01698 
01€98 
01698 
016998 
01698 
02910 
02910 
92910 


HP P/N 


1820-1306 
1820-1639 
1820-1240 
1826-1072 
1820-0697 
1820-1319 
1820-0598 
1820-1077 
1820-19015 
1820-0687 
1820-1452 
1820-1942 
1820-1453 
1820-1454 
1820-1943 
1820-1455 
1820-1076 
1820-1191 
21820-1974 
1820-0999 
18620-1305 
1816-0640 
1816-0724 
1820-1304 
1820-1303 
1820-1869 
1820-1868 
1816-0598 
1820-0688 
1820-2621 
1820-0689 
1820-1635 
1820-1624 
1820-1302 
1820-1501 
1820-1399 
1820-1275 
1820-1638 
1820-1456 
1820-1871 
1816-0787 
1820-1457 
1820-1325 
1820-1449 
1820-2185 
1820-1676 
1820-1677 
1820-2666 
1820-1459 
1820-1458 
1820-1451 
1820-0690 
1820-2599 
1820-1158 
1820-0691 
1820-0692 
1820-0695 
1820-1321 
1820-0694 
1820-0725 
1820-1310 
1820-0722 
1820-0083 
1820-11106 
1820-1826 
1820-2668 
1820-2128 
1820-2159 
1820-2352 
1820-1086 
1820-10675 
1820-2562 
1820-2485 
1820-2485 
1820-2547 
1820-0729 
18290-0990 
1820-21354 
1826-0094 
1820-1673 
1820-05684 
1820-2361 
1820-1835 
1820-1887 
1820-1982 
1820-2570 
1820-16112 
1820-2181 
1820-0992 
1820-0555 
1820-1800 
1820-1669 
1820-07939 
1820-1016 
1820-1050 
1820-2044 
1820-2208 
1820-25290 
1820-2111 
1820-2243 
1820-2207 
1820-2119 
1820-1230 
1820-1231 
1820-2254 
1820-2186 
1820-2141 
1826-0498 
1820-0844 
1820-0202 
1820-9900 
31820-0774 


SP3S0N 
SPE&1AN 
SPG20N 
$P62358 
SP629N 
SP631N 
SP659N 
SP6&7ON 
SP630N 
SP8610806 
SP86118D6 
SP861780G 
SP8622B06 
SP86416 
SPQ1678 
SSTILOSA 
SSILOSA 
$$37258 
$33725CuJ 
S$5S741Cd 
SH~OLFG@ 
Su¥-02FQ 
$¥C65028 
SYM1404A 
SY¥P2111A-2 
SYP2112a 
SYP2112A-4 
SYP6551 
$24266 

TOA 2709¥ 
FRA231 
TAP14S10N 
TBPE4SALON 
TBP18S90350u 
TBPi8SO30N 
TAP1AS22N 
TBP18S425 
TBPi8S42N 
TBPI8S46N 
TBPITSSAQ3ON 
TCH5504P-1 
TCSS14P 
TOCidioy 
TOCEO14u 
TIXL105 
TLO2Q2CP 
TLO6ICP 
TLa62CeP 
TLOG&CN 
FTLO71BCP 
TLO7VICP 
TLO72ACUG 
TLOT2aCP 
TLO?V2CP 
TLO74ACN 
TLOT4CN 
TLOS2ACP 
FLOAS2CP 
TLOB4ACN 
TLOS4SHCN 
TLOS4CN 
TLITFOCLP 
TL182CN 
FLS7F6CNE 
TLE3LCLP 
TL494CN 
TL497CN 
TLASOGACN 
TLS14CN 
TLGOICP 
TL6E04TP 
TE607CP 
TL610CP 
TL702CH 
TLTBOSACKC 
THS-4024NC 
TAS O1L05NC 
TMS2114-45NL 
TMS2516-35 0 
TMS2516A 
TAS 2532J0L-35 
TMS 25320 
TMS27Ti6M4. 
TMS27TLOBJL 
THS3002LR 
TASILISNC 
TMS3120NC 
TAS3122NC 
THS3L2ZINC 
TMS4027-15UL SELCTD 
TMS8O027-20NL SELCTO 
TASS4030UL 
TMS 4044NL~-45 
TMS4050-14l SELCTO 
TARS4O050M8 SELCTD 
TAS 40SO0NL 
T4S4060-2 90 
TMS8060M8 SELECTED 
TAS#1O3NC 
TMS4116-15UL SELCTO 
THS4116-25UL SELCTO 
TMSSO80 ANL 
TMS9900 UL 
TRS9914JL 
TMSIIL&ENL 
TOASTOSV 
TRIGO2A 
TR16028 
TRi6028-05 
TRIAGSIA 
TR18658 
TYTLOM-100 
TTLOM-200 
TTLOM-49 
UAQAOLIEPC 


02910 
02310 
02910 
03795 
02910 
02919 
02919 
02910 
02910 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
020357 
08é08 
08€08 
02189 
02180 
92180 
621980 
02150 
01795 
917935 
01795 
01795 
01795 
01795 
02037 
01991 
06338 
08698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
91698 
96554 
06554 
08659 
06659 
01698 
01698 
01698 
02698 
01698 
01698 
92€98 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
916938 
01698 
914698 
01698 
01698 
01698 
a1698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01€98 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01638 
01698 
014698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01638 
01991 
00575 
gos75 
0a575 
oos75 
00575 
073597 
07397 
07397 
02257 


1820-1187 
1820-0318 
1820-0078 
1813-0129 
1820-9319 
19820-0067 
1820-0320 
1820-0302 
1820-0303 
1820-21490 
1820-2292 
1820-2338 
1820-2047 
1820-1384 
1858-0052 
18620-2425 
1820-2424 
1826-0008 
1826-0009 
1826-0013 
1826-0811 
1826-0729 
1820~2589 
1820-07635 
1818-0381 
1818-0553 
1818-0140 
1820~2¢77 
1826-0507 
1820-0058 
1826-0318 
1816-1137 
181671358 
1816~1468 
1816-1153 
1816-1388 
1816-1008 
1816-16055 
1816-1329 
1826-1174 
1818-1583 
1818-1350 
1820-2452 
1826-0781 
1820-0279 
1826-0770 
1826-0649 
1826-0683 
1826-0786 
1826-0520 
1626-0519 
1826-07485 
1826-0547 
1826-9521 
1826-0602 
1826-0522 
1826-0545 
1826-0882 
1826-0£&72 
1826-0538 
1826-0419 
1826-0757 
1826-0675 
1826-04859 
1826-0643 
1826-0565 
1826-0450 
1826-0651 
1826-0051 
1826-0476 
1820-1973 
1820-1948 
1826-0477 
1820-0396 
1826-0551 
1820~1174 
1820-1232 
1818-0438 
1818-0851 
1818-0498 
1818-1581 
1818-0762 
1818-6743 
1818-0491 
1820-0211 
1320-1196 
1820-1346 
1820-1178 
1820-2092 
1818-0317 
1818-03354 
1818-0103 
18186-1398 
i8%8-0181 
1818-0146 
1818-0147 
1818-0247 
1818-0165 
1818-9102 
1818-0509 
1818-0340 
1820-1783 
1820-23493 
1820-2551 
1820-2548 
1820-0113 
1820-12193 
1820-1681 
1826-1911 
1820-2419 
1820-2423 
18135-0197 
1813-0193 
1813-0229 
1826-90559 


YAZOLHC 
YA20BH 
UAZ1TK 

UA3S OSHC 
UAS1L36EPC 
UATOSCN 
Ua7T110C 
UAT L4aL HC 
UAT235CS 
UAT26HC 
UAT34HC 
Ya7?390C 
UAT 4&OHC 
UAT4708 
YAT490C 
VAT4&9IDHC 
VATS9ST2C 
VAT5S9IULC 
UAFEODC 
UATE6E0HC 
UATTETC 
UATS24CKC 
UATA2Z4&KC 
UATBGKC 
UATSGUEC 
UATBHOSSC 
UATSH12SC 
UA 7AHLSKC 
UATSHGKC 
UAT St 26ANC 
UAT BLE2AUC 
UAT SMO6GHL 
YVATARL2UC 
UATAMGHC 
YATBMGUIC 
UATSSSOPC 
ya7gxgn5uCc 
YATIODGEUC 
UATIL2CKC 
UATIL2UC 
UAT9I24CKC 
UAT9I2Z4CKC 
VATFIS2UC 
UATSGKC 
UATSGUIC 
UATSIHGKC 
YATINOG AHC 
UATIMOBAHC 
UATIMLZAHC 
UATSIMEACKC 
UATIML2ZCKC 
VATIMESAUC 
UATIMISCLA 
UATSMGHE 
UATIMGUIC 
YAF3SSTC 
YAF TT2KRC 
UDN-STOSA 
UON-3 706A 
UDN-STOTA 
UVON2981A 
UHP-4&02 
UHP~407 
UBRP-408 
ULN-2003A 
ULN=2004A 
ULN=-2033A 
ULN~-2064B 
ULN-20658 
ULN-~20688 
ULN-2074B 
ULN~2112a 
ULN~2803A 
YLN~2805A 
ULN~-2813A 
ULN-2815A8~-2 
ULN2082A 
UM1500 
UP416C-1CSELECTED) 
YVP416C=2(SELECTED) 
UP416C~3C{SELECTED)D 
UPC3OLAC 
uPC311C 
UPD1999C 
UPD2114L-3 
UPOD2114LC-1 
UPD 369C 
UPO416D-2 
UPD444/6514 
UPDS4ac~-1 
YPDS101LC 
UPD8228D 
UPD82435C 
uUPOD82510 
uPD82550 
UPD825S5A4D 
UT-309 

VFC 32KP 
WDOAZS0A 
XC7ILOSCE 
XC7TILL2CG 
XR=-2207CP 
KR-2209CN 
KXR2240 
XR320 
XR346Cd 
XROSI4 ACN 
20440 
20441 


02257? 
922357 
02237 
02237 
0225? 
01698 
02237 
02237 
01698 
02237 
022357 
02257 
922357 
022357 
02237 
02237 
022357 
02237 
02237 
022357 
022357 
01698 
822357 
02237 
02237 
02237 
G2257 
02257 
Q2237 
02237 
O2237 
02237 
D2237 
02237 
022357 
02237 
02237 
02237 
01698 
02257 
01698 
01698 
022357 
02237 
02237 
02237 
02237 
022357 
02237 
01698 
01698 
G2237 
91698 
02257 
022357 
02257 
022357 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
02634 
026354 
02634 
026354 
02634 
02634 
02634 
02634 
026354 
02654 
026354 
02634 
02634 
02634 
02654 
042098 
009039 
00039 
00039 
oc039 
09039 
00039 
090039 
00039 
00039 
09039 
00039 
00039 
00039 
00059 
090039 
09039 
000359 
99039 
02634 
05436 
00575 
Q2037 
92037 
90350 
003506 
00350 
00356 
00350 
003590 
02882 
02882 


1820-0104 
1826-0072 
1826-0673 
1826-0004% 
1826-0222 
1820-0397 
1826-0053 
1826-0574 
18 26~0 049 
1826-00312 
1826-0183 
1826-0044 
1826-0056 
1826-0135 
1826-0184 
182670342 
1826-0531 
1826-0855 
1826-0132 
1826-0231 
1826-0212 
1826-0150 
1826-0262 
1826-04435 
1626-0456 
1813-0190 
1813-00393 
1813-0124 
1813-0123 
1826-0460 
1826-0566 
1826-0349 
1826-9345 
1826-0584 
1826~0484 
1826-0603 
1826-0445 
1826-0478 
182670221 
1826-0418 
1826-0299 
1826-0620 
1826-0404 
1826-0444 
1826-0441 
1813-0127 
1826-0701 
1826-0793 
1826-0300 
1826~0629 
1826-0649 
1826-0829 
1826-0211 
1826-0585 
1826-0483 
1826-0491 
1826-0845 
1820-2682 
1820-2683 
1820-2020 
1820-2273 
1820-1120 
1820-2129 
1820-1086 
18358-0047 
1858-0061 
1858-006? 
1820-2170 
1820-2473 
1820-2274 
1820-2130 
1826-0029 
1858-0069 
1858-0073 
1858-0072 
1858-0065 
1858-00357 
1820-0498 
1818-1467 
1818-1396 
1818-1397 
1820-0477 
1826-0065 
1820-2541 
1818-13900 
1818-0443 
1820-2060 
1818-0541 
1818-13546 
1818-1330 
1818-0708 
1820-1920 
1820-2177 
1820-1844 
1820-2005 
1829-1919 
1826-0868 
1826-0€ 24 
1820-2665 
1826-0232 
1826-0331 
1820-1648 
1826-0873 
1820-1628 
1826-0237 
1826-0719 
1826-0783 
1813-0040 
1813-0039 


a 


Integrated Circuits 


Replacement Part Cross Reference 


When selecting replacement parts 
for your HP products, you may 
notice that many manuals list only 
an HP part number for the part, 
even though it appears that this part 
is manufactured by one.of the large 
semiconductor manufacturers. Serv- 
ice personnel often ask why only HP 
part. numbers are listed. 


It is recommended that HP replace- 
ment parts be used to ensure that 
the original performance of the pro- 
duct will be obtained. While some 
parts used in HP instruments are 
identical to that which can be pur- 
chased at a local electronics dis- 
tributor, many times parts will be 
selected for certain characteristics, 
such as gain, bandwidth, capaci- 


tance, etc. There may also be slight 
mechanical differences, such as the 
shaping or length of leads. In some 
cases special quality checks are 
employed to ensure that high relia- 
bility parts are used at the factory 
and at HP field offices. 

Therefore, we suggest obtaining re- 
placement parts from HP to main- 
tain the quality that you have paid 
for in your instrument. There may 
be situations however where HP re- 
placement parts are not in stock and 
substituting parts will allow you to 
return the product to service im- 
mediately. In these cases it may be 
worthwhile to see if a substitute part 
will work in the circuit. Perhaps an 
HP part could be ordered and in- 
stalled at some later date. 


To help you in these situations, 
here’s a cross-reference of HP inte- 
grated circuit part numbers to man- 
ufacturers “generic type” part num- 
bers (whom in most cases is the 
originator of the part). Even though 
the cross-reference only lists one 
manufacturer, there may actually be 
several approved sources for an HP 
part. While every attempt was made 
to ensure the accuracy of the list, it 
is advisable to compare the descrip- 
tion of the device being replaced 
with the description of the substi- 
tuted part. For example, if the serv- 
ice manual describes the device 
being replaced as a “dual J-K flip- 
flop”, check this against the descrip- 
tion of the replacement part. 

See page 14 for manufacturers. 


Dg cm a a a I 


HP P/N Mfr. Desc. 


0960-0631 03285 DAC16QM/C-8 
0960-0632 03285 DAC12QS/C-B 
1813-0013 03285 OK 
1813-0016 05436 3112/12¢ 
1813-0034 03714 IHSO1LOCPD 
1813-0036 03755 DAC372-12-BCD 
1813-0039 02882 zD442 
1813-00h0 02882 zp4ho 
1813-9041 03406 LHOOL2CH 
1813-0048 03285 751N 
1813-0049 02763 2740CE 
1813-0054 03406 AHO154D 
1813-0057 03406 LHOO24uCH 
1813-0058 03406 LHOO21CK 
1813-0082 o00L6 PIC646 
1813-0083 o0oh6 PIC6éC1 
1813-0084 o00h6 PIC611 
1813-0092 05436 DAC80-CCD-V 
41813-0093 02237 UA78H12SC 
1813-0098 05436 ADCB80AG-12 
1813-0100 02237 UA78HO5SC 
1813-0105 06861 DACB80-CBI-V 
1813-0109 oo0k6 PICé25 
4813-0110 oonh6 PIC626 
1813-0114 02598 PICc645 
1813-0115 oo044 PIC600 
1813-0123 02237 UA78HGKC 
1813-0124 02237 UAT8HLSKC 
1813-0127 02237 UATSHGKC 
1813-0132 06861 MNDAC71CSB-I 
1813-0133 02838 7162 
1813-0138 02037 MHW592 
1813-0140 05436 SDM857KG 
1813-0142 03285 ADS22BD 
1813-0147 04114 DAC-HALepC 
1813-0150 03714 ICM7209IPA 


1813-0153 03795 K1135B 
1813-0160 03406 DHOO34LCD 
1813-0168 08661 7516 
1813-0211 02037 MWA110 


' 1813-0212 02037 MWALZO 


1813-0213 02037 MWA130 
1813-0214 02037 MWA210 
1813-0215 02037 MWAZ220 
1813-0216 02037 MWA230 
1813-0217 02037 MWA310 
1813-0218 02037 MWA320 
1813-0219 02037 MWA330 
1813-0232 03285 AD5457 
1813-0251 05436 DAC71-CSB-I 
1813-0257 03285 ADS74AKD 
1813-0264 05436 ADC8OAGZ-12(PER HP DWG) 
1813-0283 05436 DAC71-CSB-V 
1813-0310 oObO077 CH1710-01 
1813-0311 oObO077 CH1720-01 
1819-0312 04077 CH1730-01 
1813-0313 O4077 CH1740-01 
1813-0315 03291 GPD-1003 
1813-0316 03291 UTO-507 
1813-0317 03291 UTO-561 
1813-0318 03291 GPD-410 
1813-0319 03291 GPD-420 
1813-0320 03291 GPD-331 
1813-0321 07397 MDPGM-TTL-35 
1813-0322 05436 ADC76IG 
1813-0361 02237 UA78PO5 
1813-0385 03291 GPD-430 
1813-0410 03755 DAC9377-16-6 
1813-0412 07397 MDLDL-TTIL-10 
1813-0413 07397 XTTLDM-60 
1816-0015 03799 HPROM1-1024-53 
1816-0016 ohoge 6331-17 


1816-0041 04092 6381407 PROGRAMMED 
1816-0053 03714 IM5600CPE PROGRAMMED 
1816-0129 o4o92 6351407 
1816-0217 03714 IM5610CPE 
1816-0348 oboge 6330-10 
1816-0355 04078 MK2302P 
1816-0409 03799 HPROM-8256-5D 
1816-0439 obo92 6340-17 
1816-0598 01698 SNT4S200N 
1816-0605 02910 N8&2S115F 
1816-9640 ohog2 65617 
1816-0710 03799 HM1-7621-5 
3816-0723 02237 9S3L415PC 
1816-0724 01698 SN74S199N 
1816-0728 02910 N82S09F 
1816-0782 03799 HM1-7611-5 
1816-0787 01698 SN74S289N 
1816-0860 02037 MCMSOO4LAL 
1816-0868 03811 P3604L-6 MASKED 
1816-0902 0379% AM27TLSOOPC 
1816-0913 03794 AM31L01PC 
1816-0914 02237 93415DC 
1816-0915 03799 HM1-7602-5 
4816-0916 03799 HM1-7603-5 
1816-0917 03799 HM1-7610-5 
1816-0918 03799 HM1-7620-5 
1816-0919 03811 D3624A 
1816-0928 03799 HM1-7640-5 
1816-0929 03799 HM1-76h1A-5 
1816-0930 03799 HM1-7642-5 
41816-0931 03799 HM1-7643-5 
1816-0934 02237 9O3PC 
1816-0987 03799 HM1-7644-5 
1816-0993 063811 D362KA-4 
1916-0994 o4092 63357 
1816-1008 01698 TBP28sh27 


HP P/N 


1816-1015 
1816-1032 
1816-1053 
1816-1054 
1816-1055 
1816-1056 
1816-1089 
1816-1137 
1816-1141 
1816-1142 
1816-1152 
1816-1153 
1816-1157 
1816-1162 
1816-1163 
1816-1174 
1816-1193 
1816-1240 
1816-1299 
1816-1308 
1816-1309 
1816-1329 
1816-1334 
1816-1335 
1816-1338 
1816-1339 
1816-1358 
1816-1371 
1816-1382 
1816-1388 
1816-1390 
1816-1398 
1816-1406 
1816-1415 
1816-1416 
1816-1418 
1816-1421 
1816-1429 
1816-1430 
1816-1433 
1816-1434 
1816-1435 
1816-1447 
1816-1451 
ABi6-1b56 
1816-1458 
1816-1459 
1816-1460 
1816-1461 
1816-1462 
1816-1467 
1816-1468 
1816-1469 
1816-1475 
1816-1481 
1816-1482 
1816-1492 
1816-1495 
1816-1511 
1816-1512 
1816-1513 
1816-1516 
1816-1517 
1816-1532 
1816-1536 
1816-1538 
1816-1540 
1816-1543 
1816-1544 
1816-1547 
1816-1548 
1816-1551 
1816-1552 
1816-1553 
1816-1554 
1816-1555 
1816-1556 
1816-1557 
1816-1558 
1816-1559 
1816-1560 
1816-1561 
1816-1562 
1816-1563 
1816-1564 
1816-1565 
1816-1566 
1816-1567 
1816-1569 
1816-1570 
1816-1571 
1816-1572 
1816-1573 
1816-1574 
1816-1577 
1816-1578 
1816-1583 
1816-1586 
1816-1591 
1816-1596 
1816-1597 
1818-0036 
1818-0061 
1818-0093 
1818-0094 
1818-0095 
1818-0102 
1818-0103 
1818-0106 
1818-0107 
1818-0108 
1818-0114 
1818-0115 
1818-0128 


Mfr. 


02237 
02910 
02037 
02910 
01698 
03799 
03406 
01698 
01698 
02910 
03799 
01698 
o4og2 
02910 
02910 
01698 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
01698 
02237 
02037 
02237 
03406 
01698 
o4og2 
03799 
01698 
02037 
063L4 
03794 
06344 
03799 
02910 
01698 
03799 
02037 
03714 
02037 
02037 
02037 
02290 
02037 
02910 
06347 
C6344 
02910 
06347 
03799 
03794 
02237 
02910 
03799 
02910 
06344 
03794 
o4092 
03794 
03406 
03794 
02910 
06347 
o4oge 
01698 
03811 
06344 
06344 
01698 
03799 
01698 
02237 
02237 
02037 
06347 
03811 
03811 
03794 
ohog2 
O4092 
03794 
03794 
02237 
02910 
03794 
03794 
03794 
06344 
03794 
01698 
03794 
03794 
03794 
02910 
03406 
03794 
06347 
06347 
03794 
03794 
02910 
03406 
02237 
00575 
00575 
01698 
01698 
03406 
03714 
02037 
04078 
03811 
03811 


Desc. 


93415PC 
N82S123N 
MCM10144L 
N82S185F 
TBP28SL2N 
HPROM1-0512-5 
DM74LS189N 
TPB24S10N 
SN74188AN 
N82S141F 
HM1 - 7641A-2 
TBP18S030N 
6350-13 
N82S181N 
N82Si41F 
TBP1BSA030N 
N82S2708F 
N82S180F 
N82S191F 
93L422PC 
93L412PC 
TBP28S46N 
g3h2ene 
MCM10152L 
F10145ADC 
DM86S64LCAB/N 
TBP24SA10N 
6309-17 
HM3-7621-5 
TBP28L22N 
MCM10147L 
MB7072N 
AM27S27DC 
MB7042N 
HM1-7611-5 
N82S129F 
TBP2SL86AN 
HM1-7643A-5 
MCM102145L 
IM5623CJE 
MCM10146L 
MCM10143L 
MCM10139L 
29631ADC 
MCM10149L 
N82S19F 
HM10470 
MBM10415AHZ 
NiO1LOF 
HM10422 
HM3-7643-5 
AM27S19DC 
F100142D¢ 
N82S137AN 
HM1-7649A4-5 
N82S131F 
MBM104742 
AM27S07APC 
6349-1N 
AM27S291D¢ 
DM87S191J 
AM27S35DC 
N82S191N 
HM2112 
C67401J RELAXED 
SN74LS219AN 
D3628A-1 
SBO205C 
SBO204C 
TBP28L227 
HM1-7649A8-5 
SN74S201N 
F10o0k22ne 
Fio00u74bC 
MC1OH145L 
HM10422-7 
D3628A-1 
D3636B-2 
AM27S191DC 
63S081N 
6336-13 
AM27S45DC 
AM27S29DC 
TUF189PC 
N82S16N 
AM27S03PC 
AM27S25DC 
AM27S29PC 
MB71L44HZ 
AM27S43PC 
TBP18S030N 
AM27S191ADC 
AM27S28DC 
AM27S185DC 
N82S212N 
DM74US288N 
AM93425SADC 
HM2112-1 
HM1LO4TH-15 
AM27S291APC 
AM27S41APC 
CG725Y MASKED 
MM5241ABLN 
3341DC 
PR1472B-01 
PT14U82B-01 
TMS4103NC 
T™S4O30JL 
MM5261N 
IM7512CPE 
6605L-1 
MK4096-3 
P1103A 
C2107B 


1818-0134 
1818-0135 
1818-0140 
1818-0146 
1818-0147 
1818-0155 
1818-0165 
1818-0197 
1818-0198 
1818-0199 
1818-0237 
1818-0238 
1818-0247 
1818-0250 
1818-0254 
1818-0277 
1818-0279 
1818-0289 
1818-0294 
1818-0313 
1818-0317 
1818-0318 
1818-0319 
1818-0320 
1818-0322 
1818-0327 
1818-0328 
1818-0332 
1818-0334 
1818-0335 
1818-0336 
1818-0340 
1818-0341 
1818-032 
1818-0343 
1818-0348 
1818-0360 
1818-0381 
1818-0389 
1818-0390 
1818-0422 
1818-0425 
1818-0438 
1818-0439 
1818-o440 
1818-0443 
1818-0449 
1818-0491 
1818-0492 
1818-0407 
1818-0498 
1818-0508 
1818-0509 
1818-0553 
1818-0562 
1818-0566 
1818-0630 
1818-0643 
1818-0695 
1818-0696 
1818-0700 
1818-0701 
1818-0708 
1818-0735 
1818-0743 
1818-0753 
1818-0754 
1818-0757 
1818-0762 
1818-0772 
1818-0794 
1818-0849 
1818-0850 
1818-0851 
1818-0895 
1818-0912 
1818-0913 
1818-0955 
1818-0977 
1818-0989 
1818-0990 
1818-1009 
1818-1012 
1818-1026 
1818-1027 
1818-1062 
1818-1066 
1818-1090 
1818-1114 
1818-1153 
1818-1162 
1818-1177 
1818-1178 
1818-1212 
1818-1213 
1818-1214 
1818-1215 
1818-1238 
1818-1254 
1818-1300 
1818-1330 
1818-1334 
1818-1335 
1818-1336 
1818-1346 
1818-1350 
1818-1351 
1818-1370 
1818-1372 
1818-1396 
1818-1397 
1818-1398 
1818-1467 
1818-1468 
1818-1520 
1818-1558 
1818-1581 


03406 
02037 
03811 
01698 
01698 
02910 
03811 
03794 
03406 
03794 
02910 
03794 
01698 
03811 
02910 
03794 
02237 
03811 
03794 
03794 
02037 
03811 
03811 
03811 
03794 
04078 
02037 
03811 
02037 
03794 
02037 
06347 
04078 
03811 
03794 
03794 
03794 
03811 
03794 
03714 
02237 
03811 
03811 
03799 
03406 
03811 
03811 
01698 
03811 
03799 
03811 
03811 
06347 
03811 
03811 
O039K7 
04183 
03811 
03811 
03811 
02037 
02037 
03811 
03811 
01698 
03406 
03406 
02237 
01698 
03811 
03811 
03811 
03811 
01698 
03811 
02037 
03794 
03799 
03811 
03799 
03799 
03799 
02237 
03811 
03811 
03811 
04078 
03811 
04078 
03811 
04078 
o4078 
04078 
03811 
04078 
04078 
03811 
03811 
03811 
03714 
00039 
04078 
08831 
03406 
00039 
06354 
O3714 
03799 
o4078 
03794 
03794 
01698 
03794 
03811 
03714 
01698 
01698 


MM1L101A/A1N 
MCM6BA1 0L 
P2112A-4 
TMSLOSOJL SELCTD 
TMSUOSONL 
N2606BN 
C2107C SELECTED 
AMO1LL11BDC 
MM2102A4N-4UL 
AM9112APC 
N2513N 
AMQLO2APC 
TMS4O60-2JL 
D2708 
N2516N 
AM2813ADC 
3341aDc 
H1702A 
AMOLL12CPC 
AMO1L30EDC 
MCMHO27AC2 
C2101-1 
P5101L-3 
P2101-2 
AM91L12APC 
MK4LO2P-6 
MUM6810AL 
D2115AL 
MCMLO27AC3 
AM9102BPC 
MCM6572L 
HM4716A-4 
MKU116J-3 
P2101A-4 
AM9101DPC 
AM9102DPC 
AM9131CDC 
P2111A-2 
AM9130EDC 
IM65X081JE 
33511DC 
P2101A-2 
P2114A-5 
HM1-6561B-9 
MM5269N 
P2114A-6 
PLOO2-1 
TMS27LO08JL 
P2114A-4 
HM1-6551-9 
D2716 
P2107¢ 
HM4716A-2 
P2112A 
P2114A-5 
2051 
NCM704NOL 
P2114A-6 
P5101L-1 
D8155H 
MCM6581P 
MCM68ALOP 
PS101L 
P8155H 
TMS2716JL 
MM74C920N 
MM74UC91ON 
21L02FPC 
TMS2532-45JL 
D2115A 
D2716 

D21h7 

D2732 

TMS 2516-35JL 
P2142 
MCM68A708L PROGRAMMED 
AM9124BDC 
HM3-6514-9 
C8755A 
HM3-6514-5 
HM1-651h-9 
HM3-6561-5 
4725BPC 
D2125AL 
D214 7H-3 
D2758 
MK4L801AN-4 
P2141L-3 
MKL801AP-3 
D2142L 
MK4801AP-2 
MKU801AN-2 
MK4BOLAN-3 
D2148H-3 
MKU801LAJ-4 
MKL8OLAN-1 
D2141-2 
P2114AL-3 
D2732-6 
P2114L2 
UPDYb4C-1 
MK4332P-3 
35392CP 
MM5204Q 
UPD&44C 
TC5S14P 
IM6654-11JG 
HM1-6514-5 
MKL801AJ-90 
AM9O16EPC 
AM9016FPC 
TMS 4OW4-U5NL 
AM9016DPC 
D2148HL 
IM66531JG 
TMS2564JL SELECTED 
TMS 2532 -353DL 


1818-1583 
1818-1586 
1818-1596 
1818-1611 
1818-1614 
1818-1616 
1818-1628 
1818-1633 
1818-1638 
1818-1643 
1818-1648 
1818-1660 
1818-1662 
1818-1663 
1818-1667 
1818-1718 
1818-1721 
1818-1722 
1818-1738 
1818-1747 
1818-1750 
1818-1751 
1818-1755 
1618-1756 
1818-1757 
1818-1758 
1818-1763 
1818-1768 
1818-1774 
1818-1775 
1818-1776 
1818-1784 
1818-1785 
1818-1790 
1818-1812 
1818-1813 
1818-1814 
1818-1822 
1818-1824 
1818-1845 
1818-1862 
1818-1877 
1818-1888 
1818-1896 
1818-1960 
1818-1966 
1818-1967 
1818-1968 
1818-1969 
1818-1974 
1818-1975 
1818-1980 
1818-1981 
1818-1982 
1818-1985 
1818-1998 
1818-1999 
1818-2702 
1818-3005 
1818-3006 
1818-3013 
1818-3017 
1818-3018 
1818-3021 
1818-3023 
1818-3043 
1818-3044 
1818-3052 
1818-3059 
1818-3076 
1818-3117 
1818-3118 
1818-3135 
1818-3136 
1818-3137 
1818-3138 
1818-3154 
1818-3159 
1818-3160 
1818-3162 
1818-3163 
1818-3164 
1818-3165 
1818-3166 
1818-3167 
1818-3168 
1818-3172 
1818-3173 
1818-3174 
1818-3181 
3818-3183 
1818-3184 
1818-3185 
1818-3186 
1818-3197 
4818-3198 
1818-3214 
1818-32206 
1818-3222 
1818-3229 
1818-3286 
1818-3298 
1818-3302 
1818-3303 
1818-3304 
1818-3305 
1818-3307 
1818-3308 
1818-3309 
1818-3310 
1818-3317 
1818-3319 
1818-3326 
1818-3327 
1818-3329 
1818 - 3330 
1818 - 3333 


06354 
03811 
06347 
06347 
04078 
08831 
06347 
03811 
03811 
04078 
03811 
03811 
04078 
03811 
06347 
o4078 
03811 
03812 
06347 
03811 
03714 
02037 
03811 
03406 
02713 
03811 
04078 
06347 
03811 
o4o7s 
04078 
06354 
02037 
06347 
06354 
01795 
06354 
02037 
06354 
03794 
08779 
06344 
01698 
02037 
aho7a 
03811 
04078 
06354 
06347 
09768 
01795 
03811 
06354 
06344 
03811 
01698 
03811 
03811 
08779 
06347 
06347 
01698 
03811 
03811 
03811 
102543 
03811 
03811 
08779 
03811 
10253 
10420 
03406 
o63ub 
04078 
00039 
03811 
06347 
03406 
04078 
01698 
10572 
10572 
06344 
03406 
03811 
02037 
02037 
06347 
00039 
06347 
16420 
06354 
03406 
10572 
06347 
01698 
10572 
06344 
06344 
06354 
00039 
03811 
10420 
03811 
06354 
06344 
06344 
08779 
08779 
10420 
03811 
03794 
03794 
0379h 
06347 
10572 


TC5504P-1 
D2147H-1 
HM6147P-3 
HM6116P-3 
MK4U801AN-9O 
L8114-uceJ 
HM4L334P-3 
D2732A-3 
P2114AL-2 
MKL802N-3 
D2732A 
D2125H-2 
MK4801AN-70 
D2125H-1 
HM6147P 
MKU8SO2N-1 
D2732A 
D2764 
HM6116LP-4 
D2764 
IM65X61ACPN 
MCM68B10P 
D2732A-2 
MM2102A4J-6L 
ER2055 
D2764-h 
MKU816N-5 
HM6116LP-3 
P2114AL-4 
MK4516-12 
MK4516-15 
TCSS16AP 
MCM6876LC 
HM6116LP-2 
TMM2016P-2 
SYP2111A 
TC5514UAPL-3 
MCM68766C 
TMM 31 LAP-1 
AM9128-10PC 
M5KU164NS-15 
MB8128-15M 
T™S2532-30JL 
MCM68766C-35 
MKMSO1AI-2 
D2764-3 
MEK4801AN-L 
TC5517APL 
HM6167P 
MSM5128AS-15 
SYP2148H 
D2125H-3 
TC5516APL 
MBM27 32A-30 
p2815-4 

TMS 2564-45JL 
D2764-2 
D2716-2 
MSK4164P-15 
HM4B64P-3 
HM6147HP-35 
TMS25L32-45JDL 
D2764-2 
D27128-% 
D2732A-4 
6116890C 
D2817 
D21L“9H-2 
MSKULG4UNP-15 
D27128 
IDT6116S-70 
IMS1420S-55 
NMC27C32-55 
MBM27C64-302Z 
MK2716J-5 
UPD2167D-2 
D27128-3 
HM6147LP 
NMC27C16Q-45 
MK4L801AJ-70 
TS4016-20NL 
X2816AP 
X2210D 
MBB264A-12M 
NMC27032Q-35 
D2186-30 
MCM68766C- 35 
MCM68764C- 35 
HM6167LP-8 
UPD446C -2 
HM6264LP-15 
IMSi420P-45 
TC5565PL 
NMC27632Q-45 
IX2210D 
HM6264P-15 
TMS4416-15NL 
X2804AD-45 
MB8168- 702 
MBM27C64-252 
TC5516APL-2 
UPD4016C-1 
D27256-3 
IMS1420P-55 
7901 
TC5S565PL-15 
MBB1257P-12 
MB81257P-15 
M5M4256S-12 
M5M4256S-15 
IMS14005-4&5 
D27256 
AM27128-2DC 
AM91L22-35PC 
AM27256-2DC 
HM6264P-12 
X2816ADI-45 


HP P/N 


1818-3335 
1818-3336 
1818-3364 
1818-3365 
1818-3366 
1818-3375 
1318-3376 
1818 - 3379 
1818-3380 
1818-3383 
1818-338) 
1818-3385 
1818 - 3387 
1818-3390 
1818-33912 
1818-3424 
1818-3425 
1818-3426 
1818-3429 
1818-3484 
1818-3446 
1818-3447 
1818-3448 
1818-3hu9 
1818-3464 
1818-3465 
1818-3466 
1820-0001 
1820-0006 
- 1820-0010 
1820-0013 
1820-0044 
1820-00L6 
1820-0047 
1820-0050 
1820-0051 
1820-0052 
1820-0054 
1820-0055 
1820-0056 
1820-0058 
1820-0063 
1820-0065 
1820-0067 
1820-0068 
1820-0069 
1820-0070 
1820-00712 
1820-0072 
1820-0074 
1820-0075 
1820-0076 
1820-0077 
1820-0078 
1820-0081 
1820-0083 
1820-0084 
1820-0085 
1820-0086 
1820-0087 
1820-0088 
1820-0094 
1820-0095 
1820-0096 
1820-0098 
1820-0099 
1820-0100 
1820-0101 
1820-0102 
1820-0104 
1820-0106 
1820-0110 
1820-0111 
1820-0113 
1820-0116 
1820-0117 
1820-0119 
1820-0121 
1820-0122 
1820-0123 
1820-0125 
1820-0127 
1820-0128 
1820-0129 
1820-0130 
1820-0231 
1820-0132 
1820-0134 
1820-0137 
1820-0138 
1820-0140 
1820-0141 
1820-0142 
1820-0143 
1820-0144 
1820-0145 
1820-0146 
1820-0147 
1820-0157 
1820-0158 
1820-0160 
1820-0162 
1820-0174 
1820-0175 
1820-0180 
1820-0181 
1820-0186 
1820-0187 
1820-0192 
1820-0195 
1820-0196 
1820-0197 
1820-0200 
1820-0201 


Mfr. 


06347 
06354 
06344 
00039 
1372 
10572 
03811 
06347 
04078 
03811 
03811 
06347 
03811 
03794 
06347 
03811 
03811 
03811 
06354 
04078 
09768 
03811 
03794 
03811 
03811 
03811 
03794 
01973 
01973 
01973 
02037 
01973 
01921 
01921 
02037 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
02237 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01876 
01698 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02237 
02237 
01991 
01876 
01876 
01876 
02910 
02037 
03406 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
03545 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
02237 
02237 
01921 
02910 
02237 
03406 
02037 
02037 


Desc. 


HM6264LP-10 
TMM2018D-45 
MBM27C64,-20Z 
UPDULLC-3 
X2816AD-35 
¥2816AD-45 
TC7110-1 
HM6116ALSP-15 
MK4BZ02B-25 
P2732A 
D2764UA 
HM6264LP-12 
D2817A 
AM9128-70PC 
HM6264LFP-15 
D2764A-2 
D2764A-3 
D2764A-4 
TC5S17APL-2(SEL) 
MK45H64-12N (SEL) 
MSM5114-2RS 
D27128a4-2 
AM27512-25DC 
D27128a-4 
QD2817A-2 
D27256-4 
AM2149-35DC 
LIX19A555 
4IK19A519 
NJIX19A581 
MC352G 
RALA 
CA3005 
CA3010 
MC1531G 
7O2HC 

923HC 
SNT4OON 
SN74U90AN 
SN7492AN 
TOGHC 
SNTU51N 
SN7470N 
SP631N 
SNT410N 
SN7420N 
SNTLION 
SN74UL0N 
SN74U50N 
SN74U54UN 
SN74U73N 
SN7476N 
SN7475N 
SP620N 
911HC 
SN7510L 
SN7453N 
SN746ON 
SN15830N 
MC850P 
mMc851P 
MC84L6P 
MC8L8P 
MC832P 
A167A-0100 
SN7493N 
DM7441AN 
MC1O34P 
MC1013P 
LM201H 
MCBi6P 
959DC 

9301 PC 
TOA3709V 
A1L42A8-0100 
A141A-0100 
A141A-0100 
N&TSON 
MCB53P 
LM300H 
711HC 
go02Dc 
937DC 
g003DC 
gooube 
go0cgDC 
9016DC 
9300PC 
CA3028B 

$52 
MC3026P 
MC3001P 
MCiOOLP 
MC1027P 
MC1018P 
MC1010P 
MC1017P 
MC1007P 
MC1023P 
LM302H 
MC1431P 
LM709H 
SNT74UOUN 
SN7405N 
MC1015P 
MC1433L 
9856DC 
9852DC 

CA 3001 
N8ST8ON 
T23HC 
LM709AH 
MC1030P 
MC1439G 


1820-0202 
1820-0203 
1820-0204 
1820-0205 
1820-0207 
1820-0208 
1820-0211 
1820-0212 
1820-0213 
1820-0214 
1820-0218 
1820-0223 
1820-022h 
1820-0231 
1820-0233 
1820-0235 
1820-0238 
1820-0239 
1820-0242 
1820-0247 
1820-0249 
1820-0252 
1820-0253 
1820-0254 
1820-0256 
1820-0257 
1820-0258 
1820-0259 
1820-0260 
1820-0261 
1820-0262 
1820-0269 
1820-0270 
1820-02T2 
1820-0273 
1820-0274 
1820-0275 
1820-0276 
1820-0277 
1820-0279 
1820-0281 
1820-0282 
1820-0285 
1820-0286 
1820-0287 
1820-0288 
1820-0292 
1820-0293 
1820-0294 
1820-0296 
1820-0297 
1820-0298 
1820-0301 
1820-0302 
1820-0303 
1820-0304 
1820-0305 
1820-0306 
1820-0307 
1820-0308 
1820-0309 
1820-0310 
1820-0313 
1820-0316 
1820-0317 
1820-0318 
1820-0319 
1820-0320 
1820-0321 
1820-0322 
1820-0323 
1820-0324 
1820-0325 
1820-0326 
1820-0327 
1820-0328 
1820-0329 
1820-0330 
1820-0341 
1820-0342 
1820-0346 
1820-0348 
1820-0349 
1820-0350 
1820-0351 
1820-0357 
1820-0362 
1820-0363 
1820-0364 
1820-0365 
1820-0366 
1820-0367 
1820-0368 
1820-0370 
1820-0371 
1820-0372 
1820-0373 
1820-0374 
1820-0375 
1820-0376 
1820-0377 
1820-0378 
1820-0379 
1820-0380 
1820-0381 
1820-0382 
1820-0383 
1820-0384 
1820-0385 
1820-0386 
1820-0387 
1820-0391 
1820-0396 
1820-0397 
1820-0398 
1820-0400 
1820-0408 


02910 
02237 
02037 
02037 
02237 
02910 
01698 
02037 
02037 
01698 
03285 
03406 
03406 
02237 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
01921 
02037 
02037 
01876 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
03406 
01698 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01876 
01876 
02037 
02037 
01876 
01876 
03406 
01876 
01921 
01921 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01921 
02237 
01698 
02237 
01698 
02237 
02037 
02037 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02037 
02037 
02037 
01921 
01698 
01698 
01876 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02237 


SP322B 
UAT41HC 
MC3006P 
MC3003P 
9601PC © 
N8826N 
TMS 3002LR 
MC1020P 
MC1O14P 
SN7UL2AN 
106A 
LM301AH 
LHOOG2CH 
9316PC 
DM74193N 
MC1031P 
MC1810P 
MC3002P 


LM301AH, 22V 


LM305H 
CA3051 
MC1026P 
MC1035P 
A1l41a-0100 
Mc858P 
McC857P 
MC852P 
McBLOP 
MC839P 
SN74121N 
DM8590N 
SN74UG3N 
733HC 
MC1022P 
MC1806P 
MC1808P 
MC1039P 
MC1033P 
MC14602 
TIXL105 
SN74L07N 
SN7486N 
A159-0150 
A159-G6200 
MC672P 
MC662P 
A152A-0100 
A152B-0100 
DM8570N 
A154B-0100 
CA3000 
CA3020 
SN74U75N 
SP670N 
SP680N 
SNT74U72N 
SN7483AN 
CA302BA 
936PC 
SN15845N 
g60DC 
SN15862N 
931HC 
MC1433G 
MC1433P 
SP6i6N 
SP629N 
SP659N 
710HC 
N8280N 
MC889P 
MC824P 
MC815P 
CA3029 
SN7401N 
SN7402N 
A165-0100 
9000DC 
9094DC 
9097DC 
933DC 
QuuPC 
gugPCc 
961Dc 
963DC 
9304PC 
SN7480N 
SN7T482N 
SN7491AN 
SN7481AN 
SN74U9UN 
SN7495AN 
SN74LO6N 
SN74HOON 
SN74UHLON 
SN74H11N 
SN74H2ON 
SN74H21N 
SN74H30N 
SN74HLON 
SN74H50N 
SN74H51N 
SN74H52N 
SN74H53N 
SN7UESUN 
SN74HSSN 
SNT4H6OON 
SN74UH61N 
SN74H62N 
SN74UH71N 
SN74H72N 
SN74H73N 
TL702MJ 
UATO9CN 
SNT2710N 
N8281N 
727HL 


1820-0410 
1820-0411 
1820-0412 
1820-0417 
1820-0418 
1820-0419 
1820-0424 
1820-0425 
1820-0427 
1820-0429 
1820-0430 
1820-0433 
1820-0435 
1820-0437 
1820-0439 
1820-0440 
1820-0441 
1820-0443 
1820-0444 
1820-0445 
1820-046 
1820-0447 
1820-0448 
1820-0449 
1820-0450 
1820-0451 
1820-0454 
1820-0455 
1820-0456 
1820-0457 
1820-0458 
1820-0459 
1820-0460 
1820-0461 
1820-0462 
1820-0463 
1820-0464 
1820-0465 
1820-0h66 
1820-067 
1820-0068 
1820-069 
1820-070 
1820-0471 
1820-0472 
1820-0473 
1820-047% 
1820-0475 
1820-0476 
1820-0477 
1820-0478 
1820-0479 
1820-0482 
1820-0484 
1820-0485 
1820-0486 
1820-0488 
1820-0491 
1820-0492 
1820-0493 
1820-0494 
1820-0495 
1820-0497 
1820-0498 
1820-0505 
1820-0506 
1820-0507 
1820-0508 
1820-0509 
1820-0510 
1820-0511 
1820-0512 
1820-0513 
1820-05214 
1820-0515 
1820-0516 
1820-0517 
1820-0518 
1820-0519 
1820-0520 
1820-0533 
1820-0535 
1820-0536 
1820-0537 
1820-0538 
1820-0539 
1820-0542 
1820-0543 
1820-0544 
1820-0545 
1820-0546 
1820-0557 
1820-0567 
1820-0568 
1820-0569 
1820-0574 
1820-0575 
1820-0577 
1820-0578 
1820-0579 
1820-0581 
1820-0582 
1820-0583 
1820-0584 
1820-0585 
1820-0586 
1820-0587 
1820-0588 
1820-0589 
1820-0590 
1820-0591 
1820-0592 
1820-0593 
1820-0594 
1820-0595 
1820-0596 
1820-0597 


03406 
02037 
01876 
01921 
02037 
02910 
01698 
01698 
0203T 
03406 
03406 
01921 
01698 
02037 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02910 
02037 
02037 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
01698 
03285 
01698 
02037 
02037 
01921 
03406 
02237 
03406 
03406 
02037 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02910 
03406 
03812 
02237 
01698 
04200 
03406 
02910 
2910 
02910 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
61876 
02037 
01698 
02910 
03406 
02910 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
63406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


MM507 
MC817P 
A139A-0100 
CA3002 
MC1812P 
S8280F 
SN7UHOUN 
SN74100N 
MC1LUG6G 
LM309H 
LM309K 
CA3023 
SN7L180N 
MCHO1LSP 
723PC 
MC1O16P 
MC1801P 
SN74L93N 
MC1025P 
SN5402N 
SNSU7UN 
SNS410N 
SN5400N 
MC3060P 
N8290N 
MC3062P 
MC1805P 
N8288N 
N8855N 
N8162N 
N&81i6N 
N8440N 
N8480N 
N&880N 
N&251N 
N8H70N 
N8H9OON 
N8H80N 
N8825N 
N8881N 
SNTSUSN 
SNTHHLOON 
118A 
SN74O6N 
MC1001P 
MC1048P 
CA3012 
LM306H 
715HC 
LM301AN 
LM308# 
MC835P 
9838DC 
SN74USLAN 
9816DC 
9834DC 
9842DC 
SN74U145N 
N8291N 
LM307N 
c3a1o1 
9311PC 
SN74LLOSN 
UM1500 
DM8220N 
N8266N 
NS263N 
N8202N 
MC1488L 
MC14HB9L 
SN74LO8N 
SN74H74N 
SN74O9N 
SN74U26N 
9602PC 
gii2p¢ 
9865DC 
985 3DC 
9822DC 
g806DC 
MC838P 
SN75451BP 
N8284UN 
SN7U13N 
SN7423N 
SN7437N 
N8234N 
N8233N 
SN74HLO3N 
SN74191N 
SNT4192N 
B149A-0200 
MC4O24P 
SN75325N 
N82 4N 
DMB55iN 
N8235N 
SN7416N 
MC1024uP 
SN74123N 
MC1032P 
MC1011P 
DM74LOON 
DMT4LO2N 
DM74L03N 
DM74LOLN 
DMTUL1ON 
DM74L20N 
DM74ULION 
DM74L51N 
DM74L5S4N 
DM74LS5N 
DM74L71N 
DM74L72H 
DM74L73N 
DM74&LTUN 
DM74L78N 


HP P/N 


1820-0598 
1820-0599 
1820-0600 
1820-0601 
1820-0602 
1820-0603 
1820-0604 
1820-0605 
1820-0606 
1820-0607 
1820-0608 
1820-0609 
1820-0610 
1820-0611 
1820-0612 
1820-0613 
1820-0614 
1820-0615 
1820-0616 
1820-0617 
1820-0618 
1820-0619 
1820-0620 
1820-0621 
1820-0622 
1820-0623 
1820-0625 
1820-0626 
1820-0627 
1820-0628 
1820-0629 
1820-0630 
1820-0631 
1820-0634 
1820-0637 
1820-0639 
1820-0640 
1820-0655 
1820-0656 
1820-0657 
1820-0658 
1820-0659 
1820-0661 
1820-0665 
1820-0666 
1820-0667 
1820-0668 
1820-0669 
1820-0681 
1820-0682 
1820-0683 
1820-0684 
1820-0685 
1820-0686 
1820-0687 
1820-0688 
1820-0689 
1820-0690 
1820-0691 
1820-0692 
1820-0693 
1820-0694 
1820-0695 
1820-0696 
1820-0697 
1820-0700 
1820-0701 
1820-0702 
1820-0703 
1820-0704 
1820-0705 
1820-0706 
1820-0707 
1820-0708 
1820-0709 
1820-0710 
1820-0713 
1820-0714 
1820-0715 
1820-0716 
1820-0717 
1820-0718 
1820-0719 
1820-0720 
1820-0721 
1820-0722 
1820-0723 
1820-0724 
1820-0725 
1820-0726 
1820-0727 
1820-0729 
1820-0730 
1820-0733 
1820-0734 
1820-0736 
1820-0737 
1820-0738 
1820-0739 
1820-0740 
1820-0741 
1820-0742 
1820-0743 
1820-0744 
1820-0745 
1820-0751 
1820-0752 
1820-0753 
1820-0754 
1820-0755 
1820-0756 
1820-0757 
1820-0759 
1820-0760 


Mfr. 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
02237 
02037 
02237 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02237 
02237 
01698 
01698 
02037 
01698 
01876 
02910 
02037 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
62910 
01698 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
01876 
01698 
01698 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
02237 
01876 
03794 
03811 
01698 
01876 
02237 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
01698 
01698 
02237 
01698 
01698 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 


Desc. 


DM74L86N 
DM74LG5N 
DM74LGON 
DM7T4L93N 
DM74L164N 
DM74L85N 
MC3025P 
SN74HOIN 
SN74181N 
MCkO12P 
MCLOO6P 
MC3061P 
MC8309P 
SN74182N 
9030DC 
SN74HO5N 
93L08PC 
MC8312P 
9322PC 
MC3022P 
SN7417N 
SN74H22N 
SN74153N 
SN7U38N 
SN74151AN 
DM8200N 
MC666P 
9314PC 
93L01PC 
SN7489N 
SN74S112N 
MCLOLUP 
SN74H1 08N 
BO91-0100 
N8875N 
MCKOO1P 
SN7U150N 
SN7L25N 
SN74L98N 
9318Pc 
93L12PC 
93L00PC 
SN7432N 
MC18i4P 
MC1LOO6P 
MC1Oh0P 
SN74L07N 
93L10PC 
SN7hSOON 
SN74SO3N 
SN7USOUN 
SN74S05N 
SN74S10N 
SN74S11N 
SN74S15N 
SN7US20N 
SN74S22N 
SN74SHON 
SN74S64N 
SN7US65N 
SN7US7UN 
SN74S86N 
SN74S113N 
SN7US114N 
SNTUS14LON 
MC 3029P 
93L14PC 
93L11PC 
N8292N 
SN74122N 
9310PC 
9324uPC 
SN74141N 
93LO09PC 
93L2BPC 
93L22PC 
SN74163N 
E144D-0200 
SNT4H1LO6N 
SN74161N 
MM5052 
DS0025CN 
MCT242P 
DS8830N 
DS8820AN 
5N75109N 
SN75107AN 
MchOOTP 
SNTULTOJ 
SN74ULSON 
9321PC 
A110A-0100 
g6LO2DC 
C1HO2A 
SNT4190N 
B149A-0150 
O348PC 
SN74155N 
SN74H101N 
SN74H87N 
9328PC 
9308PC 
SN7L194N 
SN7U97N 
go15p¢c 
SN74196N 
SN7LH76N 
C164A-0150 
5084-0128 
1DC4-0901 
1Dch-0902 
1DCh-0903 
1DC4-0903 
1DH2-0102 


1820-0762 
1820-0763 
1820-0765 
1820-0770 
1820-0774 
1820-0777 
1820-0778 
1820-0780 
1820-0781 
1820-0782 
1820-0783 
1820-0786 
1820-0788 
1820-0789 
1820-0790 
1820-0791 
1820-0792 
1820-0793 
1820-0794 
1820-0795 
1820-0796 
1820-0797 
1820-0799 
1820-0801 
1820-0802 
1820-0803 
1820-0804 
1820-0805 
1820-0806 
1820-0807 
1820-0808 
1820-0809 
1820-0810 
1820-0811 
1820-0812 
1820-0813 
1820-0815 
1820-0816 
1820-0817 
1820-0818 
1820-0819 
1820-0820 
1820-0821 
1820-0822 
1820-0825 
1820-0826 
1820-0827 
1820-0828 
1820-0829 
1820-0830 
1820-0831 
1820-0832 
1820-0833 
1820-0834 
1820-0835 
1820-0836 
1820-0837 
1820-0839 
1820-0842 
1820-0843 
1820-0844 
1820-0845 
1820-0846 
1820-0847 
1820-0856 
1820-0857 
1820-0858 
1820-0859 
1820-0860 
1820-0861 
1820-0862 
1820-0863 
1820-0864 
1820-0865 
1820-0866 
1820-0867 
1820-0868 
1820-0869 
1820-0870 
1820-0875 
1820-0876 
1820-089) 
1820-0897 
1820-0898 
1820-0899 
1820-0960 
1820-0902 
1820-0903 
1820-0904 
1820-0906 
1820-0907 
1820-0908 
1820-0909 
1820-0910 
1820-0911 
1820-0912 
1820-0913 
1820-0914 
1820-0916 
1820-0917 
1820-0919 
1820-0920 
1820-0921 
1820-0923 
1820-0924 
1820-0925 
1820-0926 
1820-0927 
1820-0928 
1820-0929 
1820-0930 
1820-0931 
1820-0932 
1820-0933 
1820-0934 
1820-0935 
1820-0936 


01698 
03811 
01698 
03406 
02910 
01698 
02237 
03406 
03724 
01698 
01698 
02037 
01698 
02910 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02237 
02037 
02910 
02037 
02910 
01698 
02037 
02037 
02037 
02910 
03406 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
02237 
02037 
02237 
01698 
02910 
01698 
01698 
02237 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
03698 
01698 
01698 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02910 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 


SN74157N 
Mihoba 
SN74U197N 
MM5006H 
SP374N 
SN7ULYON 
93L16PC 
DS8831N 
IM5013CDD 
SN7427N 
SN74200N 
MC7250P 
SN74174N 
N8293N 
MC1660L 
MC1LO68P 
MC1O43P 
MC1674L 
MC1670L 
MC1664L 
MC1662L 
MC1672L 
SN75452BP 
MC10101P 
MC10102P 
MC1O105P 
MC1O1L06P 
MC10107P 
MC10109P 
MC10110P 
MC10111P 
MC10115P 
MC10116P 
MC10117P 
MC10118P 
MC10119P 
MC10121P 
MC10130P 
MC10131P 
MC10133L 
MC10134L 
MC10135L 
MC10136L 
MC10137L 
MC10141L 
MC10160L 
MC10161P 
MC10162P 
MC1O164L 
MC10179L 
MC10181L 
MHOOO7CH 
9334PC 
MCLO3BP 
N8267N 
MChOLOP 
N8815N 
SN74175N 
MCLOOBP 
Nchoo2P 
MC4U26P 
N8220N 
DM8094N 
SN74H1i83N 
7LOODC 
Tu20DC 
TU76DC 
TUT4DC 
951DC 
946DC 
948pc 
9158D¢ 
T4O03DC 
g44uDC 
g49opc 
74HLODC 
1801D¢ 
935DC 
7T4O8DC 
9600DC 
SNT74UL75N 
TuOLDC 
MC1O4U7P 
9305PC 
SN74U1L60N 
SP370N 
SN75450BN 
SN74L164N 
Q3L24PC 
DM8214N 
SN7412N 
MCTU79P 
SN74167N 
SN74LS83AN 
SN74L192N 
SN74L193N 
SNT4UL122N 
9307PC 
MC1062P 
MC1065P 
MC1650L 
MC1692L 
SNTUBSN 
N8885N 
CDU038AE 
CD4O032AE 
CDLOO8AF 
CDLO28AF 
CDLOKIAE 
CD4O22BE 
CD4O026AE 
CDUO29BE 
CD4O33AE 
CD4O017AE 
CD4018AF 
CDUO20BE 
cpoLo2uBE 


1820-0937 
1820-0938 
1820-0939 
1820-0940 
1820-0941 
1820-0942 
1820-0943 
1820-0944 
1820-0945 
1820-0946 
1820-0947 
1820-0948 
1820-0949 
1820-0950 
1820-0951 
1820-0952 
1820-0953 
1820-0954 
1820-0955 
1820-0956 
1820-0957 
1820-0958 
1820-0959 
1820-0960 
1820-0961 
1820-0962 
1820-0963 
1820-0964 
1820-0965 
1820-0966 
1820-0967 
1820-0968 
1820-0969 
1820-0970 
1820-0971 
1820-0972 
1820-0973 
1820-0974 
1820-0975 
1820-0976 
1820-0977 
1820-0978 
1820-0979 
1820-0980 
1820-0981 
1820-0982 
1820-0984 
1820-0985 
1820-0986 
1820-0987 
1820-0988 
1820-0989 
1820-0990 
1820-0992 
1820-0993 
1820-0995 
1820-0998 
1820-0999 
1820-1002 
1820-1003 
1820-1004 
1820-1005 
1820-1006 
1820-1007 
1820-1008 
1820-1009 
1820-1015 
1820-1016 
1820-1017 
1820-1019 
1820-1020 
1820-1021 
1820-1022 
1820-1023 
1820-1024 
1820-1025 
1820-1026 
1820-1027 
1820-1030 
1820-1031 
1820-1032 
1820-1036 
1820-1037 
1820-1038 
1820-1042 
1820-1043 
1820-1044 
1820-1045 
1820-1046 
1820-1047 
1820-1048 
1820-10h9 
1820-1050 
1820-1052 
1820-1053 
1820-1056 
1820-1057 
1820-1060 
1820-1062 
1820-1063 
1820-1064 
1820-1065 
1820-1066 
1820-1067 
1820-1068 
1820-1069 
1820-1076 
1820-1071 
1820-1072 
1820-1073 
1820-1074 
1820-1075 
1820-1076 
1820-1077 
1820-1078 
1820-1079 
1820-1080 


01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01971 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01876 
02037 
02037 
03406 
02237 
02237 
02910 
02037 
01698 
o4o78 
01698 
01698 
01698 
01698 
01876 
02037 
02237 
03811 
02910 
03811 
02237 
01698 
01698 
02237 
01876 
03811 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
02910 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
03406 
02237 
02910 
01698 
03406 
02910 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
03h06 


01876 


03811 
02237 
01698 
03406 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02037 
02910 


CDUCKOBE 
CD4U027BE 
CDLO13BE 
CDUOULAE 
CDUOKIZAE 
CDUOOOAE 
CD4uG23UBE 
CDNG25UBE 
CDUOITAE 
CD4OO1UBE 
CDUOIOAE 
CD4O02UBE 
CD4O11UBE 
CDY01 2UBE 
CD4019BE 
952DC 
953DC 
954DC 
955Dc 
956DC 
957DC 
CDUOLZAF 
CDNO36AD 
cCDuO39AD 
CDUO21AF 
CDLOO6AF 
CD4UO31AE 
g64uDC 
965DC 
966DC 
967DC 
968DC 
CDUO35AE 
CDLO14AE 
971DC 
952DC 
953DC 
956DC 
967DC 
CD4OLSBE 
CDUO34UAE 
CDLOO7AE 
CDLOO9AF 
CDLOLOAF 
CDLO16AE 
C164B-0150 
MCT270P 
MC1800P 
DM86L75N 
93L18PC 
Q3410DC 
N8271N 
MCiLLSSAL 
SNS4LOCAN 
MK6036P 
SN74U7AN 
SN74S153N 
5N74S181N 
SN74104N 
E144c -0200 
MCTUOUF 
962uDC 
C1101A 
N8T23N 
C3207 
O5HgODC 
SN74S1i58N 
SN7545 3BP 
93L21PC 
E144uD-0200 
C3107 
DS8800H 
SNS4UOUN 


SN5493N 


SN54160N 
MC1210L 
MC1213L 
SN7U1L95N 
NST2UN 
MC3007P 
SN74198N 
MC1O19P 
SN7UU6AN 
SN74KU8N 
SN74165N 
DM5406N 
9621DC 
N8273N 
SN74ULS6ON 
DM74LUZAN 
NSTZON 
DM8097N 
SN75454BP 
MC10125L 
SN74145N 
SN74132N 
DM86L76N 
A148A-0100 
P2401 
9313PC 
SNTU164N 
pso026cG 
7411PC 
SN54H110 
SN54UH30T 
SNSLHLOT 
SN54307 
SNS4HTUI 
SN74S139N 
N82SL2N 
SN74128N 
SN75150P 
SN74US174UN 
SNT4S157N 
2102L-2PC 
MC14502UBCP 
N8T13N 


HP P/N 


1820-1081 
1820-1082 
1820-1083 
1820-1084 
1820-1085 
1820-1086 
1820-1087 
1820-1089 
1820-1091 
1820-1092 
1820-1093 
1820-1094 
1420-1095 
1820-1096 
1820-1097 
1820-1098 
1820-1099 
1820-1100 
1820-1101 
1820-1106 
1820-1107 
1820-1108 
1820-1109 
1820-1110 
1820-1111 
1820-1112 
1820-1113 
1820-1114 
1820-1115 
1820-1116 
1820-1117 
1820-1119 
1820-1120 
1820-1121 
1820-1122 
1820-1123 
1820-1124 
1820-1129 
1820-1130 
1820-1131 
1820-1132 
1820-1137 
1820-1140 
1820-1141 
1820-1142 
1820-1143 
1820-1344 
1820-1145 
1820-1146 
1820-118 
1820-1149 
1820-1150 
1820-1155 
1820-1156 
1820-1157 
1820-1158 
1820-1162 
1820-1163 
1820-1165 
1820-1166 
1820-1167 
1820-1170 
1820-1171 
1820-1172 
1820-1173 
1820-1174 
1820-1175 
1820-1176 
1820-1178 
1820-1181 
1820-1183 
1820-1184 
1820-1185 
1820-1186 
1820-1187 
1820-1188 
31820-1189 
1820-1190 
1820-1191 
1820-1192 
1820-1193 
1820-1194 
1820-1195 
1820-1196 
1820-1197 
1820-1198 
41820-1199 
1820-1200 
1820-1201 
1820-1202 
1820-1203 
1820-1204 
1820-1205 
1820-1206 
1820-1207 
1820-1208 
1820-1209 
1820-1210 
1820-1211 
1820-1212 
1820-1213 
1820-1214 
1820-1215 
1820-1216 
1820-1217 
1820-1218 
1820-1219 
1820-1220 
1820-1221 
1820-1222 
1820-122h 
1820-1225 
1820-1226 
1820-1227 


Mitr. 


02910 
01698 
01698 
02910 
02237 
02634 
63811 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
03811 
01698 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
O3406 
02037 
03406 
01698 
02237 
02037 
02634 
03406 
02037 
oh078 
01698 
02763 
01698 
03406 
02037 
02037 
02910 
01698 
01698 
03406 
01698 
01921 
01921 
03406 
03406 
02037 
02910 
02037 
02037 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
02237 
02037 
01698 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
02910 
01921 
02037 
0306 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
00575 
02910 
03811 
02237 
02037 
02037 
01876 
02037 


Desc. 


ST 26AN 
SN7ULUTN 
SNS4ULOGT 
NSTOON 
GL2uDC 
UHP-4o08 
P3208A 
SNTL2TON 
SN5413I 
SN54121I 
SN5400I 
SN54103 
SNSUTLI 
SN541963 
SN5404I 
$8292F 
SNSHOBI 
SN7T4298N 
SN5L02I 
P3101A 
SN74166N 
MC1648P 
MCuO22P 
SN75110AN 
93L40DC 
SN74ULS7TUAN 
DM8553N 
MC14516BCP 
DS8822N 
SN74109N 
9LB6PC 
MC1648L 
UHP-402 
DM8094N 
Mc14518BcP 
ME5009N 
SN7443N 
334CI 
SN74S133N 
DM8160N 
MC1690L 
MC1809P 
N82S62N 
SNT7HK185AN 
SNTULYEN 
DM8552N 
SNT7HLSO2N 
CD4OUQUBE 
CD4LOS5OBE 
DM8090N 
MM5260N 
MC14520BCP 
NB2S90N 
MC2257L 
MC2259L 
SN74S51N 
MM5057N 
SNTUL153N 
MM5013N 
DM85L51N 
DM81L23N 
MMHOOZ6L 
SN74143N 
5416DM 
MC10124L 
TMSUOZUNC 
MC14522BCP 
MC14015BCP 
T™S3122NC 
MC14522BAL 
MCLO1EP 
SN7428N 
SN7H162N 
T™S3113NC 
SP380N 
CDLOL6AF 
MC14510BCP 
MM74CL73N 
SN74S175N 
SN74173N 
SNT7ULS197N 
SNT74LS193N 
SNTULS175N 
SN7ULSLTUN 
SN7HLSOON 
SN74ULSOIN 
SN7ULSOUN 
SNT7ULSO5N 
SN74LSO8N 
SN74ULS10N 
SN74ULS11N 
SN74LS20N 
SNT4LS2iN 
SN7TULS27N 
SN7HLS30N 
SN74ULS32N 
SNTULS38N 
SN74LS51N 
SN74LSBEN 
SN74LS112AN 
SN74LS113AN 
SN74126N 
SNTSLS136N 
SN74ULS138N 
SN7ULS151N 
SN74L157N 
TRI6O02A 
25323 
p8o008-1 
9504DC 
MC10216P 
MC10231P 
F135-0100 
MC1037P 


1820-1228 
1820-1229 
1B20-1230 
1820-1231 
1820-1232 
1820-1233 
1820-1234 
1820-1235 
1820-1236 
1820-1237 
1820-1238 
1820-1240 
3820-121 
1820-12h2 
1820-1243 
1820-1244 
1820-1245 
1820-1246 
1820-1247 
1820-1249 
1820-1250 
1620-1251 
1820-1252 
1820-1253 
1820-1254 
1820-1255 
1820-1256 
1820-1257 
18209-1258 
1820-1259 
1820-1260 
1820-1261 
1820-1262 
1820-1263 
1820-1264 
1820-1265 
1820-1266 
1820-1267 
1820-1268 
1820-1269 
1820-1270 
1820-1271 
1820-1272 
1820-1273 
1820-1274 
1820-1275 
4820-1276 
1820-1277 
1820-1278 
41820-1279 
1820-1280 
1820-1281 
1820-1282 
1820-1283 
1820-1284 
1820-1285 
1820-1286 
1820-1287 
4820-1288 
1820-1289 
1820-1290 
1820-1291 
1820-1292 
1820-1293 
1820-1294 
1820-1295 
1820-1296 
1820-1297 
1820-1298 
1820-1300 
1820-1301 
1820-1302 
1820-1303 
1820-1304 
1820-1305 
1820-1306 
1820-1307 
1820-1308 
1820-1309 
1820-1310 
1820-1313 
1820-1314 
1820-1315 
1820-1316 
1820-1317 
1820-1318 
1820-1319 
1820-1320 
1820-1321 
1820-1322 
1820-1323 
1820-1324 
1820-1325 
1820-1327 
1820-1328 
1820-1329 
1826-1330 
1820-1331 
1820-1332 
1820-1334 
1820-1336 
1820-1337 
1820-1338 
1820-1340 
1820-134h 
41820-1346 
1820-1347 
1820-1348 
1820-1349 
1820-1353 
1820-1354 
1820-1355 
1820-1356 
1820-1357 
1820-1358 
1820-1359 
1820-1360 


02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03714 
03714 
o34bo6 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
02883 
01698 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02910 
02237 
03406 
03406 
03406 
03406 
0406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
0203T 
02037 
02237 
02910 
02910 
02037 
02037 
01698 
02237 
03406 
03406 
03714 
01876 
02037 
02037 
03406 
02237 
02037 
02910 


2602N 
SN74111N 
SN7S491N 
SN75492N 
TMSOLOSNC 
SN74ULUTIN 
TH5035CPA 
TH5018CPA 
MMSO4OH 
MM50S0AH 
SNT4ULS253N 
SN74US138N 
MC14512BCP 
MC12012L 
SNTSLS15N 
SN74LS153N 
SN7TULS155N 
SNT7ULSOON 
SN74L123N 
N82S533N 
SN74136N 
SNTULSL9EN 
LD110CJ 
SN54S00I 
DM8095N 
DM8098N 
SN7422N 
SNTU159N 
SN74178N 
SN74179N 
SN74221N 
SN74283N 
SN74U290N 
SN74HL5N 
SN74293N 
MC1UL527BCP 
MMBOCOTN 
SN74184N 
SNT4LS5N 
SN74ULLS7N 
SN74UL121N 
SN7U1430 
SN74LS33N 
SNTULS28N 
SNT7ULS22N 
SN74S260N 
SN7ULS1OMAN 
SNTHLS192N 
SNTULS191N 
SN74ULS190ON 
SN74LS181N 
SN74LS139N 
SN74LS109AN 
SN74LS9OSBN 
SNT4ULS5SN 
SN74ULSS4UN 
SNTLLSLON 
SN7ULS37N 
MMHO026CL 
N8T14UN 
93512D¢c 
DMASS4UN 
DM8&520N 
DM8130N 
DM8123N 
DM8121N 
SN74ULS295BN 
SNTULS266N 
SN7TULS251N 
SN74ULS195AN 
SN74S257N 
SN74S2Z51N 
SN7US1ISN 
SN7USL9UN 
SN74S182N 
SN74S134N 
SNT4US1I2YN 
MC10116L 
SN74S258N 
5N75108BN 
CD4053BE 
CD4052BE 
CDLOSiBE 
CDLOUBAE 
CDNOLTAE 
CDYO4K5AE 
SN74S151N 
MC10216L 
SN74S85N 
SNT4USO2N 
SN74US30N 
SN74S124N 
CDUO66AE 
MC14530BCP 
MC14u526BCP 
MC14515BCP 
MC1LUSOTCP 
CDUYOSUBE 
MCUO1BP 
MC1694L 
4011 BDC 
N&200N 
N82S50N 
MC1U585BcP 
MC12040L 
TMS3120NC 
9356PC 
MM5307N 
DM&SL54N 
IHSO24UPA 
B1L4U9A-0150 
MC14532BCP 
MC1U528BCP 
MM4SOICD 
O3L34PC 
MC1O174P 
N&TOON 


1820-1361 
1820-1362 
1820-1363 
1820-1364 
1820-21365 
1820-1366 
1820-1367 
1820-1368 
1820-1370 
1820-1371 
1820-1372 
1820-1373 
1820-1374 
1826-1375 
1820-1376 
1820-1377 
1820-1378 
1820-1379 
1820-1380 
1820-1381 
1820-1383 
1820-1384 
1820-1385 
1820-1386 
1820-1387 
1820-1388 
1820-1389 
1820-1390 
1820-1391 
1820-1392 
1820-1394 
1820-1395 
1820-1398 
1820-1399 
1820-1400 
1820-1402 
1820-1403 
1820-1404 
1820-1405 
1820-1407 
1820-1408 
1820-1409 
1820-1410 
1820-1411 
1820-1412 
1820-1413 
1820-1414 
1820-1415 
1820-1416 
1820-1417 
1820-1418 
1820-1419 
1820-1h20 
1820-1421 
1820-1422 
1820-1423 
1820-1424 
1820-1425 
1820-1426 
1820-1427 
1820-1428 
1826-1429 
1820-1430 
1820-1431 
1820-1432 
1820-1433 
1820-1434 
1820-1435 
1820-1436 
1820-1437 
1820-1438 
1820-1439 
1820-140 
1820-1441 
1820-1442 
1820-1443 
1820-1444 
1820-1445 
1820-1446 
1820-1447 
1820-1448 
1820-1449 
1820-1450 
1820-1451 
1820-1452 
1820-1453 
1820-1454 
1820-1455 
1820-1456 
1820-1457 
1820-1458 
1820-1459 
1820-1460 
1820-1461 
1820-1462 
1820-163 
1820-1464 
1820-1465 
1820-1466 
1820-1467 
1820-1468 
1820-169 
1820-1470 
1820-1471 
1820-1472 
1820-1473 
1820-1474 
1820-1475 
1820-1476 
1820-1477 
1820-1478 
1820-1479 
1820-1480 
1820-1481 
1820-1482 
1870-1483 
1820-1484 


02237 
03285 
03714 
O4406 
03406 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
02237 
02237 
03285 
02037 
03406 
02237 
01698 
01698 
01698 
01693 
02037 
01590 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
07406 
03406 
03811 
03794 
02037 
02037 
03k06 
01921 
01921 
o1get 
01921 
01921 
01921 
01921 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02910 
03406 
01698 
01698 
02037 
03406 
01698 
02883 
02247 
02910 
02910 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02237 


9374PC 
DACL2Q2ZBIN 
IM5013ACDD 
MM5313N(75-) 
MM74C157N 
DSOCZ6CN 
SN74USO8N 
DMB096N 
AHO134CD 
AHO152CD 
TUSLOQDC 
93S10DcC 
AD7510DI IN 
MC3103L 
DM76LT5N 
93L1L4DM 
SN54192N 
SNSLOBN 
SNSULI6N 
SN5432N 
MC10138L 
SP864U7BDG 
MC14502BCP 
MCLUSO6BCP 
MC14519BCP 
MCLUOTLCP 
MC14583BCP 
MM74C1E0N 
MM74C161N 
MM7UC&ON 
DM86L99N 
P3h04 
AM2505PC 
MC10176P 
MCIO1LO4P 
MMBOCQ5N 
CD4OT2BE 
CDYUO69UBE 
CDLOT75BE 
CDLO78BE 
CDUOT3BE 
CDLO82BE 
CD4O068BE 
SN7ULST5N 
MC145S56BCP 
MC14511BCP 
SN74ULS12N 
SN74ULS13N 
SN74ULS14N 
SN7ULS 26N 
SNTULSU2N 
SNTULSBSN 
SN74ULS92N 
SN74ULS96ON 
SN74ULS1Z2N 
SN74ULS123N 
SN7T4LS124N 
SN7ULS132N 
SNTULSLUSN 
SNTULS156N 
SN74LS158N 
SN74LS160AN 
SN74LS161AN 
SN74LS162AN 
SNTULS163AN 
SNTULSI64NN 
SN74LS668N 
SNTLLS669N 
SNTULS170N 
SN7ULS221N 
SN7ULS257AN 
SNTULS258AN 
SNT4LS279N 
SN74ULS283N 
SN7ULS290N 
SN74ULS293N 
SN74ULS298N 
SN74ULS375N 
SNT4ULS395AN 
SNTULS67ON 
SNTUSOON 
SN7US32N 
SN7US37N 
SN74US38N 
SN74S1L62N 
SN74S163N 
SN74S168N 
SNTUS169N 
SN74S281N 
SN7US299N 
SN7US391N 
SN7417ON 
SN74265N 
SNTH273 
SN74U351N 
SN74390N 
SN74393N 
SNTULION 
MM740174N 
N82S83N 
DM85 42 
SN7ULS1O7AN 
SNTULS157N 
MC1LUS39BCP 
DM85L52N 
SN741 48N 
LD114C3 
93S516Dc 
N&TObN 
N8TOSN 
SN7TULS93N 
MC1U5S3BCP 
MC68COL 
MC6821L 
MC10211P 
CD4071 BE 
4oo9gaPc 


HP P/N 


1820-1485 
1820-1486 
1820-1488 
1820-1490 
1820-1491 


1820-1492 | 


1820-1493 
1820-1494 
1820-1495 
1820-1496 
1820-1497 
1820-1498 
1820-1499 
1820-1500 
1820-1501 
1820-1502 
1820-1503 
1820-1504 
1820-1505 
1820-1506 
1820-1507 
1820-1508 
1820-1509 
1820-1510 
1820-1511 
1820-1512 
1820-1513 
1820-1514 
1820-1515 
1820-1516 
1820-1518 
1620-1519 
1820-1520 
1820-1521 
1820-1522 
1820-1524 
1820-1525 
1820-1526 
1820-1527 
1820-1528 
1820-1529 
1820-1530 
1820-1531 
1820-1532 
1820-1533 
1820-1534 
1820-1535 
1820-1536 
1820-1537 
1820-1538 
1820-1539 
1820-1540 
1820-1541 
1820-1542 
1820-1543 
1820-1544 
1820-1545 
1820-1546 
1820-1547 
1820-1548 
1820-1549 
1820-1550 
1820-1551 
1820-1552 
1820-1553 
1820-1554 
1820-1555 
1820-1556 
1820-1557 
1820-1558 
1820-1559 
1820-1560 
1820-1561 
1820-1562 
1820-1563 
1820-1568 
1820-1569 
1820-1570 
1820-1573 
1820-1574 
1820-1575 
1820-1576 
1820-1577 
1820-1578 
1820-1579 
1820-1580 
1820-1585 
1820-1586 
1820-1587 
1820-1588 
1820-1590 
1820-1591 
1820-1592 
1820-1594 
1820-1595 
1820-1598 
1820-1600 
1820-1601 
1820-1602 
1820-1603 
1820-1604 
1820-1605 
1820-1606 
1820-1608 
1820-1611 
1820-1612 
1820-1613 
1820-1624 
1820-1626 
1820-1627 
1820-1628 
1820-1632 
1820-1633 


Mfr. 


03406 
01971 
01921 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
03406 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
021921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03811 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
03406 
03406 
01921 
01921 
03811 
01698 
02910 
02237 
03406 
02037 
03406 
02037 
02037 
01698 
01698 
01921 


01921 
01921 
01698 
03406 
01698 
02037 
02037 
02910 
01698 
03406 
03811 
01698 
03406 
03406 
00350 
02037 
01698 


Desc. 


MM74C221N 
CDLO81BE 
CDNOB1BE 
SN74ULS9ON 
SN74ULS367AN 
SN74LS368AN 
MM74C163N 
Mc14020BCP 
MCi4040BCP 
MC14027BCP 
MC14013BCP 
MC1402SUBCP 
MC14001UBCP 
MC14011UBCP 
MC14O0L2BCP 
MC14015BCP 
MC1LO07UBCP 
MC14LO16BCP 
MC1LUONGUBCP 
MC1LUOZUBCP 
MC14012UBCP 
MC14017BCP 
MC14023UBCP 
CDLO5 3BF 
MC14002UBCP 
MC14UO28BCP 
CD4OSLBF 
MCLUOL4UBCP 
CDUS556BE 
CD4555BE 
DM74LOON 
MC663P 
MC660P 
MC1La50BCP 
MC34U4L0P 
MC8602L 
MC14LO08BCL 
MC14028BCL 
MC14022BCL 
CDLO29BF 
CD4HO1BAF 
CD4O027AF 
CD4013AaF 
CD4O4LAF 
CDUO4UZAF 
CD4OOLAF 
CDUO25AF 
CD4O30AF 
CD4COZAF 
CD4011 4F 
CDLOLZAF 
CDUOLZAF 
CDHO1SAF 
CDYOUQAF 
CDUOSOAF 
CD4O76BF 
CDL053BY 
MC14052BCL 
MC14051 BCL 
CDLO66AY 
MC14US39BCL 
CD4071BF 
CD4081BF 
CD4O023BF 
CD4L019AF 
CDYU035AF 
CDUSS6BF 
CDLS55BF 
P8216 
MC3441AP 
MM74C164UN 
MM74UCLESN 
MM740193N 
MM74UC17SN 
MM74UC1LUN 
SN74LS125AN 
MC1L4U538BCL 
MC14532BCL 
MC14558BCP 
SN7ULS73AN 
MM74C192N 
MM74C0107N 
CD4093BF 
CD4O76BE 
M14U03A 
SN7424U7N 
Th1I23N 
4512BPC 
DS8859AN 
MC14US66BCP 
MMTUCLAY 
MC145188CL 
MC14O69UBCL 
SN5495AN 
SN54H1LO6N 
CDLO29AE 


CD4093BE 
CD4070BE 
SN7ULSU7AN 
MM74CO8N 
SN74LSUEN 
MC668P 
MC667P 
2533V 
SN75367N 
MM74C221I 
DEO80A 
SN7US241N 
MM74020N 
MM74C02N 
XR2240 
MC10178P 
SN74S240N 


1820-1635 
1820-1637 
1820-1638 
1820-1639 
1820-1640 
1820-1641 
1820-1642 
1820-1643 
1820-1644 
1820-1645 
1820-1646 
1820-1647 
1820-1648 
1820-1649 
1820-1650 
1820-1651 
1820-1652 
1820-1653 
1820-1654 
1820-1655 
1820-1656 
1820-1657 
1820-1658 
1820-1659 
1820-1660 
1820-1661 
1820-1662 
1820-1663 
1820-1664 
1820-1665 
1820-1666 
1820-1667 
1820-1668 
1820-1669 
1820-1670 
1820-1672 
1820-1673 
1820-1674 
1820-1675 
1820-1676 
1820-1677 
1820-1681 
1820-1682 
1820-1683 
1820-1684 
1820-1685 
1820-1686 
1820-1687 
4820-1688 
1820-1689 
1820-1690 
1820-1691 
1820-1692 
1820-1693 
1820-1699 
1820-1700 
1820-1701 
1820-1720 
1820-1721 
1820-1722 
1820-1724 
1820-1725 
1820-1728 
1820-1729 
1820-1730 
1820-1731 
1820-1732 
1820-1733 
1820-1735 
1820-1738 
1820-1739 
1820-1740 
1820-1745 
1820-1746 
1820-1747 
1820-1750 
1820-1752 
1820-1753 
1820-1754 
1820-1755 
1820-1756 
1820-1758 
1820-1759 
1820-1777 
1820-1778 
1820-1779 
1820-1780 
1820-1781 
1820-1782 
1820-1783 
1820-1784 
1820-1785 
1820-1786 
1820-1787 
1820-1788 
1820-1789 
1820-1791 


1820-1792 
1820-1793 
1820-1794 
1820-1795 
1820-1796 
1820-1797 
1820-1798 
1820-1799 
1820-1800 
1820-1806 
1820-1807 
1820-1810 
1820-1813 
1820-1815 
1820-1817 
1820-1821 
1820-1823 
1820-1826 
1820-1827 


02037 
03795 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01698 
00350 
01921 
01921 
03406 
03406 
03406 
03406 
93406 
03406 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01698 
01698 
03406 
01921 
01698 
03406 
01921 
01698 
01698 
01698 
o59h6 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02363 
02363 
02037 
03794 
03794 
03811 
03406 
02037 
02037 
02883 
02883 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02237 
03406 
03677 
03406 
03406 
03811 
03406 
02910 
03406 
02037 
02237 
03799 
03794 
03811 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
03285 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
03406 
02883 
02037 
02237 


02037. 


02910 
01698 
03406 
01698 
03406 


MC1USOZ2BAL - 
MC6870A~-1MHZ 
SN74S280N 
SN74US135N 
SN74LS366AN 
SN74LS365AN 
SNT4ULS324N 
SN74ULS249N 
SN7ULS248N 
SN7T4LS126AN 
CDYUOS5BE 
SNTULSO2I 
XR-22C7CP 
CDLO59AD 
CDLO9BBE 
MM74HC9O1N 
MM74C902N 
MM74UCQOIN 
MM7LCSOUN 
MM7LCQ06N 
MM7LC9Q7N 
MCL4U572UBCP 
MC1LU541BCP 
MC1U582BCP 
CD4O67BE 
CDUO89BE 
CD4LO94BE 
CD4O95BE 
CDLO96BE 
CDLOOQSBE 
MC14581BCP 
CDLO60AE 
SN74LS74AT 
SN75452BL 
DS75492N 
CD4O77BE 
SN75322N 
MM74C30N 
CD4LO16AF 
SN74S373N 
SN74S374N 
TMS6011NC 
SAA1027 
MC14u514BCP 
9LS192PC 
MC10195P 
MC10103P 
MC34U3P 
SNTULS2U7N 
MC 34U4U6AP 
MC6850L 

HP 1820-1691 
HP 1820-1692 
MC14508BCL 
AM25LS175PC 
AM25LS174PC 
D80804-2 
DM25040N 
MCLUSLOBCP 
MC1USS9BCP 
DG1B84BP 
pG508&cJ 
SN74278N 
SNTULS259N 
SN74LS273N 
SN74UL73N 
AM74ULS138N 
AM7ULS175N 
MM7UCLON 
DS8884AN 
DS8897AN 
DS8863N 
MC14001BCP 
Mc1LLOLOUBCP 
MC14011BCP 
DM54LS1237 
93L10PC 
MM7LCTLN 
$2350-2 
MM537iN 
MMS312N 
D3245 
DM81LS97N 
N82S83N 
MM74CO1LUN 
MC14411P 
1icgoDC 
HI2-200-5 
AM26S02PC 
P8080A 
SN74LS91N 
SN74LS261N 
MC3459CP 
T427DC 
F10016DC 
AD7530JN 
SN74284N 


SN74285N 
SN74116N 
DM81LS95N 
LF13331N 
DS$3611N 
DHOO35CG 
SNS4LSTUAT 
SN5ULSO27 
SN75452BUG 
MM74LC85N 
DG200BA 
MC3460P 
LO2ZTBDC 
MC14517BCP 
N8T37N 
SN74LS113AN 
MM8O0C97JI 
SN75112N 
MM7UCLS4N 


1820-1828 
1820-1830 
1820-1831 
1820-1832 
1820-1833 
1820-1834 
1820-1838 
1820-1840 
1820-1841 
1820-1842 
1820-1844 
1820-1845 
1820-1849 
1820-1850 
1820-1851 
1820-1852 
1820-1854 
1820-1855 
1820-1857 
1820-1858 
1820-1859 
1820-1862 
1820-1863 
3820-1864 
1820-1865 
1820-1866 
1820-1867 
1820-1868 
1820-1869 
1820-1870 
1820-1871 
1820-1872 
1820-1873 
1820-187b 
1820-1875 
1820-1876 
1820-1877 
1820-1878 
1820-1879 
1820-18806 
1820-1881 
1820-1882 
1820-1884 
1820-1885 
1820-1887 
1820-1888 
1820-1889 
1820-1890 
1820-1891 
1820-1892 
1820-1897 
1820-1898 
1820-1899 
1820-1900 
1820-1903 
1820-1905 
1820-1906 
1820-1907 
1820-1908 
1820-1909 
1820-1910 
1820-1911 
1820-1912 
1820-1914 
1820-1915 
1820-1917 
1820-1918 
1820-1919 
1820-1920 
1820-1921 
1820-1922 
1820-1924 
1820-1925 
1820-1927 
1820-1928 
1820-1930 
1820-1931 
1820-1932 
1820-1933 
1820-1934 
1820-1935 
1820-1936 
1820-1937 
1820-1941 
1820-1942 
1820-1943 
1820-1944 
1820-1945 
1820-19h6 
1820-1947 
1820-1948 
1820-1949 
1820-1950 
1820-1955 
1820-1956 
1820-1957 
1820-1958 
1820-1959 
1820-1960 
1820-1961 
1820-1962 
1820-1963 
1820-1964 
1820-1965 
1820-1967 
1820-1968 
1820-1970 
1820-1971 
1820-1973 
1820-1974 
1820-1975 
1820-1976 
1820-1977 
1820-1978 
1820-1979 
1820-1980 





02910 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
03285 
02883 
02883 
02037 
03811 
03406 
a2023 
02037 
03794 
02037 
02237 
02037 
03406 
01698 
01698 
02910 
02910 
03811 
03794 
03794 
03794 
01698 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
02910 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
02037 
02037 
02237 
0291: 
04406 
02037 
02037 
02037 
02037 
00575 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
03811 
03811 
03811 
01698 
02910 
01921 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
03406 
02180 
03406 
02037 
03406 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


02037 © 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
08323 
03794 
02037 
02884 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03794 
02910 
02910 


N8BT28N 
MC10210L 
MC1L0103L 
MC10212L 
SN75361AN 
11¢70bC 
AD5620D/BIN 
DG201CJ 
DCG506BR 
MC3L42P 
D8251 
DS8834N 
MMS873 
MC14560BCP 
AMTULSLUBN 
MC1697P 
47O2BDC 
MC14534BCP 
DM8555N 
SN74LS377N 
SNTULS280N 
B2eSulA 
8T98B 
P3212 
AM25LS08PC 
AM25LSC07PC 
AM25LS09PC 
SN74S197N 
SN74S196N 
DS8839N 
SN74S283N 
DM81iLS96N 
DM81LLS9&N 
DM8556N 
DS8838N 
AM74S161N 
AMTUS160N 
SN54237 
SNSULSOGJ 
SNSULS2T7J 
CDhOO7BF 
MC10113L 
N8TO7N 
DM74LS173N 
SN75361AP 
MC12013L 
SN7TULS26N 
SNTULS258AN 
SNTULSOON 
SN74ULS367AN 
CDLO2UBF 
CDhO21BF 
MC1LU5LEBCL 
MC14520BCL 
9368PC 
TULS260N 
MM&0C98T 
MCLLOTTBCL 
MC1LO70BCL 
MciL075BCL 
MC14073BCL 
TR1I602B-05 
MC14042BCP 
SNTULSLT4UN 
MC1204L 
SN74LS240N 
SN7T4ULS241N 
D8255A 
D8228 
D8224 
SN74ULS166N 
N8TO3N 
CDUOLOAF 
9shiPc 
F3850PC 
MC1UO7BBCP 
MC14068BCP 
MC14538BCP 
MMTUCTUI 
DAC -08EQ 
MM7LC9057 
MC1iLOG3BCL 
MM7UC8 IT 
LF13201N 
SN74S1630 
SN74S169J 
MC10130L 
MC10115L 
MC10117L 
MCLLUOOFP 
TLEO7CP 
SN7UL1LS4UN 
MC10212P 
MC1NOOBBCP 
MCLUO4ZBCP 
MC14U511BCP 
MC14016BCP 
Mc14508BcP 
MC1401 2BCP 
MC14U023BCP 
MC140Z8BCP 
MC14013BCP 
MC14027BCP 
MCLUOZ5BCP 
1Aa6 -6004 
AMS 3S4BPC 
MC1L4UO71BCP 
DG201CJ 
TL60LIP 
SNT4S1819 
SN7ULS165N 
MC1LLOSOBCP 
MC12061P 
AM25LO4UPC 
NST7SN 
N82S31N 


HP P/N 


1820-1981 
1820-1982 
1820-1984 
1820-1985 
1820-1986 
1820-1987 
1820-1988 
1820-1989 
1820-1990 
1820-1991 
1820-1992 
1820-1993 
1820-1994 
1820-1995 
1820-1997 
1820-2001 
1820-2002 
1820-2005 
1820-2006 
1820-2007 
1820-2008 
1820-2009 
1820-2013 
1820-2014 
1820-2015 
1620-2016 
1820-2017 
1820-2018 
1820-2019 
1820-2020 
1820-2021 
1820-2023 
1820-2024 
1820-2025 
1820-2026 
1820-2027 
1820-2030 
1820-2031 
1820-2032 
1820-2033 
1820-2035 
1820-2036 
1820-2037 
1820-2038 
1820-2039 
1820-2040 
1820-2041 
1820-2042 
1820-2043 
1820-2044 
1820-2046 
1820-2047 
1820-2049 
1820-2050 
1820-2051 
1820-2053 
1820-2054 
1820-2055 
1820-2056 
1820-2058 
1820-2060 
1820-206h 
1820-2065 
1820-2066 
1820-2067 
1820-2068 
1820-2069 
1820-2070 
1820-2071 
1820-2072 
1820-2073 
1820-207% 
1820-2075 
1820-2076 
1820-2077 
1820-2078 
1820-2079 
1820-2080 
1820-2081 
1820-2082 
1820-2083 
1820-2084 
1820-2085 
1820-2086 
1820-2087 
1820-2088 
1820-2089 
1820-2090 
1820-2091 
1820-2092 
1820-2093 
1820-2094 
1820-2095 
1820-2096 
1820-2097 
1820-2098 
1820-2099 
1820-2100 
1820-2102 
1820-2103 
1820-2104 
1820-2106 
1820-2107 
1820-2108 
1820-2109 
1820-2110 
1820-2111 
1820-2113 
1820-2114 
1820-2117 
4820-2118 
1820-2120 
1820-2121 
1820-2124 


Mfr. 


03794 
01698 
03285 
03406 
03406 
03794 
03406 
02237 
02037 
02237 
03794 
02037 
01698 
03285 
03794 
03406 
02237 
03811 
03794 
01698 
02037 
02237 
02037 


02037 


02037 
02237 
01921 
01921 
02037 
02634 
02037 
02037 
01698 
03714 
01698 
02237 
02037 
02037 
02237 
02037 
03811 
02037 
02037 
03406 
03794 
03406 
03406 
01698 
91698 
01698 
01698 
01590 
02237 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
01698 
02037 
00039 
01698 
03406 
02037 
02037 
01698 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
01698 
03811 
03811 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
03406 
02037 
03406 
02037 
03714 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02037 
03406 
02037 
02237 
01698 
03794 
01698 
02237 
02237 
02910 
03811 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
02237 
03794 
01698 
02037 


Desc. 


AM25S09PC 
SN75363N 
AD561KD 
DM85S683 
LF13202N 
AMTLLS299N 
AHOO19CD 
TULS393PC 
MC10100L 
TULS 390FC 
AM25LS160APC 
MC10i58L 
SN74LS24U4N 
AD7550BD 
AM74LS374AP 
MMS 307ABN 
9370PC 
D8253 
AMGO80A-4DC 
SN74U355N 
MCL4O15BCP 
LOLOBPC 
MC14051BCP 
MC14O69UBCP 
MC1UOTOBCP 
9401PC 
CD4OBSBF 
CDLO86BF 
MC1US584BCP 
UDN-S707A 
MC1U520BCP 
MC10197P 
SNTULS2U4N 
ICL7101CPL 
SN74ULS396N 
F3853PC 
Mc6828P 
MC14021BCP 
41O4PC 
MC1U561BCP 
P3205 
MC6875L 
MC14081 BCP 
MM7UCOOT 
AM8224-4DC 
MM5315N 
DS3612N 
SNS4LS2219 
SNS41979 
SN75461P 
SN74LS353N 
SP8620BDG 
TULS196PC 
MCLUS5S5BCP 
MC1LUS28BcL 
DM74LS154N 
MCLYOLOBCL 
MC14015BCL 
SN74LS378N 
MC34L8AL 
UPD369C 
SNSULS174d 
MM74C151N 
MC10178L 
MC10162L 
SN74LS325N 
PuouO 
D4289 
D4201 
P4265 
P4269 
PBO85AH 
SN74ULS24U5N 
D322 
P8212 
SNTULSUOCH 
MCL“OOZBCP 
MC14035BCP 
MC6BA2Z1P 
SNSUL2AT 
CD4YO29BCN 
MC1U018BCP 
CD40L9BCN 
MC14006BCP 
IM64O2IDL 
9613TC 
9612TC 
Mciho082BCP 
MC1UO75BCP 
IMS 3129NC 
Fi0010DC 
9616PC 
9627PC 
SN74LS393N 
MC14543BCP 
DM8099N 
MC6B02P 
F3861EPC 
SN74ULS373N 
DSOOS6CN 
SN74LS242N 
F11C06DC 
T4ULSOOPC 
N8T31N 
D8253 
SN754T7P 
SN75468N 
Mc68U88L 
FCM7002PC 
96 36ATC 
g6S02PC 
AM25LS1 4ADC 
SN74ULS348N 
MC1UO43BCP 


1820-2125 
1820-2126 
1820-2127 
1820-2128 
1820-2129 
1820-2130 
1820-2132 
41820-2133 
1820-2134 
1820-2136 
1820-2137 
1820-2138 
1820-2140 
1820-2141 
1820-2143 
1820-2144 
1820-2145 
1820-2146 
1820-2148 
1820-2150 
1820-2151 
1820-2154 
1820-2155 
1820-2156 
1820-2157 
1820-2158 
1820-2159 
1820-2160 
1820-2161 
1820-2163 
1820-2164 
1820-2165 
1820-2166 
1820-2168 
1820-2170 
1820-2172 
1820-2173 
1820-217h 
1820-2175 
1820-2176 
1820-2177 
1820-2179 
1820-2180 
1820-2181 
1820-2183 
1820-2185 
1820-2186 
1820-2187 
1820-2188 
1820-2190 
1820-2191 
1820-2193 
1820-2194 
1820-2195 
1820-2198 
1820-2199 
1820-2200 
1820-2201 
1820-2202 
1820-2203 
1820-2204 
1820-2205 
1820-2206 
1820-2207 
1820-2208 
1820-2299 
1820-2210 
1820-2211 
1820-2212 
1820-2213 
1820-2214 
1820-2215 
1820-2216 
1820-2217 
1820-2218 
1820-2219 
1820-2220 
1820-2221 
1820-2222 
1820-2223 
1820-2224 
4820-2225 
1820-2226 
1820-2227 
1820-2228 
1820-2229 
1820-2230 
1820-2231 
1820-2232 
1820-2233 
1820-2234 
1820-2236 
1820-2238 
1820-2239 
1820-2240 
1820-2241 
1820-2242 
1820-2243 
1820-2244 
1820-2246 
1820-2247 
1820-2248 
1820-2249 
1820-2250 
1820-2251 
1820-2252 
1820-2253 
1820-225h 
1820-2257 
1820-2258 
1820-2259 
1820-2260 
1820-2261 
1820-2262 
1820-2264 
1820-2265 


02237 
03406 
01698 
01698 
02634 
02634 
03714 
02037 
01698 
03406 
02037 
03406 
02237 
01698 
03811 
02037 
02037 
08323 
02037 
03811 
02037 
02237 
02910 
03406 
02037 
02037 
01698 
03794 
03406 
02910 
01698 
02037 
02037 
03794 
02634 
04078 
oh078 
03406 
02037 
03811 
03811 
02910 
02037 
01698 
03714 
o4oge2 
01698 
03714 
07653 
03794 
03811 
0203T 
01698 
02910 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
03794 
03714 
03811 
01698 
01698 
02037 
01921 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
01922 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
03406 
01698 
03794 
03406 
02037 
01921 
02237 
01698 
01698 
03406 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
03794 
01698 
03794 
02237 
02237 


4O163BPC 
MM5313N (76+) 
SN74276N 
SN75116N 
UHP- 407 
ULN-2074B 
ICM7218A 
MC670P 
SN75234N 
DS8973N 
MC68AG0P 
DS8871N 
11¢c05DC 
SNTSUGSN 
P8257 
MC3h86P 
Mc3487P 
LAAT -6002 
MC6BALEBL 
D8279-5 
Mc6802L 
3816PC 
26511 
MM7LC922N 
MC3450P 
MC3452P 
SN75117P 
AM7ULS24U4N 
DS8835N 
26521 
SN74120N 
Mc6881P/MC34u9P 
Mc1u412evP 
AM2502PC 
ULN-2064B 
MK3852N 
MK3854N 
DS3631N 
Mc6852cP 
P8035AEL 
P8243 
NTHOSF 
MC68A21L 
SN75417NE 
TH6216CPI 
SN74US373d 
SN75497N 
ICM7226A 
Z8400PS 
AM25LS2518PC 
D275 
MC10176L 
SNTULS257AN 
T4LSOUN 
963 7ATC 
9638TC 
SN74ULS147N 
SN7LLS322AN 
SNTULS323N 
AM26LS32PC 
IM64C2-11PL 
P8085AH-2 
SN74LS6UON 
SN754U71P 
MC75462P 
CDHO97BE 
MM74COON 
MM7LCOUN 
MM74LCLON 
MM74C32N 
MM74UC1E2N 
MM74C373N 
MM74UC374N 
MM88C295N 
MM88C30N 
MC6BSUB8P 
MC14076BCP 
CD4O67BF 
cDuOoMEF 
Mc14u032BCP 
MC14038BCP 
CDNOULUBF 
CDYOK5BF 
cDLOOOBF 
MC14UO4UBCP 
CD4512BF 
CD4O47BF 
CD4031BF 
MC14034BCP 
CDL099BF 
DS3649N 
SN55453BJG 
AM2901BDC 
DP8304BN 
MC68A08P 
cD40103BF 
95003DC 
SNT5S469N 
SN74LS379N 
MM5369AA/N 
82S100F UNPRGMD 
SN54ULSO8T 
SN54LS103 
SN5ULS30I 
SNS4ULS1967 
SNS4US30J 
SNSUSLOI 
SN75492N 
MC14503BCP 
MC14174BCP 
ACSONTNE 
AM2911APC 
SNS54ULS117 
AM25LS2539PC 
4OLOBPC 
hOOSBPC 


1820-2266 
1820-2267 
1820-2268 
1820-2270 
1820-2271 
1820-2273 
1820-2274 
1820-2275 
1820-2276 
1820-2277 
1820-2278 
1820-2279 
1820-2282 
4820-2283 
1820-2284 
21820-2285 
1820-2287 
1820-2288 
1820-2289 
1820-2290 
1820-2291 
1820-2292 
1820-2293 
1820-2296 
1820-2297 
1820-2298 
1820-2299 
1820-2300 
1820-2301 
1820-2304 
1820-2305 
1820-2306 
1820-2307 
1820-2308 
1820-2309 
1820-2310 
1820-2311 
1820-2313 
1820-2415 
1820-2321 
1820-2322 
1820-2423 
1820-2324 
1820-2326 
1820-2327 
1820-2328 
1820-2329 
1820-2330 
1820-2331 
1820-2338 
1820-2339 
1820-2340 
1820-2343 
1820-2344 
1820-2345 
1820-2346 
1820-2347 
1820-2348 
1820-2349 
1820-2350 
1820-2351 
1820-2352 
1820-2353 
1820-2357 
1820-2358 
2820-2359 
1820-2360 
1820-2361 
1820-2362 
1820-2363 
1820-2365 
1820-2366 
1820-2369 
1820-2375 
1820-2376 
1820-2377 
1820-2378 
1820-2380 
1820-2381 
1820-2383 
1620-2384 
1820-2385 
1820-2389 
1820-2390 
1820-2391 
1820-2392 
1820-2393 
1820-2394 
1820-2395 
1820-2396 
1820-2397 
1820-2398 
1820-2399 
1820-2h00 
1820-2h01 
1820-2h02 
1820-2h03 
1820-2404 
1820-2405 
1820-2407 
1820-2408 
1820-2409 
1820-2410 
1820-2411 
1820-2413 
1820-2414 
1820-2415 
1820-216 
1820-2417 
1820-2419 
1820-2420 
1820-2421 
1820-2422 
1820-2423 
1820-2424 
1820-2425 


02910 
02916 
01698 
03794 
03811 
02634 
02634 
03406 
03406 
02037 
03811 
02037 
01698 
01698 
02037 
03795 
03406 
07653 
03811 
03406 
02037 
01590 
02037 
02037 
02037 
07653 
07653 
07653 
07653 
01698 
01698 
02037 
02037 
03811 
03406 
o4o78 
03794 
01698 
02237 
02247 
oha7s 
02037 
02037 
02037 
08323 
02910 
00575 
01921 
01921 
01590 
07653 
03794 
03406 
02037 
02883 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03811 
02037 
0223T 
03794 
01698 
01698 
03406 
02237 
02237 
01698 
03794 
02037 
03794 
03794 
03811 
02037 
02037 
01698 
02037 
03794 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
03794 
02237 
02237 
02037 
038211 
02037 
03406 
02237 
03794 
03406 
03406 
00575 
02037 
02037 
03406 
00575 
02037 
08608 


NE590F 
NE591F 
SN74ULSEUSN 
AM25L52569DC 
P&039AHL 
UDN2981A 
ULN- 20688 
MM7TUCION 
MM74C86N 
MC14022BAL 
D8748 
MC14175BCP 
SN55461IG 
SN55462JG 
HC68A50P 
MC6871A-1.OMHZ 
DM74S253N 
ZA4K1PS 
D8251A 
DS3632N 
MCE8B60P 
SP8611BDG 
MC68BO0P 
Mc8502P 
Mc8500P 
Z8LOOAPS 
ZE410APS 
ZBLL2APS 
Z8430AaPS 
SN7422I 
SN74LS123I 
MC1LuULgQCVP 
MC68ALOP 
P8039AHL 
MM74C923N 
MK50399N 
AM25LS2521PC 
SN74LS67 3N 
F3871PC 
95102Dc 
MK5009P 
MC10166L 
MC10114P 
MC1U504BCP 
1AD3-6001 
2661-11 
FD1791PL-02 
CDL068BF 
CD4O78BF 
SP8617BDG 
Z8420PS 
AM9511DC 
MM74083N 
MC1U557BCP 
D139BP 
SN7ULS2213 
MC10159L 
MC10805L 
TMSS9OONL 
TIMO9ONANL 
SNTU38I 
SN75119P 
DM8131N 
D8291 
MC6SBOOL 
F1i0014PC 
AM8279PC 
SN75327N 
SN75159N 
DS8867N 
964NTC 
TYULS5S69PC 
SN7ULS629N 
AM25S08PC 
MC10198L 
AM2903DC 
AM2910DC 
PB224 
MC1i0166P 
MC14569BCP 
SNTULS399N 
MC10189P 
AM2902APC 
100101FC 
100102FC 
100107FC 
100112FC 
100131FC 
100136F¢C 
100141FC 
400151FC 
10000DC 
MC10123P 
Mc10128L 
MC10173P 
MC10175P 
MC10186P 
11¢91D¢C 
AM25LS2520DC 
11cO1FC 
100164FC 
MC10804L 
P8291 
MC6800P 
MM82C19N 
9319PC 
AM2918PC 
MMS5035P 
DS8BCZON 
TRI863A 
Mc10171P 
MC10163P 
IDM2901A-1NC 
TR1863B 
MC3u4U7P 
SSI10bA 


HP P/N 


1820-2426 
1820-2428 
1820-2429 
1820-2433 
1820-2434 
1820-2441 
1820-2442 
1820-2443 
1820-2h44 
1820-2445 
1820-2446 
1820-24h9 
1820-2450 
1820-2451 
1820-2452 
1820-2453 
1820-2454 
1820-2455 
1820-2456 
1820-2457 
1820-2458 
1820-2459 
1820-2460 
1820-2461 
1820-2462 
1820-2463 
1820-2h64 
1820-2465 
1820-2466 
1820-2469 
1820-2470 
1820-2473 
1820-2474 
1820-2475 
1820-2476 
1820-2477 
1820-278 
1820-2479 
1820-2480 
1820-2481 
1820-2482 
1820-2483 
1820-285 
1820-2487 
1820-2488 
1820-2489 
1820-2490 
1820-2494 
1820-2495 
1820-2496 
1820-2497 
1820-2498 
1820-2499 
1820-2500 
1820-2501 
1820-2502 
1820-2503 
1820-2504 
1820-2505 
1820-2506 
1820-2507 
1820-2508 
1820-2509 
1820-2510 
1820-2511 
1820-2512 
1820-2513 
1820-2514 
1820-2515 
1820-2516 
1820-2517 
1820-2518 
1820-2519 
1820-2520 
1820-2521 
1820-2522 
1820-2523 
1820-2526 
1820-2527 
1820-2528 
1820-2529 
1820-2536 
1820-2537 
1820-2538 
1820-2540 
1820-2541 
1820-2546 
1820-2547 
1820-2548 
1820-2550 
1820-2551 
1820-2553 
1820-2556 
1820-2557 
1820-2558 
1820-2559 
1820-2562 
1820-2563 
1820-2565 
1820-2566 
1820-2567 
1820-2569 
1820-2570 
1820-2571 
1820-2573 
1820-2574 
1820-2575 
1820-2576 
1820-2577 
1820-2578 
1820-2579 
1820-2580 
1820-2581 
1820-2582 


Mir. 


08608 
02037 
02037 
03811 
07653 
03811 
03794 
03406 
02037 
03794 
05917 
02037 
02037 
02037 
08659 
01698 
03794 
02037 
00575 
02910 
03794 
03794 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
03794 
03714 
02037 
02037 
02634 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01921 
01698 
02037 
02037 
02910 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
07653 
03811 
01698 
o40g2 
02910 
03406 
o4ng2 
04092 
03811 
02698 
01698 
03406 
03406 
03406 
00039 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
07653 
03794 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03794 
03406 
01698 
02037 
01698 
02037 
04092 
o40g2 
okhog2 
02037 
01795 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


Desc. 


SSI1054 
MC68A488P 
MCC1670 
C87L8H-8 
ZB420APS 
D8741A 
AM2909APC 
INS8250N 
MC14562BCP 
AM25LS5161A4PC 
PBD3520 
MC10165P 
MC10189P 
MC10168P 
TDC1O10F 
SN74ULS642N 
AM25S07Dc 
MC10172P 
FD1791A-02 
82S100N UNPRGMD 
AM25S10PC 
AM25S18Pc 
SN7ULS169AN 
MC3L4U7P3 
MC1i4513BCP 
MC6844P 
SN74ULS76AN 
AM25LS2538PC 
ICM75551PA 
MCOSLOP 
MC6850P 
ULN-2065B 
MC10179P 
MC10133P 
MC10132P 
MC10170P 
MC10182P 
MC10183L 
MC10194P 
MC10180P 
MC10129L 
SN751614AN 
SN75160AN 
CDLO56BE 
SN74ALS74UN 
MC6885P 
MC6809P 
82S103N UNPRGMD 
MC10210P 
MC1O175L 
MC1i0174L 
MC10173L 
MC10172L 
MC10171L 
MC10170L 
MC10165L 
MC10163L 
MC10161L 
MC6B000L8 
TUFOUPC 
MC10153L 
MC10113P 
100122DC 
100136DC 
100163D¢ 
100164DC 
1001 79DC 
100181DC 
10011 kbc 
MC10231L 
MC1O0100P 
ZB4UYOAPS 
P&259A 
SN75463N 
6783763 
GXB10188P 
IDM2911ANC 
T4S5 34UN 
74S533N 
ID8039AHL 
SN54LS1389 
SN74LS352N 
MM7LC24UN 
MM74UC24L0N 
MM74C925N 
UPD1990AC 
MC6845P 
SN75162AN 
TMS991 LANL 
SN74LS137N 
TMSS91LULAIDL 
Z8002C5 
AM2901BDC 
SN74LASBOLAN 
SNTUAS808N 
SNS4ULS6699 
MC6803G 
SNTULS182N 
AM7TLS244N 
MM74C24UON 
AC5948N 
MC3453P 
SN75365N 
MC14569BCL 
PALL4YHYCJ UNPRGMD 
PAL12L6CJ UNPRGMD 
PAL16R8A-2CJ UNPRGMD 
MC14011BCL 
SYP6551 
SNTULS330 
SNTULS27I 
SN74ULS20J 
SNTULSOBI 
SNTULSOUT 


1820-2583 
1820-2584 
1820-2585 
1820-2586 
1820-2587 
1820-2588 
1820-2589 
1820-2590 
1820-2592 
1820-2593 
1820-2594 
1820-2596 
1820-2597 
1820-2598 
1820-2599 
1820-2600 
1820-2601 
1820-2602 
1820-2604 
1820-2605 
1820-2606 
1820-2610 
1820-2611 
1820-2612 
1820-2613 
1820-2614 
1820-2619 
1820-2620 
1820-2621 
1820-2622 
1820-2623 
1820-2624 


1820-2625 
1820-2626 
1820-2627 
1820-2630 
1820-2631 
1820-2634 
1820~2635 
1820-2637 
1820-2638 
1820-2641 
1820-2644 
1820-2646 
1820-2647 
1820-2648 
1820-2649 
1826-2650 
1820-2651 
1820-2653 
1820-2654 
1820-2655 
1820-2656 
1820-2657 
1820-2658 
1820-2662 
1820-2664 
1820-2665 
1820-2666 
1820-2667 
1820-2668 
1820-2670 
1820-2671 
1820-2672 
1820-2675 
1820-2676 
1820-2677 
1820-2678 
1820-2679 
1820-2680 
1820-2681 
1820-2682 
1820-2683 
1820-2684 
1820-2685 
1820-2686 
1820-2687 
1820-2688 
1820-2689 
1820-2690 
1820-2691 
1820-2692 
1820-2693 
1820-2694 
1820-2695 
1820-2696 
1820-2697 
1820-2698 
1820-2699 
1820-2700 
1820-2701 
1820-2702 
1820-2703 
1820-2710 
1820-2711 
1820-2712 
1820-2713 
1820-2715 
1820-2716 
1820-2717 
1820-2718 
1820-2719 
1820-2720 
1820-2721 
1820-2722 
1820-2723 
1820-272h 
1820-2725 
1820-2729 
1820-2732 
1820-2733 
1820-2735 
1820-2736 
1820-2738 
1820-2739 
1820-270 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01795 
03793 
01698 
01698 
01698 
03811 
03811 
03811 
01698 
02237 
03811 
02037 
03794 
03406 
03406 
01698 
02237 
02037 
01698 
02237 
02910 
03811 
01698 
01698 
03406 
02037 
02713 
01698 
01698 
03406 
06344 
01698 
01698 
07653 
07653 
01698 
03406 
03714 
03714 
02237 
07653 
04078 
02037 
03794 
02237 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
02037 
03406 
01698 
03794 
01698 
04092 
04092 
01698 
01698 
02237 
o4092 
ohoge 
ohoge 
o4og2 
04092 
02634 
02634 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
01698 
01698 
01698 
03714 
01698 
01698 
02037 
01425 
03406 
o4og2 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
02910 
03811 
03811 
00350 
02910 
03794 
01698 
03794 


SN74ULSCOT 
SNTULS38I 
SNTULS32I 
SN74169 
SNTULS86I 
CDHO60BE 
SYC6502B 
SG3627 
SN74ULS320N 
SN7HO7I 
AM26LS32ACN (SELECTED) 
D8086-1 

Dg 288 

D828L4A 
SN74SHB2I 
96LSO02PC 
D8259A 
MC68B211L 
AM9513CC 
MM7UC73N 
MM7UC76N 
SN74ULS686N 
100101D¢C 
MC6809L 
SNTULS356N 
100102D¢C 
2661-1N 
D8088 
SN74US225N 
SN7ULS624N 
MM58174N 
MC68BO9P 
AY-5-2376-006 
AC594TN 
TMS9927NL 
MM74C94IN 
MB8866mM 
SNTNALSOULAN 
SNTHALSO8N 
ZB002A 
Z8O01LA 
SN7T4LS374N 
CDLOSOBCN 
ICM7227AIPI 
ICM7227CIPI 
100165D¢ 
Z84OO0BPS 
MK38P70/02R 
MCc6803L-1 
AM25LS2569PC 
TUFIS7PC 
SNTULS625N 
SN74LALSOOAN 
SN7HALS32N 
CA3161E 
CD40116E 
MC1678L 
INS8250D 
SNT4S37I 
AM2901BPC 
SN75114N 
PALI6L8A-2CJ UNPRGMD 
PAL12H6CJ UNPRGMD 
SN7ULS623N 
SN7ULS6LENT 
TUFEUPC 
PALIOH8CJ UNPRGMD 
PALLLLYCJ UNPRGMD 
PALI6H2CJ UNPRGMD 
PALI6R6A-2CJ UNPRGMD 
PALI6R4A-2CJ UNPRGMD 
UDN-5703A 
UDN-5706A 
TUFOOPC 
TuFO2PC 
TUFOBPC 
TUFLIOPC 
TuF11PC 
TUF20PC 

TUF 32PC 

TUF TUPC 

TUF BEPC 
TUFLOOPC 
TUF112PC 
TUF158PC 
TUFL175Pc 
TUFIQUPC 
ToF24OPC 

THF 241PC 

TUF 373PC 

TUF 374PC 
MC14521BCP 
SN75174N 
SN74ULSSLON 
SN7ULSSULN 
ICM7218BI JI 
SN74LS682N 
SN75447P 
MC14513BCL 
CRT5037P 
INS8039LN-11 
SNT4LS534N 
SN74LS385N 
MM5837N 
SN74ULS604N 
SN74U6S620N 
SN74ALS573N 
MC6B4U5L 
TULS243N 
P8237-2 
P8039AHL 
XR-2242CN 
82S105N UNPRGMD 
AM2503PC 
SNT74LALSO2N 
AM25LS2521PC 


1820-2741 
1820-27h2 
1820-2743 
1820-2745 
1820-27h6 
1826-2747 
1820-2749 
1820-2752 
1820-2755 
1820-2757 
1820-2758 
1820-2759 
1820-2760 
1820-2762 
1820-2763 
1820-2764 
1820-2766 
1820-2767 
1820-2768 
1820-2769 
1820-2770 
1820-2772 
1820-2773 
1820-2T7% 
1820-2775 
1820-2776 
1820-2777 
1820-2778 
1820-2779 
1820-2780 
1820-2781 
1820-2782 
1820-2783 
1820-2784 
1820-2785 
1820-2786 
1820-2792 
1820-2793 
1820-2795 
1820-2796 
1820-2799 
1820-2800 
1820-2802 
1820-2803 
1820-2804 
1820-2805 
1820-2806 
1820-2807 
1820-2808 
1820-2811 
1820-2812 
1820-2813 
1820-2816 
1820-2817 
1820-2818 
1820-2819 
1820-2820 
1820-2821 
1820-2822 
1820-2823 
1820-2824 
1820-2825 
1820-2826 
1820-2827 
1820-2828 
1820-2830 
1820-2831 
1820-2832 
1820-2834 
1820-2835 
1820-2836 
1820-2837 
1820-2838 
1820-2839 
1820-2840 
1820-2841 
1820-28h2 
1820-2843 
1820-2844 
1820-2845 
1820-2846 
1820-2847 
1820-2848 
1820-2849 
1820-2850 
1820-2853 
1820-2854 
1820-2855 
1820-2856 
1820-2860 
1820-2861 
1820-2862 
1820-2863 
1820-2864 
1820-2866 
1820-2868 
1820-2869 
1820-2870 
1820-2872 
1820-2873 
1820-2874 
1820-2875 
1820-2876 
1820-2877 
1820-2878 
1820-2879 
1820-2880 
1820-2881 
1820-2882 
1820-2883 
1820-2884 
1820-2885 
1820-2887 
1820-2888 
1820-2889 
1820-2891 


02037 
02037 
02037 
02037 
06344 
01698 
03794 
02037 
02634 
01698 
01698 
01698 
02237 
02037 
02237 
01698 
03794 
02237 
02237 
02237 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
o4og2 
ohage 
olog2 
03406 
03794 
02634 
02237 
06344 
03811 
02237 
09161 
02037 
03794 
03811 
02037 
02037 
02037 
03811 
03811 
04078 
03406 
03406 
03406 
03811 
03811 
03811 
01698 
02910 
02037 
02037 
02037 
06354 
06354 
03794 
01698 
08323 
03794 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
03811 
03811 
02037 
02237 
03406 
03794 
02910 
09261 
08323 
08323 
08323 
07653 
00039 
07653 
02037 
00575 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
01698 
03794 
08323 
06347 
02237 
01698 
01698 
02037 


MC34U80P 
MC3242AP 
MC6BB50L 
MC146818P 
MBS867P-MO1 
TMS-9981NL 
AM26LS31PC 
MC68BO8L 
UDN-2957A 
SN74UALS574N 
SN74ALS109N 
SN74LSUUGN 
TUF191PC 
MC146805E2P 
TUF 258PcC 
SN74ULS386N 
AM2904DC 
100131DC 
160166DC 
TUF153PC 
MC68BO9L 
SN74ALS1124N 
SNTUALS 30N 
SNTWYALS20AN 
SN74ALS10N 
SN74NALS160AN 
SN74ALS161AN 
SNTUALS162AN 
SN74ALS163A4N 
PALLOL8CJ UNPRGMD 
PAL16L2CJ UNPRGMD 
PAL16C1CJ UNPRGMD 
MM70C97J 
AM25LS533PC 
UDN2982A 
TUF533PC 
MBS867AM 
D8039AHL 
TuF2uuPC 
MD74SC241AC 
SNT4LS259N 
AM9519A-1PC 
D8253-5 
MC1UOO1BCL 
MC1LHO25BCL 
MC14017BCL 
D7220-1 
7110-1 
MK38P70 /02R-97400 
NSC800N 
NSC810N 
MM58167AN 
D7250 

D72h2 

D7230 
SNTULS630N 
82Si05F UNPRGMD 
MC10159P 
MC10H105P 
MC10H102P 
TCHOH373P 
TCHOH374UP 
AM2966PC (SELECTED) 
NE555JG 
1AA6-6204 
AM26LS32BPC 
SNT75174N 
SNT4US341N 
MC10101L 
MC10102L 
MC1O104L 
MC10105L 
MC10106L 
MC10107L 
MC10121L 
MC10188L 
MC10189L 
MC10195L 
MC10197L 
MC10211L 
MC10109L 
MC10153P 
MC10H116P 
MC10H131P 
SN75473P 
MC68AL5P 
MC68BO9EL 
D8749H 
P8253-5 
MC10H130P 
TUF138PC 
DS3667N 
AM2S5LS191Pc 
82S153N UNPROGRAMMED 
MD74SC2U5AC 
1AB5-6201 
1AF5-6202 
1AE8-6201 
Z84U70APS 
UPD8253-5C¢ 
28038CS 
MC1OH164P 
BR194iM-06 
100151DC 
100112D¢C 
MC145151P 
Mc145152P 
SN7UALS27N 
SN74ALS57T6N 
AM7T4LS533PC 
1AA6-6104 
HD74LS390P 
TUF521PC 
SN74ALS21N 
SN74ALS11N 
MC10H101P 


HP P/N 


1820-2892 
1820-2897 
1820-2898 
1820-2899 
1820-2900 
1820-2901 
1820-2903 
1820-2906 
1820-2907 
1820-2908 
1820-2909 
1820-2911 
1820-2912 
1820-2913 
1820-2914 
1820-2915 
1820-2916 
1820-2917 
1820-2918 
1820-2919 
1820-2921 
1820-2922 
1820-2923 
1820-2924 
1820-2925 
1820-2926 
1820-2928 
1820-2932 
1820-2933 
1820-2934 
1820-2935 
1820-2936 
1820-2937 
1820-2938 
1820-2939 
1820-290 
1820-2941 
1820-2942 
1820-2943 
1820-2945 
1820-2947 
1820-2948 
1820-2949 
1820-2950 
1820-2951 
1820-2952 
1820-2953 
1820-2954 
1820-2955 
1820-2956 
1820-2957 
1820-2958 
1820-2959 
1820-2960 
1820-2962 
1820-2963 
1820-2964 
1820-2965 
1820-2967 
1820-2969 
1820-2970 
1820-2971 
1820-2973 
1820-2974 
1820-2976 
1820-2977 
1820-2978 
1820-2981 
1820-2983 
1820-2984 
1820-2985 
1820-2986 
1820-2988 
1820-2989 
1820-2990 
1820-2994 
1820-2996 
1820-2997 
1820-2998 
1820-2999 
1820-3001 
1820-3002 
1820-3003 
1820-3004 
1820-3005 
1820-3006 
1820-3007 
1820-3008 
1820-3012 
1820-3013 
1820-3014 
1820-3015 
1820-3016 
1820-3018 
1820-3019 
1820-3020 
1820-3022 
1820-3058 
1820-3060 
1820-3062 
1820-3063 
1820-3064 
1820-3065 
1820-3066 
1820-3067 
1820-3068 
1820-3069 
1820-3070 
1820-3071 
1820-3072 
1820-3073 
1820-3074 
1820-3075 
1820-3076 


Mfr. 


02634 
02037 
02237 
01698 
02037 
03406 
03794 
03794 
06354 
06354 
06354 
02037 
01698 
02037 
01590 
08323 
08323 
08323 
ouoTe 
01698 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03794 
02237 
02037 
91590 
02037 
02037 
02237 
01698 
02910 
01698 
08323 
08323 
08323 
09161 
01921 
01698 
03811 
03811 
01921 
01698 
01698 
01698 
03794 
02237 
02037 
03406 
01698 
02037 
01425 
02037 
02037 
01698 
02363 
01698 
02037 
00039 
03406 
03406 
07653 
03406 
07653 
00575 
03794 
02037 
06347 
03811 
03811 
03811 
03677 
03794 
08323 
04092 
02037 
02037 
03794 
06354 
01698 
01698 
06039 
03811 
06344 
02037 
03406 
02237 
03794 
03406 
06354 
01698 
01921 
03794 
03794 
01698 
03406 
03714 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 


Desc. 


ULN-2814A 
MC14U5145P 
100107DC 
SN74AS885NT 
MC1OHIC9P 
NSCBOOD-4 
AM296UBDC 
AM25LS299PC 
TCUGH1IBP 
TCLOHOO2P 
TCLOHOOOP 
MC68B29L 
TMS9927JL 
SNTUALSZ4U5N 
SP8691A 
1AA1-6203 
1AA1-6204 
1AE8-6202 
MK3880N-4 
TMS5220NL 
MM74ECOUN 
MCT7UHCOON 
MC74HC1ION 
MCT74UHCOON 
MC7UHC161N 
AM25L52568PC 
9639ATC 
MC68LOL 
SP8606B 
MC12009P 
MC12011P 
TUF151PC 
SNTMLS691N 
825151N UNPRGMD 
SN7ULS22UN 
1AA7-6202 
1AG4-6201 
1447-6203 
MD74SC24uAC 
CDU502BE 
SN7ULS292N 
bD8088-2 
D8087 
CD40106BE 
SN74ALS240AN 
UVA9638CP SELECTED 
UAQ637ACP SELECTED 
AM2960DC 
7UF182PC 
MC10H107P 
DS8654N 
SNT4LS423N 
MC10H158P 
COM8116T 
MC1O0H103P 
MC1O0H210P 
SNTULS422N 
18C5-0035 
SN74ULS6Z1N 
SN74ULS166N 
UPD80C39C 
D58859N 
DS3686N 
Z8613RS 
NSC810NI-1 
28681PS 
TR1L865B 
AM2966PC 
MC68B21P 
HD6845SP 
D8086-2 
PB28LA 
P&031AH 
$2859P 
AM25L02DC 
1AF9-6101 
PAL12L10CN UNPRGMD 
MC68121-1 
MC74HC373N 
AM25LS381P 
TCLOHOT6P 
SNTULS651N 
SN74ALSS80N 
UPD7220D 
c8751-8 
MB8876AM 
MC74HC86N 
MM74HCUOLN 
TUF5 34PC 
AM25LS2568DC 
MM74HC139N 
TCLOHZU5P 
TMS99532A 
CDHOZ29AE 
AM29825DC 
AM29845DC 
SN74ULSSOON 
MM74HC174UN 
ICM7217CIPL 
100117D¢ 
100118Dc 
1001 24DC 
1001 25DC 
100141Dc 
100155DC 
100158Dc 
100160DC 
100170DC 
100171DcC 
100180D¢c 
100182D¢C 
100183Dc 
MC1OH116L 
MC10H131L 


1820-3077 
1820-3078 
1820-3079 
1820-3080 
1820-3081 
1820-3082 
1820-3083 
1820-3089 
1820-3090 
1820-3092 
1820-3093 
1820-3097 
1820-3098 
1820-3100 
1820-3102 
1820-3103 
1820-3104 
1820-3105 
1820-3106 
1820-3107 
1820-3108 
1820-3109 
1820-3110 
1820-3111 
1820-3112 
1820-3113 
1820-3114 
1820-3115 
1820-3117 
1820-3118 
1820-3120 
1820-3121 
1820-3122 
1820-3123 
1820-3124 
1820-3125 
1820-3126 
1820-3127 
1820-3128 
1820-3129 
1820-3130 
1820-3131 
1820-3132 
1820-3133 
1820-3134 
1820-3135 
1820-3136 
1820-3137 
1820-3138 
1820-3139 
1820-3140 
1820-3141 
1820-3142 
1820-3143 
1820-3144 
1820-3145 
1820-3146 
1820-3147 
1820-3148 
1820-3249 
1820-3152 
1820-3154 
1820-3157 
1820-3159 
1820-3160 
1820-3161 
1820-3164 
1820-3165 
1820-3167 
1820-3168 
1820-3169 
1820-3170 
1820-3171 
1820-3172 
1820-3173 
1820-3174 
1820-3175 
1820-3176 
1820-3177 
1820-3178 
1820-3179 
1820-3180 
1820-3181 
1820-3182 
1820-3183 
1820-318 
1820-3185 
1820-3186 
1820-3187 
1820-3188 
1820-3189 
1820-3190 
1820-3191 
1820-3192 
1820-3193 
1820-3194 
1820-3195 
1820-3196 
1820-3197 
1820-3198 
1820-3199 
1820-3200 
1820-3201 
1820-3202 
1820-3203 
1820-3204 
1820-3205 
1820-3206 
1820-3207 
1820-3208 
1820-3209 
1820-3210 
1820-3213 
1820-3215 
1820-3216 
1820-3217 


03794 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
00039 
02237 
02237 
03811 
03406 
03406 
01698 
02037 
07653 
01698 
01698 
01698 
03794 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03794 
01698 
06354 
01698 
00575 
01425 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
02237 
00575 
02237 
03406 
08323 
08323 
08323 
08323 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
09161 
07653 
07653 
01698 
03406 
02037 
62037 
01698 
01698 
07653 
02634 
01698 
00575 
02037 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
o3ho06 
03406 
03406 
03h06 
03406 
o3h06 
02037 
01698 
03677 
02237 
01698 


AM26S12PC SELECTED 
DM74LS168AN 
MCT4HC138N 
MC74HC20N 
MC74HC7UN 
MCTUHC374UN 
MM58174AN 
UPD7201C 
TUF161PC 
TUFS38PC 
P8254 
MM74HCOSN 
MM74HC27TN 
SN74ALS138N 
MCLOHO16L 
28038PS 
SNTLALS 299AN 
SN7UALS1002AN 
SN74ALS688N 
AM291 4D 
D8085AH-2 
D8155H-2 
D8751 
D8031AH 
D8255A-5 
D87554-2 
D8284A 
DB257-5 
AM2901CDC 
SN7T4LS294N 
TCLOHO32P 
SN74ALS2U5AN 
TR1865P-00 
CRT -8002-CP 
MC10124P 
MC10125P 
MC10136P 
MC10141P 
MC10158P 
MC10164P 
MC10181P 
NSC8O0NI 
NSC800NT 
TUF 283PC 
WD1943M-06 
TLF1L69PC 
MM74HC1i54N 
1LAHT -6202 
1AH7-6201 
1AD5-6101 
1AD5-6201 
MC68000RC8 
DP84OgN-2 
SN74ALS874UNT 
SN7TULS59ON 
SNTUALS244UAN 
MC74HC175N 
MD74SC373AC 
28441 BPS 
Z8430BPS 
SN74376N 
DPSLO8N 
MC6803L 
MC68B03L 
SN7YLS5S93N 
SNTULS606N 
28300-3PS 
UCNLBO1LA 
SN7ULSS92N 
WD1010BL 
MC7UHCHON 
MM74HCTSN 
MC7UHC8SN 
MC74HC1OON 
MM74HC112N 
MC74HC132N 
MMTUHC1UTN 
MM74HC151N 
MC7UHCL57N 
MCTLHC1L58N 
MC74HC160N 
MM74HC164N 
MC74HC165N 
MC74UHC173N 
MCTUHCO3N 
MM74HC11N 
MM74HC1UN 
MC7UHCLOLN 
MC7LHC1OSN 
MC7UHC242N 
MCTHHC2U3N 
MM74HC251N 
MCTUHC257N 


MC74HC266N 
MC7T4HC280N 
MCT4HC533N 


MC74UHC534N 
MC7HHCHOO2N 
MCT7T4HCLOZON 
MC7UHCKHO2Y 
MC74LHCUOLON 
MCTUHCLOGON 
MCTUHCHOTSN 
MC7UHCU5LUN 
MC74HCUS5 38N 
MM74HC192N 
MM7T4HC193N 
MM74HC259N 
MM74LHC39ON 
MMT4HEC393N 
MM7LHC688N 
MC68B50P 
SN74LS647NT 
$1602P 

TUF 299PC 
SNTLALS569AN 


1820-3220 
1820-3221 
1820-3222 
1820-3223 
1820-3224 
1820-3225 
1820-3226 
1820-3227 
1820-3228 
1820-3229 
1820-3230 
1820-3231 
1820-3232 
1820-3233 
1820-3234 
1820-3235 
1820-3236 
1820-3237 
1820-3238 
1820-3239 
1820-3240 
1820-3241 
1820-3243 
1820-3244 
1820-3246 
1820-3252 
1820-3253 
1820-3254 
1820-3255 
1820-3258 
1820-3266 
1820-3268 
1820-3269 
1820-3270 
1820-3277 
1820-3278 
1820-3279 
1820-3280 
1820-3281 
1820-3283 
1820-3284 
1820-3285 
1820-3286 
1820-3287 
1820-3288 
1820-3289 
1820-3290 
1820-3291 
1820-3292 
1820-3294 
1820-3295 
1820-3296 
1820-3297 
1820-3298 
1820-3299 
1820-3302 
1820-3303 
1820-3304 
1820-3305 
1820-3306 
1820-3307 
1820-3308 
1820-3314 
1820-3317 
1826-3318 
1820-3320 
1820-3321 
1820-3322 
1820-3323 
4820-3324 
1820-3325 
1820-3330 
1820-3331 
1820-3332 
1820-3333 
1820-3335 
1820-3336 
1820-3337 
1820-3338 
1820-3339 
1820-3340 
1820-3341 
1820-3342 
1820-3343 
1820-3344 
1820-3346 
1820-3347 
1820-3348 
1820-3349 
1820-3350 
1820-3351 
1820-3352 
1820-3353 
1820-3355 
1820-3356 
1820-3358 
1820-3359 
1820-3360 
1820-3361 
1820-3362 
1820-3363 
1820-3364 
1820-3365 
1820-3367 
1820-3368 
1820-3369 
1820-3370 
1820-3371 
1820-3372 
1820-3373 
1820-3374 
1820-3375 
1820-3376 
1820-3377 
1820-3378 
1820-3379 


02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03714 
01698 
01698 
1698 
01698 
01698 
01698 
02634 
04078 
01698 
01698 
03811 
03811 
03811 
01698 
00039 
03794 
08323 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
03794 
03794 
0379% 
03811 
07653 
01698 
02037 
02634 
o4uog2 
04092 
o4og2 
01698 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
01698 
o0g92 
01698 
01698 
03794 
03794 
02037 
00039 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
04092 
04092 
o40g2 
03406 
07653 
03811 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
03811 
02237 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
03794 
03794 
02037 
03811 
01698 
03677 
09768 
08323 
06347 
03794 
04078 
03811 
03811 
01698 
03406 
02037 
01698 
01698 
02883 
03406 
01698 


TUF139PC 
THF181PC 
TUF19OPC 
TUF2U3PC 
THF2U5PC 

TUF 251PC 

TUF 253PC 

TUF 257PC 

TUF A50PC 

TUF 353PC 

TUF 379PC 

TUF 381PC 
TRES37PC 
TUFS39PC 

TUF 280PC 
ICMT556IPD 
SN74ALS1623N 
SN74ALS873NT 
SN74ALS1245-1N 
SN74ALS1244~-1N 
SN7UALS876NT 
SN74ULS628N 
UGN-3020T 
MK975201R 
TS2150-4JL 
TMS9O9105AN 
c80186 

CB207 

P8203 
SNT4ALS137N 
UPD82C4%3¢ 
AM2907PC 
1AE7-6200 
SNTHALSOJAN 
SN7HALS124U4LAN 
THF I99PC 
TUF 38 2PC 
TUFLTUPC 
AM26S10PC 
AM26LS34PC 
AM2950PC 
PSOLCAHL 
Z8400BDS 
SN74ALS1245AN 
MC68000R12 
UCNHUOLA 
PALI6GR6-2CJ UNPRGMD 
PAL1I6R4-2CJ UNPRGMD 
PAL16C1-2CJ UNPRGMD 
SNTHALS374N 
MC10H136L 
MCLOH1LT6L 

MC 7UHC2uLN 
MM74UHC32N 
MC7LHC24ON 
SN75153N 
SN7ULSH98IS 
SN75157P 
SN74LS684UN 
AM29824DC 
AM29823DC 
SN74ALSG39N 
UPDT220D-2 
SN74LS640-1N 
SNTUALS273N 
MC68000L10 
MC1i489AP 
MC1U88P 
PAL20X8CJ UNPRGMD 
PAL2OR8ACJ UNPRGMD 
PAL20L10C¥J 
MM7UHC2U5N 
28530PS 
D8742 
SN75179P 
SN7LALSO1N 
SN74ALS563N 
MC1OH104P 
MC10H117P 
MC10H119P 
MC10H121P 
MC10H210L 
MC10H1 74L 
SN7LALS1034N 
MCTLHC5S9OSN 
MC68000L6 
PB254u-2 
74UF163PC 
SN7ULALS38AN 
MM74HC153N 
SN7ULS64L8NT 
SNT4LS697N 
SNTUALS169AN 


AMPALI6L8APC UNPRGRMD 
AMPALI6LBLPC UNPRGRMD 
AMPAL16R6LDC UNPRGRMD 
AMPALL6RULDC UNPRGRMD 


MC1USOCOBCP 
P8253 
SN74ALS64UOAN 
S6551AP 
MSM8iC55RS 
1RD5 
HD6303RP 
AM2950DC 
MK3801N-4 
P8292 

P8293 
SN7UALS133N 
MM74HC221N 
MC7TUHC2U1N 
SN74UALS193N 
SNTUALSOSAN 
DL6gCI 
DM74ALS373N 
SN75152N 


HP P/N 


1820-3380 
1820-3381 
1820-3382 
1820-3383 
1820-3384 
1820-3385 
1820-3386 
1820-3387 
1820-3388 
1820-3389 
1820-3391 
1820-3392 
1820-3393 
1820-3394 
1820-3395 
1820-3396 
1820-3397 
1820-3398 
1820-3399 
1820-3400 
1820-3401 
1820-3402 
1820-3405 
1820-3407 
1620-3408 
1820-3410 
1820-3411 
1820-3412 
1820-3413 
1820-3415 
1820-3416 
1820-3417 
1820-3418 
1820-3421 
1820-3422 
1820-3423 
1820-3425 
1820-3426 
1820-3431 
1820-3435 
1820-3436 
1820-3437 
1820-3438 
1820-3439 
1820-3440 
1820-3442 
1820-3443 
1820-34L4 
1820-3h45 
1820-3446 
1820-3447 
1820-3448 
1820-3449 
1820-3450 
1820-3456 
1820-3458 
1820-3459 
1820-3460 
1820-3461 
1820-3463 
1820-3465 
1820-3466 
1820-3467 
1820-3468 
1820-3469 
1820-3471 
1820-3472 
1820-3473 
1820-3475 
1820-3476 
1820-3477 
1820-3479 
1820-3480 
1820-3481 
1820-3485 
1820-3486 
4820-3487 
1820-3488 
1820-3489 
1820-3490 
1820-3491 
1820-3492 
1820-3493 
1820-3494 
1820-3495 
1820-3496 
1820-3497 
1820-3498 
1820-3499 
1820-3500 
1820-3501 
1820-3502 
1820-3503 
1820-3504 
1820-3505 
18206-3506 
1820-3510 
1820-3512 
1820-3513 
1820-3514 
1820-3515 
1820-3516 
1820-3517 
1820-3518 
1820-3519 
1820-3520 
1820-3521 
1820-3522 
1820-3524 
1820-3528 
1820-3530 
1820-3531 
1820-3532 
1820-3533 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
01698 
o40g2 
ohog2 
03795 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
03811 
03811 
01590 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
03406 
03406 
02634 
02910 
01698 
03811 
03794 
03406 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
03794 
01698 
01698 
01795 
03406 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
03406 
o4og2 
03406 
01698 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
07653 
00039 
01698 
01698 
01698 
02037 
03799 
02037 
03799 
01698 
09161 
02037 
ohage 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
03285 
09283 
09283 
09283 
09283 
09283 
01698 
01698 
00039 
02634 
03406 
03794 
07653 
03406 
01590 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
03794 
04092 
02910 
02037 
03799 


Desc. 


SN74UALS641AN 
SNT7TLALSB8ONT 
SN74ALS1010AN 
SN74ASSOSAN 
SNTUAS832AN 
AM2965PC 
SN7LALS15N 
PAL1LYLSCN UNPRGRMD 
PAL20L1OCN UNPRGRMD 
MC6S000L6 
SN74ALS151N 
SN7UALSB808N 
SN7ULS354UN 
SNTUALSOGN 
NE587N 
MCTUHCSIN 
SNTLALS153N 
SN7UALS157N 
MC74HC273N 
MC10H211P 
SNTLALS1032AN 
SN7UALS37AN 
MC1U5146P 
D82586 
D82501 
MJ2841DP 
SNTUALS175FN 
SNTUALS2414FN 
SNTHALSB6FN 
MC68B40P 
SN74ALS520N 
DP8340N 
DP8341N 
UDN-6118A 
N8X305N 
SN74ULS595N 
D8254-2 
AM29863DC 
DST5160AN 
MC1OH209L 
NSCA8OON-4 
SN74ALS1035N 
SN74ALS257N 
SN74ALS253N 
AM29827DC 
SN74AS80UAN 
SN74AS8OBAN 
SYC6522 
DS3487N 
MC1OH164L 
SN7406N 
TMS9914AJIL 
Mc68230L8 
MC68012R8 
MM7UHCTZU4UN 
C67LYUO1N 
DM74LS74UN 
SN74ULS30N 
MC10H115P 
MM74HC76N 
SN74ALS174N 
SN74UALS175N 
SN74ALS832N 
SN74ALS12N 
SN74ALS538N 
T™S$2150-5JL 
SN74ALS521N 
SNTULS64U5-1N 
SN7ULS132N 
Z8060PS 
UPD8251AFC 
SN7UALS28AN 
SN74ALS1008AN 
SN7TLALS64U5AN 
MC1i2090L 
CcP82c82 
MC14410P 
CPB2CB4LA 
SN75407P 
MT8870AC 
MC68010R8 
PALI6RUACN UNPRGMD 
SNTNASTUN 
Mc6é8000c6 
SN7ULS279N 
SN7NLS51N 
SNT4ALS645-1N 
SN74ALS640-1N 
ADSP-1012JD 
SP74HCT138N 
SP74HCT2UUN 
SP74HCT24U5N 
SP74HCT37 3N 
SP74HCT37UN 
SN74ALS191N 
SN74ULS384N 
UPD7225¢-00 
ULN2061M 
DS75161AN 
P8088-2 
28530ACS 
CDU541BCN 
SP8680ADG 
DS75162AN 
MC6BBUY4P 
MC68452P 
MC1OH12UL 
MC10H125L 
SN7546P 
AM2965PC 
PALI6L6CN UNPRGMD 
82$153AN UNPRGMD 
MC68000G8 
cP80c86 


1820-3534 
1820-3535 
1820-3536 
1820-3537 
1820-3538 
1820-3539 
1820-3540 
1820-3541 
1820-3542 
1820-3543 
1820-3544 
1820-3545 
1820-3546 
1820-3548 
1820-3550 
1820-3551 
1820-3552 
1820-3553 
1820-3554 
1820-3555 
1820-3556 
1820-3557 
1820-3558 
1820-3559 
1820-3560 
1820-3562 
1820-3563 
1820-3564 
1820-3565 
1820-3566 
1820-3567 
1820-3568 
1820-3569 
1820-3570 
1820-3571 
1820-3576 
1820-3577 
1820-3578 
1820-3579 
1820-3580 
1820-3581 
1820-3583 
1820-3587 
1820-3588 
1820-3590 
1820-3591 
1820-3593 
1820-3594 
1820-3595 
1820-3596 
1820-3597 
1820-3598 
1820-3599 
1820-3600 
1820-3601 
1820-3602 
1820-3606 
1820-3607 
1820-3608 
1820-3609 
1820-3610 
1820-3611 
1820-3612 
1820-3613 
1820-361) 
1820-3615 
1820-3616 
1820-3617 
1620-3619 
1820-3620 
1820-3621 
1820-3622 
1820-3623 
1820-3624 
1820-3625 
1820-3626 
1820-3629 
1820-3630 
1820-3631 
1820-3632 
1820-3633 


1820-3634 


1820-3635 
1820-3637 
1820-3638 
1820-3641 
1820-3642 
1820-3643 
1820-3644 
1820-3645 
1820-3646 
1820-3649 
1820-3650 
1820-3654 
1820-3657 
1820-3658 
1820-3659 
1820-3660 
1820-3663 
1820-3664 
1820-3665 
1820-3666 
1820-3667 
1820-3668 
1820-3669 
1820-3670 
1820-3672 
1820-3673 
1820-3674 
1820-3675 
1820-3676 
1820-3677 
1820-3678 
1820-3683 
1820-3685 
1820-3686 


02037 
01698 
01698 
01921 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02037 
08779 
03406 
03406 
chog2 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
11087 
02037 
03794 
01698 
01698 
01698 
03406 
06347 
03406 
03806 
01698 
o4og2 
ohog2 
o4og2 
o4og2 
01698 
02037 
01698 
03406 
03794 
03794 
03794 
04092 
oko92 
o4og2 
03794 
03794 
O40TS 
02037 
01698 
07653 
03406 
03799 
03794 
03406 
03406 
03406 
03406 
00575 
01698 
01698 
02037 
02634 
01698 
00039 
06347 
03811 
02634 
02237 
02037 
02237 
01698 
03794 
03794 
03406 
00575 
06347 
03811 
03406 
0306 
02037 
02910 
01698 
01698 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02883 
02037 


MC68008L8 
TMS32010JDL 
SNT74ULSSOTN 

CD74UHCT TUE 
SCN2681AC1NUO 
SN75123N 

SN75129N 

SNT4AS244N 
SN74AS373N 

SN7UAS 240N 
SN74AS873NT 

MMSOC9EN 

MCTLHC299N 
McC68010L10 
MSL8039P-11 

NSCB1LOAN 

NSCBLOAN-4I 
PALZOR6ACJ UNPRGMD 
AMPALI6R6ADC UNPRGMD 
AMPAL16R8ADC UNPRGMD 
AMPALI16L8ADC UNPRGMD 
AMPALI6R4UADC UNPRGMD 
SN74ALS534N 
SN74ALS632ID 
SNTHALSSOUN 
SN7HALS1005N 
SN7UAS533N 

MC7UHC1 74S 
MCTUHC374I 
DMPALL4YHUNC UNPRGMD 
DMPAL16H2NC UNPRGMD 
DMPAL1OL8NC UNPRGMD 
DMPALLOH8NC UNPRGMD 
DMPAL12H6ENC UNPRGMD 
DMPALI6L8NC UNPRGMD 
MC10H175P 
MC10H186AP 
MC10H1i62P 

MC10H141P 

MC10Hi61P 

DS3687N 

ATC-300 

MC14U194BCP 
AM25LS2548PC 
SN74AS32N 

SN7LASOON 

SN76494N 
NS16081N-10 
HD1900150 
DMPAL16C1NC UNPRGMD 
DMPAL12L6NC UNPRGMD 
SN74ALS192N 
PALI6R6A-2CN UNPRGMD 
PALI6RUA-2CN UNPRGMD 
PAL2ZOX8CNS UNPRGMD 
PALI6R8A-2CN UNPRGMD 
SN7UAS27N 
SN7WALS244N 
SN7LASOUN 

CD4O0L8BCI 
AMPALI6HSaPC UNPRGMD 
AMPALI6HD8APC UNPRGMD 
AMPALI6LD8APC UNPRGMD 
PALZORLACN UNPRGMD 
PAL2OR8ACN UNPRGMD 
PAL2OLSACN UNPRGMD 
AMPAL22V10APC UNPRGMD 
AMPALI6R8LDC UNPRGMD 
MK5089N 

MC10192L 

SN74ULSUE7N 
28613-12RS 
INS8250AN 

ID82CB4LA 

AM2922DC 
MM7UHCT241N 
MM74HCTOLN 
MM74HCT2UON 
MM74HCTO688N 
WD2791BL-02 
SNTUALS1004N 
SN7LAS867NT 
MC68000L-6 

ULN-2069B 
SNTLALSU66AN 
UPD7227G-12 
HD146818P 

c80188 

UGN -3030T 

7UFL60APC 

MC12015P 

TUFIE6UPC 

SN74LS4UUSN 

AM2946PC 

AM2910ADC 

DS3674N 

WD2793BL-02 
HD6845SP 

P8279-5 

MM74HCTOON 
MM74HCT2U5N 
MC10115P 
SCN68681C1iN4LO 
SN74ALSE4L2AN 
SN7ULS674N 
MM74HC133N 
MCTUHC253N 
MM74HC123N 
MM74UHC125N 
MM74HC3ON 
MM74HC237N 
MM74HC366N 
MM7“LHCUOSON 
MC7TUHCHO17N 

D169CK 

MC10H1i00P 


1820-3690 
1820-3691 
1820-3692 
1820-3693 
1820-3694 
1820-3695 
1820-3696 
1820-3698 
1820-3699 
1820-3700 
1820-3701 
1820-3702 
1820-3703 
1820-3704 
1820-3705 
1820-3706 
1820-3707 
1820-3708 
1820-3711 
1820-3714 
1820-3716 
1820-3718 
1820-3719 
1820-3720 
1820-3728 
1820-3729 
1820-3730 
1820-3731 
1820-3732 
1820-3733 
1820-3734 
1820-3735 
1820-3736 
1820-3737 
1820-3738 
1820-3739 
1820-3740 
1820-3741 
1820-3742 
1820-3743 
1820-3744 
1820-3745 
1820-3746 
1820-3747 
1820-3748 
1820-3749 
1820-3750 
1820-3751 
1820-3752 
1820-3753 
1820-3754 
1820-3755 
1820-3756 
1820-3757 
1820-3758 
1820-3759 
1820-3760 
1820-3761 
1820-3762 
1820-3763 
1820-3764 
1820-3765 
1820-3766 
1820-3769 
1820-3770 
1820-3771 
1820-3776 
1820-3778 
1820-3779 
1820-3780 
1820-3781 
1820-3782 
1820-3783 
1820-3784 
1820-3785 
1820-3787 
1820-3788 
1820-3789 
1820-3790 
1820-3791 
1820-3792 
1820-3794 
1820-3795 
1820-3796 
1820-3797 
1820-3798 
1820-3799 
1820-3800 
1820-3801 
1820-3802 
1820-3803 
1820-3804 
1820-3805 
1820-3806 
1820-3807 
1820-3808 
1820-3809 
1820-3810 
1820-3811 
1820-3812 
1820-3813 
18.0-3814 
1820-3815 
1820-3816 
1820-3817 
1820-3818 
1820-3819 
1820-3820 
1820-3821 
1820-3822 
1820-3823 
1820-3824 
1826-0002 
1826-0003 
1826-0004 
1826-0006 


02037 
02883 
03406 
03b06 
01698 
01698 
02910 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
o3b06 
01698 
01698 
01698 
00575 
01698 
03794 
01698 
02037 
00575 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
o40g2 
06354 
03811 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
00575 
03406 
01698 
01698 
01698 
02237 
02910 
03794 
03406 
01698 
03794 
01698 
02037 
03406 
02037 
03406 


03406 — 


03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03406 
02037 


SNT7UALSA77N 
D169CJ 
MM74HCLO53N 
MM74HCUOGEN 
SN74ULS174UN 
SNTUAS374UN 
TULS364N 
SN74AS175N 
MC10H176P 
MC10OH159P 
MC10H113P 
MC10H188P 
MC10H189P 
CA3199E 
DP&460N 
SN74ULS652NT 
SN74ALSSULN 
SN74ALS1 OOOAN 
WD1OLOPL-05 
SN74ALS245-1N 
P8286 
SN74ALS805N 


MC14051BCP 
WD1100-13 

TUF 352PC 
SN74UASOQN 
SN74ASO8N 
SN74AS10N 
SN74AS11N 
SN74AS20N 
SNTUAS30N 
SNTUASLOON 
SN7HASI51N 
SN74AS154N 
SN7T4AS157N 
SN74UAS158N 
SNTUAS161N 
SNTUASI62N 
SN74AS163N 
SNTUAS174UN 
SNTUASI81AN 
SN7HAS2U1N 
SNTYUAS2U3N 
SN74UAS253N 
SN7UAS257N 
SN7YAS258N 
SN74AS353N 
SN7NAS534UN 
PAL16R8A-4CN UNPRGMD 
TMP Z84CO0P 
c80286 
AM26LS30DC 
SN7TUALS10057 
SN74AS1O32I 
SN74ALS22AN 
SN74ALS33AN 
SN74ALS4LOAN 
SN74ALS11 3AN 
SN74ALS168AN 
SN74ALS190N 
SN74ALS251N 
SN74ALS258N 
WD2010-05 
DS3245N 
SN74ULS382N 
SN7ULS699N 
SN74UAS882NT 
9636ATC 
825159N UNPRGMD 
AM29833DC 
MM74HCS6LN 
SNT74ALS240A-1N 
AMPALIGR8SAPC UNPRGMD 
TMS9954U2N 
MC74HC163N 
MM74HC64ON 
MC74HCSEN 
MM74HCS74UN 
MM74UHC573N 
MM74HC 368N 
MM74HC367N 
MM74HC191N 
MC74HC113N 
MM74UHCT139N 
SN7HALS1LOOUFN 
SN7UALSBOUFN 
SN74ALS101 0AFN 
SN7UALS1020FN 
SN7UALSSO5FN 
SN74ALS27FN 
SN7UALS808FN 
SN74ALS10114FN 
SN74ALS1240FN 
SN74ALS124UAFN 
SN7UALST4UFN 
SN74ALS112AFN 
SNT7UALS13SFN 
SN74ALS139FN 
SN74UALS251FN 
SN74UALS253FN 
SNTYALSIE5FN 
SNTUALS299FN 
SN74ALS373FN 
SN7HALS160AFN 
SNTUALS161AFN 
SN7UALSI68AFN 
SN7LALSIE9AFN 
SN7UASTUFN 
SN74A5112FN 
SN7LALS168FN 
SN7UAS169FN 
SN7UAS374UFN 
MC1510G 
MC1456CG 
LM304H 
MC1469G 


HP P/N 


1826-0008 
1826-0009 
1826-0010 
1826-0011 
1826-0013 
1826-0014 
1826-0015 
1826-0016 
1826-0017 
1826-0019 
1826-0020 
1826-0021 
1826-0022 
1826-0023 
1826-002h 
1826-0025 
1826-0026 
1826-0028 
1826-0029 
1826-0031 
1826-0032 
1826-0033 
1826-0035 
1826-0036 
1826-0037 
1826-0038 
1826-0040 
1826-0041 
1926-0042 
1826-0043 
1826-0044 
1826-0047 
1826-0048 
1826-a0u9 
1826-0051 
1826-0055 
1826-0056 
1826-0058 
1826-0059 
1826-0060 
1826-0061 
1826-0064 
1826-0065 
1826-0067 
1826-0069 
1826-0070 
1826-0071 
1826-0072 
1826-0074 
1826-0075 
1826-0077 
1826-0078 
1826-0079 
1826-0081 
1826-0082 
1826-0086 
1826-0087 
1826-0089 
1826-0090 
1826-0091 
1826-0094 
1826-0098 
1826-0099 
1826-0100 
1826-0101 
1826-0102 
1826-0103 
1826-0104 
1826-0105 
1826-0106 
1826-0108 
1826-0109 
1826-0110 
1826-0111 
1826-0112 
1826-0113 
1826-0114 
1826-0115 
1826-0116 
1826-0117 
1826-0119 
1826-0120 
1826-0121 
1826-0122 
1826-0123 
1826-0124 
1826-0125 
1826-0126 
1826-0127 
1826-0128 
1826-0129 
1826-0130 
1826-0131 
1826-0132 
1826-0135 
1826-0137 
1826-0138 
1826-0139 
1826-0140 
1826-0141 
1826-0142 
1826-0144 
1826-0145 
1826-0146 
1826-0147 
1826-0149 
1826-0150 
1826-0152 
1826-0153 
1826-0154 
1826-0155 
1826-0156 
1826-0159 
1826-0160 


Mfr. 


02180 
02237 
02237 
02237 
02180 
02037 
01921 
03406 
03406 
02037 
02180 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
02037 
02634 
02237 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02910 
01921 
12037 
03406 
02237 
02910 
02037 
02237 
02037 
02237 
02237 
02910 
03406 
02037 
03793 
02237 
03406 
02910 
03406 
0223T 
02037 
03406 
03285 
01921 
03406 
01921 
03799 
03406 
03285 
02237 
01921 
Q3545 
03285 
06563 
01698 
03406 
02237 
02237 
03406 
03406 
02037 
03406 
02883 
02237 
03406 
03799 
03406 
02037 
03406 
03406 
02237 
02910 
02180 
02237 
02910 
03406 
03714 
02237 
03406 
02910 
02037 
02237 
02180 
02037 
03714 
02910 
03714 
02237 
03406 
02910 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02883 
01921 
02883 
02037 
0306 
02037 
02237 


Desc. 


SSS725B 
T25HC 
723HM 
T4LHM 
SssThicd 
MC1595L 
CA3060D 
LM204H 
LM205H 
MC1437L 
pDac-O01CY 
LM310H 
MC1LU39L 
MCLU96L 
MC1LUG69R 
LM208AH 
LM311H# 
Mc1550G 
ULN-2111A 
UAT726HC 
MC1463R 
MC1U63G 
LM308AH 
MCLUGUL 
Mc1590G 
MC14366 
S5S733A4 
CA3059 
MCCLTH1 
LM307H 
UAT39DC 
NE562B 
MCC1H56 
UAT23DC 
MCLULNP 
UA711DC 
UATYUOHRC 
NE501A 
LM201AH 
MC1438R 
SG3I501AJ 
UA733DC 
LM311N 
NE531H 
LM301AJ-14 
74ULDC 
Mc1456G 
LM208H 
AD503K (SEL) 
CA3079 
LM311F 
CA3030 
HA2-2625-5 
LM318H 
ADTU1LH 
TT6HC 
CA3004 
1322 
AD741KH (SEL) 
DRAM 6.8B10 
SN75235N 
LM211H 

7 812uc 
THIDC 
LM565CH 
LM312H 
Mc1545¢ 
LM3718 
DG172BK 
UA7815UC 
LHOO062CH 
HA2 -2625-B0593 
LM212H 
MC1458G 
LM3164H 
LM207H 
710HM 
NE526A 
CMP-01-CJ 
7812Kc 
NE555T 
LM3900N 
8007C 
7805UC 
LM320K-12 
NE529H 
MCLSLYUL 
781B8KC 
DAC-100BCQ3 
MCL468L 
ICLBO01CTZ 
NE550L 
ICL8008CTY 
UA760DC 
LM747D 
NESSON 
LM339N 
Mc158P1 
MC1468R 
LM3193 
MCLU58CP1 
MC7805CP 
MC7806CP 
HC7808cP 
Mc7812CT 
Mc 7818cP 
T82uUC 
CDR125BK 
CA3075 
DG200BA 
MC14L06L 
MM550H 
MC1350P 
7BO6KC 


1826-0161 
1826-0162 
1826-0164 
1826-0165 
1826-0157 
1826-0169 
1826-0172 
1826-0173 
1826-0175 
1826-0176 
1826-0177 
1826-0178 
1826-0179 
1826-0180 
1826-0181 
1826-0182 
1826-0183 
1826-0184 
1826-0185 
1826-0188 
1826-0189 
1826-0191 
1826-0192 
1826-0193 
1826-0194 
1826-0195 
1826-0196 
1826-0197 
1826-0198 
1826-0200 
1826-0201 
1826-0202 
1826-0203 
1826-0204 
1826-0205 
1826-0206 
1826-0207 
1826-0208 
1826-0209 
1826-0210 
1826-0212 
1826-0213 
1826-0214 
1826-0215 
1826-0217 
1826-0218 
1826-0219 
1826-0220 
1826-0221 
1826-0222 
1826-0224 
1826-0225 
1826-0226 
1826-0229 
1826-0230 
1826-0231 
1826-0232 
1826-0233 
1826-0235 
1826-0237 
1826-0238 
1826-0243 
1826-0244 
1826-0245 
1826-02k6 
1826-02h7 
1826-02h8 
1826-0249 
1826-0251 
1826-0252 
1826-0254 
1826-0256 
1826-0258 
1826-0259 
1826-0261 
1826-0262 
1826-0263 
1826-0264 
1826-0266 
1826-0267 
1826-0268 
1826-0269 
1826-0270 
1826-0271 
1826-0272 
1826-0274 
1826-0275 
1826-0276 
1826-0277 
1826-0281 
1826-0282 
1826-0283 
1826-0284 
1826-0285 
1826-0286 
1826-0289 
1826-0291 
1826-0292 
1826-0293 
1826-0294 
1826-0295 
1826-0299 
1826-0300 
1826-0301 
1826-0302 
1826-0303 
1826-0304 
1826-0305 
1826-0306 
1826-0307 
1826-0308 
1826-0309 
1826-0311 
1826-0312 
1826-0314 
1826-0315 


03406 
03406 
02237 
03406 
01921 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
02763 
o3h06 
03406 
02910 
03406 
03285 
02237 
02237 
01921 
02037 
02910 
03406 
03406 
03714 
02910 
02883 
02290 
02180 
02037 
02037 
03406 
03406 
0223T 
02910 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02237 
02910 
02037 
02037 
02290 
01921 
92910 
03406 
02037 
a2290 
02910 
03406 
02237 
02180 
01921 
02237 
03406 
03406 
03406 
003590 
03406 
03h06 
02910 
03406 
02037 
03780 
02037 
03285 
03285 
03285 
02037 
02910 
03793 
02037 
01921 
02237 
03285 
03285 
02180 
03406 
03406 
02910 
03799 
03406 
03406 
0203T 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
0306 
01921 
02037 
02037 
03285 
03406 
02237 
01698 
02037 
01921 
03406 
02237 
03406 
01921 
03285 
03285 
02037 
02037 
03406 
03406 


LM324N 
LM321H 
Tu2PC 
LM4250CH 
CAZ094AT 
LM320K-15 
LM308N 
LM320K-5.2 
LM319N 
ADSO6JH 
T23BE 
LM320H-12 
LM320H-5. 2 
NE5SSON 
LM323K 
ADSUOT 
UAT3LHC 
UATHODC 
CA3080 
MCLLOSL-8 
NES66H 
LM319H 
LM320H-15 
TH5012CPE 
NE592N 
LD111¢3 
RC195TK 
DAC -100CCQ3 
MFC4O00B 
MC1420G 
LM312J 
LM320K-05 
7815KC 
NES65N 
NES56A 
LM381N 
LM318N 
LM310N 
LM380N -8 
LM361N 

UAT T6TC 
NES21N 
MC7915CT 
MC7905ACT 
RCLS58T 
CA31L00T 
NES67N 
LM320H-05 
MCT912CT 
RC4136DB 
SE555CT 
LM322N 
78M1 2HC 
OP-05¢J 
CA3053 
UAT6CHC 
LM22uJ 
LM220K-15 
LM220K-12 
XR320 
LM325AS 
LM1558H 
NE529A 
LM370N 
MC7805CK 
A-4350 
MC14O8L-6 
ADSOLIJ 
ADS14UK 
AD7T5205N 
MCL74ULSCP1 
NE522N 
$G1502N 
MFC6&070 
CASTULT SELECTED 
UATB2UKC 
AD532JD 
AD7520LN 
OP-O5EJ 
LHOO62CD 
LM208D 
NES66N 
HA-2005A 
LM7410N 
LM361H 
MC78L15ACP 
MC78L12ACP 
MCT8LOSACP 
LM320T-15 
MCT9L15ACP 
MC79L12ACP 
LM325S 
MC79LO06C 
MC7TOLO5SACP 
MC7GLO03C 
MC3476G 
LM32UF 
CA3085 
MC1306P 
Mc7905CT 
AD533JH 
LM320T-24 
UAT9QM1 24HC 
SN72L022L 
MC1741SCG 
CAT4IG 
LF355H 
TIMGT2C 
LM339AI 
CA3130T 
AD562kKD/BIN 
AD518J 
MLM201AP1 
MC 3403P 
LM355-1H 
LM348N 


1826-0316 
1826-0318 
1826-0319 
1826-0320 
1826-0321 
1826-0323 
1826-0324 
1826-0325 
1826-0326 
1826-0327 
1826-0328 
1826-0329 
1826-0330 
1826-0331 
1826-0332 
1826-0333 
1826-0334 
1826-0336 
1826-0338 
1826-0342 
1826-0343 
1826-0344 
1826-0345 
1826-0346 
1826-0348 
1826-0349 
1826-0353 
1826-0356 
1826-0357 
1826-0358 
1826-0360 
1826-0364 
1826-0365 
1826-0367 
1826-0370 
1826-0371 
1826-0373 
1826-0374 
1826-0375 
1826-0377 
1826-0382 
1826-0387 
1826-0388 
1826-0390 
1826-0391 
1826-0392 
1826-0393 
1826-0394 
1826-0396 
1826-0397 
1826-0398 
1826-0399 
1826-0400 
1826-oh01 
1826-oho02 
1826-0403 
1826-0404 
1826-0405 
1826-0408 
1826-0409 
1826-0410 
1826-0411 
1826-0412 
1826-0413 
1826-0414 
1826-0415 
1826-0416 
1826-0417 
1826-0418 
1826-0419 
1826-0420 
1826-0422 
1826-0423 
1826-0424 
1826-0425 
1826-0426 
1826-0428 
1826-0429 
1826-0430 
1826-0431 
1826-0432 
1826-0433 
1826-0434 
1826-0435 
1826-0436 
1826-0437 
1826-0438 
1826-0439 
1826-0440 
1826-0441 
1826-0442 
1826-0443 
1826-0444 
1826-0845 
1826-046 
1826-047 
1826-049 
1826-0450 
1826-0451 
1826-0452 
1826-0453 
1826-0454 
1826-0455 
1826-0456 
1826-0457 
1826-0458 
1826-0459 
1826-0460 
1826-062 
1826-0464 
1826-0465 
1826-0467 
1826-0468 
1826-0469 
1826-0470 
1826-0472 


03406 
06338 
03406 
0306 
01921 
03799 
03406 
02237 
02290 
03285 
02290 
03406 
03406 
02037 
02037 
02237 
02037 
03406 
03794 
02237 
02037 
02037 
02237 
03406 
03406 
02237 
03406 
03285 
03406 
03406 
02037 
02037 
03799 
02037 
aak06 
03406 
04406 
02237 
03406 
03406 
02037 
03714 
03406 
03406 
03714 
03794 
03406 
03406 
02237 
03406 
03406 
02037 
02910 
02883 
06545 
06545 
02237 
03406 
03714 
02037 
01698 
02037 
03406 
03799 
03406 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
03799 
03794 
03793 
03799 
03285 
02037 
03714 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02180 
02237 
03714 
02237 
02237 
02237 
03714 
03406 
03406 
01698 
02237 
02883 
02180 
02910 
03714 
02237 
03406 
03406 
03406 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
03406 
02037 
03406 


LHCO70-1H 
TBA231A 
LF356H 
LM395K 
CA3099E 
HA1-4741-5 
LM209K 
T76xXC 
RCUS558NB 
AD518KH (SEL) 
RVU558DE 
LM113-2H 
LM299H 
XC79L12CG 
XC7T9LO5CG 
78L12AHC 
MC1445L 
LM13340-1N 
AM686HC 
UATUODHC 
MC1U36CG 
McT908CP 
UA78M1 2UC 
LM358N 
LM377N 
UA78MO6HL 
LM78L15ACH 
ADT530JD 
LF357H 
LF256H, SEL NOISE 
MC3431P 
MC12040P 
HA2055-5 
MC78M05CG 
LM340K-8 
LF256H 
LM555CN 
9650-1DC 
LX5700H 
LM320T-18 
MC1355P 
ICL 8250 C PE 
LHO071-1H 
LM3911N 
ICLT41C-LN-TY 
AM301AH 
LM317T 
LM78L10ACH 
7815uUC 
LM220K-5.0 
LM271H 
MC3340P 
SE555T 
LibucJ 
LAS-1515 
LAS-1815 
UAT952UC 
LEOOZ22CH 
ICL8212CPA 
MC1723L 
TLOBLCN 
MC14536BCP 
LM393N 
HA2-2605-5 
LHOO70-2H 
SD5000B 
LF1333iD 
LF13333D 
LM320T-12 
LM3909N 
MCLU58SP1 
LF298H 
LM317K 
MC3L0SP 
HA2-2655-5 
AM687ADL 
$G35247 
HI1-1818A-5 
AD559KD 
MC144331L 
ICL 8049 CC PE 
LF356BN 
LM341P-8.0 
LM341P-12 
LM341P- 24 
MC1USSL 
LM34OLSH-12 
LH-0053CG 
OP-O1Cd 
UATSGU1C 
JH5027CPE 
UA78GKC 
UA7T9GKC 
UAT905UC 
ICL8052CPD 
LF257H 
LM320T-8.0 
TLUOTCN 
UAT915KC 
LD130CJ 
DAC-100ACQ3 
NES?27H 

ICL 8013CC TZ 
UATSGUIC 
LM325H 
LF255B 
LHOOL2CD 
UA7BL26AWC 
MC3ULOCL 
MC78M15CP 
CA3140T 
MC1403P1 
MC3423P1 
AF120CH 
MC1uOU6BCP 
LHOOULACH 


HP P/N 


1826-0474 
1826-0475 
1826-0476 
1826-0477 
1826-0478 
1826-0479 
1826-080 
1826-0481 
1826-o0hB82 
1826-0483 
1826-0484 
1826-085 
1826-0486 
1826-0488 
1826-0489 
1826-090 
1826-0491 
1826-0492 
1826-0493 
1826-0495 
1826-0496 
1826-0497 
1826-0498 
1826-0499 
1826-0500 
1826-0501 
1826-0502 
1826-0503 
1826-0504 
1826-0505 
1826-0506 
1826-0507 
1826-0508 
1826-0509 
1826-0510 
1826-0511 
1826-0512 
1826-0516 
1826-0517 
1826-0519 
1826-0520 


1826-0521 . 


1826-0522 
1826-0523 
1826-0524 
1826-0526 
1826-0527 
1826-0528 
1826-0529 
1826-0531 
1826-0532 
1826-0533 
1826-0534 
1826-0536 
1826-0537 
1826-0538 
1826-0539 
1826-0540 
1826-0541 
1826-0542 
3826-0543 
1826-0544 
1826-0545 
1826-0546 
1826-0547 
1826-0548 
1826-0549 
1826-0550 
1826-0551 
1826-0552 
3826-0553 
1826-0554 
1826-0555 
1826-0556 
1826-0557 
1826-0558 
1826-0559 
1826-0565 
1826-0567 
1826-0568 
1826-0569 
1826-0572 
1826-0573 
1826-0574 
1826-0575 
1826-0576 
1826-0577 
1826-0578 
1826-0579 
1826-0580 
1826-0581 
1826-0582 
1826-0583 
1826-0584 
1826-0585 
1826-0586 
1826-0587 
1826-0588 
1826-0590 
1826-0591 
1826-0592 
1826-0593 
1826-0594 
1826-0595 
1826-0597 
1826-0598 
1826-0599 
1826-0600 
1826-0601 
1826-0602 
1826-0603 
1826-0605 
1826-0606 


Mfr. 


02037 
02037 
01698 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03799 
02237 
02237 
03285 
02037 
03406 
03714 
03714 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
03406 
01698 
03406 
03285 
02037 
02037 
03406 
03285 
02037 
01921 
02037 
03285 
02037 
034406 
02237 
02237 
021806 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
02237 
03799 
03406 
01921 
03406 
03406 
01698 
03406 
03714 
03285 
02180 
02237 
03793 
01698 
02910 
01698 
03406 
01921 
03794 
03406 
03406 
02180 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
01698 
02037 
03406 
02910 
01698 
03714 
02237 
02763 
02180 
02180 
03794 
03794 
03406 
03406 
03406 
02237 
02237 
03406 
02237 
02883 
02883 
03406 
06545 
03406 
02763 
03406 
03285 
03285 
02037 
02037 
01698 
02180 
03285 
02237 
02883 
02883 


Desc. 


MC3467P 
MC3468P 
TL601CP 
TL610CP 
LM7906T 
LM293P 
LF13333N 
LHO033CG 
HA2- 2525-5 
UA79MGULC 
UA78MGU1C 
AD7530LN 
MC14052BCP 
LM218H 
IH5028CPE 
IH5032CPE 
LF355N 
DS3630N 
LM308AN 
MC79L12ACG 
MC79LO5ACG 
LF311H 
SN76549N 
LHOOS91CD 
AD5 36K 
MC14053BCP 
MC1iLO66BCP 
LF 398H 
AD7530LD 
MC1741NCP1 
CA31 40E 
SZA266 
AD561JD 
MC1658P 
LF13332N 
UAT9M1 5AHC 
UATSM1L5HC 
OP-17FJ 
ADCOB00OPCD 
TLOT1CP 
TLO7IBCP 
TLO72cP 
TLOTUCN 
LM337K 
LM324AN 
MC3420P 
LM337T 
LF356BH 
MC3410CP 
UAT59T2C 
HAL -4605-5 
LM326H 
CA3080E 
LM34OAK-5 
LM220K-5.2 
TLOSUBCN 
LM317H 
ICL8211CTY 
AD7520IN(SEL) 
OP-1hC7 
UAT14HC 
SG3503Y 
TLO82ACP 
NE592H 
TLO72ACP 
LM1613 
CA3140H 
DAC-O8EN 
LM34L0AT-5 
LF13741H 
OP-08GJ (SELECTED) 
LM34U0LAZ-12 
LM34NOLAZ-5 
MC14U5&NG 
LM348I 
LM337H 
LM340K-24 
TLYOUCN 
MLMC101A 
LM320H-6 
NES5S34AT 
TLOBLACN 
ICL8069DCQ 
UAT1L4LEC 
ghoocs 
OP-16E 
DAC-100CCQ4 
AMG685HL 
AM686CN 
AF134-1C7 
LF13508D 
LF13201D 
UA79MGHC 
UA78MGHC 
LM329DZ 
UATBL62AWC 
LD121CJ 
LD120cJ 
LF13509D 
LAS 19U 
LM35S8AH 
B750CI 
LHOOKUCH 
AD522A(SEL) 
AD5S71JD(SEL) 
MC12002P 
MC14568BCP 
TLOT4ACN 
OP-16FJ 
AD7506KD 
UA78S4OPC 
DGSO8BK 
DG201BK 


1826-0607 
1826-0609 
1826-0610 
1826-0611 
1826-0616 
1826-0617 
1826-0620 
1826-0621 
1826-0623 
1826-0624 
1826-0625 
1826-0626 
1826-0627 
1826-0628 
1826-0629 
1826-0631 
1826-0632 
1826-0633 
1826-0634 
1826-0635 
1826 -6636 
1826-0638 
1826-0639 
1826-0640 
1826-0641 
1826-0642 
1826-0643 
1826-0644 
1826-0647 
1826-0648 
1826-0649 
1826-0650 
1826-0651 
1826-0653 
1826-0655 
1826 -0656 
1826-0657 
1826-0658 
1826-0659 
1826-0661 
1826-0665 
1826-0666 
1826-0667 
1826-0668 
1826-0669 
1826-0670 
1826-0671 
1826-0672 
1826-0673 
1826-0674 
1826-0675 
1826-0676 
1826-0677 
1826-0678 
1826-0679 
1826-0680 
1826-0682 
1826-0683 
1826-0684 
1826-0685 
1826 -0686 
1826-0687 
1826-0688 
41826-0689 
1826-0690 
1826-0691 
1826-0692 
1826-0693 
1826-0694 
1826-0695 
1826-0697 
1826-0698 
1826-0699 
1826-0700 
1826-0701 
1826-0703 
1826-0704 
1826-0705 
1826-0707 
1826-0708 
1826-0709 
1826-0710 
1826-0711 
1826-0712 
1826-0713 
1826-0714 
1826-0715 
1826-0716 
1826-0717 
1826-0718 
1826-0719 
1826-0720 
1826-0721 
1826-0726 
1826-0727 
1826-0728 
1826-0729 
1826-0730 
1826-0731 
1826-0732 
1826-0733 
1826-0734 
1826-0735 
1826-0736 
1826-070 
1826-071 
1826-072 
1826-07h3 
1826-0745 
1826-0746 
1826-0747 
1826-0748 
1826-0750 
1826-0751 
1826-0752 
1826-0753 


03406 
021806 
02180 
03406 
02180 
02910 
01698 
02763 
03406 
05436 
0291) 
01921 
03285 
02180 
02910 
03406 
03406 
02910 
03406 
02180 
03285 
03406 
03285 
01698 
02180 
02037 
01698 
03799 
03285 
03406 
02237 
03285 
01698 
01921 
03406 
02237 
03285 
01921 
03794 
03285 
03406 
03406 
03406 
63406 
02883 
03799 
03285 
03285 
03406 
0306 
01698 
01590 
03406 
03406 
01921 
02037 
03406 
01698 
03285 
03406 
03406 
03406 
62037 
03799 
03406 
06545 
06545 
06545 
06545 
03406 
03285 
03285 
03285 
03799 
02237 
02910 
03406 
03794 
03285 
02180 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
03799 
02910 
02910 
03406 
02037 
03406 
03406 
03799 
03285 
02180 
03793 
03285 
03285 
06545 
06545 
03406 
03406 
03799 
03799 
037599 
63406 
03285 
02037 
03406 
03714 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
02037 


LM340AT-15 
MUKOBFQ 
MUX2UFQ 
LM2904N 
OP-11EY 
T8HV15CU 
UAT92UCKC 
&702CN 
LM3342 
VFC32KP 
NES553N 
CA3130AS 
AD542L 
OP-11FY 
UA79M12CU 
LM350K 
LM343D 
NE5532AT 
LM343H 
OP-O7CP 
AD7525KEN 
LM360N 
AD7524JN 
TLO61CP 
OP-O7EY 
MC1UOSL 
TLU31CLP 
HA2-2515-5 
AD7521LN (SEL) 
LM342P-12 
UAT9M1 2AUC 
ADS84KH 
TLSOOACN 
CAI2H0AE 
LM392L4N 
7BHOSA 
ADS5B4LH 
CD22100E 
AM6081PC 
AD590KH 

LF 347BN 
LM339AN 
LF351N 

LF 356AH 
DG1i82BP 
HA2-2625-5 
AD7516KN (SEL) 
AD518KH 
LM217K 
DAC1200HCD 
TL182CN 
SLUL1A 
LM338K 
LM358H 
CA3LYUOAT 
MC3423P1 (SELECTED) 
LM386N-1 
TLO62CP 
AD7541BD (SEL) 
LF351H 
LF351AH 
LM31 7HVK 
MC7902CT 
HA2-2535 
LM337K (SELECTED ) 
L2-OV-26 
L2-OV-15 
L2-0V-12 
L2-O0V-5 
LF11508D 
AD75415N 
AD59OJH 
AD7T524AD 
HA1-5195-5 
UAT9MO6AHC 
NE570N 
LF353H 
AMG6012DC 
AD7523IN 
REF -01CP 
LM380N 
ADCO816CCN 
LM725AH 
LF353N 
AD7574JN 
HAL-4925-5 
NESS3LAN 
NE5532AFE 
ADCO8OUN 
MC1LOuUS 
LM346J 
LF13202D 
HA3- 2605-5 
AD565JD/BIN 
SMP-81FY 
S$G1532J 
AD7522IN 
AD581LH 
L6-OV-5 
L6-OV-5 
ADCO803LCD 
LF353BN 
HA3-2505-5 
HA3-2625-5 
HI1-5043-5 
LF 353AH 
AD581I 
MC1741SU 
LM258H 
ICL7109CPL 
LM4250CN 
LM250K STEEL 
ADCO801LCN 
DAC1202KCD 
AD7542BD 
MC34004BL 


1826-0754 
1826-0755 
1826-0756 
1826-0757 
1826-0759 
1826-0760 
1826-0761 
1826-0762 
1826-0763 
1826-0764 
1826-0765 
1826-0766 
1826-0767 
1826-0768 
1826-0769 
1826-0770 
1826-0772 
1826-0773 
1826-0774 
1826-0776 
1826-0777 
1826-0778 
1826-0779 
1826-0780 
1826-0781 
1826-0783 
1826-0784 
1826-0785 
1826-0786 
1826-0790 
1826-0791 
1826-0792 
1826-0793 
1826-0794 
1826-0797 
1826-0798 
1826-0801 
1826-0802 
1826-0806 
1826-0810 
1826-0811 
1826-0812 
1826-0813 
1826-0814 
1826-0819 
1826-0820 
1826-0821 
1826-0822 
1826-0823 
1826-0824 
1826-0825 
1826-0826 
1826-0828 
1826-0829 
1826-0830 
1826-0832 
1826-0833 
1826-0837 
1826-0838 
1826-0839 
1826-080 
1826-0841 
1826-082 
1826-0843 
1826-0845 
1826-0846 
1826-0847 
1826-0849 
1826-0851 
1826-0853 
1826-0854 
1826-0855 
1826-0856 
1826-0857 
1826-0858 
1826-0859 
1826-0860 
1826-0861 
1826-0863 
1826-086 
1826-0865 
1826-0866 
1826-0867 
1826-0868 
1826-0869 
1826-0870 
1826-0872 
1826-0873 
1826-087 
1826-0876 
1826-0877 
1826-0878 
1826-0879 
1826-0880 
1826-0881 
1826-0882 
1826-0883 
1826-0884 
1826-0885 
1826-0886 
1826-0887 
1826-0888 
1826-0889 
1826-0890 
1826-0893 
1826-0894 
1826-0895 
1826-0896 
1826-0897 
1826-0898 
1826-0901 
1826-0902 
1826-0903 
1826-0906 
1826-0907 
1826-0908 


06545 
02910 
03406 
01698 
07406 
03406 
03714 
03406 
03406 
03285 
03714 
03406 
05436 
03406 
02883 
01698 
02037 
03406 
034406 
02883 
02883 
02883 
03285 
01921 
08659 
02910 
06545 
02037 
01698 
03714 
03406 
03799 
02237 
01921 
03285 
02910 
02037 
03406 
02910 
01921 
02180 
03406 
01921 
01921 
06545 
06545 
03285 
3285 
09161 
09161 
o4ho6 
03406 
021806 
02237 
03285 
03794 
02237 
03406 
03285 
03285 
03799 
09274 
03406 
03406 
02180 
03406 
02180 
02180 
03714 
02180 
01921 
03406 
03794 
03285 
03285 
01698 
03799 
03285 
03406 
02180 
03285 
02037 
03793 
02634 
03794 
03406 
03793 
00350 
03285 
03714 
03285 
03285 
02883 
03406 
o4114 
01698 
03794 
02037 
02237 
03406 
03406 
03406 
02910 
03406 
03285 
03406 
06338 
03285 
03285 
03285 
01698 
02290 
02037 
03714 
02883 
03406 


LASI915 
NES27N 
ADCO804LCN 
TL170CLP 
LM339I 
LM335AZ 
ICLT605CUN 
LM261H 
LM237K 
ADS9OKF 
ICL7611BMTY 
LM236H 
35284M 
LM258AH 
DG303BP 
TLO22CP 
LM317LZ 
LM10CH 
LM385BZ 
DGZOZACI 
DG303ACI 
DG300CI 
AD7502IN 
CA3054 
TDc10147 
NESS34AFE 
LASi912 
MC3LOOLBU 
TLO64CN 
IH5020CPA 
LF398N 
HA1-4905-5 
UATSMO8AHC 
CA3240E 
AD7541BD(SEL ) 
NE5018F 
LF255N 
LM1294H 
NESS60N 
CA3290E 
SW-O1FQ 
LM103H-2.0 
CA258AE 
CA239AE 
LAS15A15 
LASI8A15 
AD7512D1JN 
ADS 42KH 
MT8865XC 
MTS&860XE 
LM3999Z 
LHO070-1H 
OP-15GJ 
UAT9M15AUC 
AD59OLH 
AM6080PC 
UA7TS59U1C 
LM238K (STEEL ) 
AD7533IN 
AD566JN 
HA1- 2425-5 
MA-332-CP 
LM2917N 

LF 353BH 
OP-OTEJ 
LF13332D 
REF -Q2KP 
MUK-88FQ 
ICL7660CPA 
REF -01HJ 
CA3162E 
LM236A8H 
AM6080APC 
AD7522LN 
ADS58 5D 
TL376CNE 
H11-S62A4-5 
AD7533LN 
LM1877N-9 
DAC-89 (SEL) 
AD7541KN 
MC1U585SG 
SG3547N 

UT -309 
AM686CN 
LM33 7HVK 
saq152h 
XR-2209CN 
AD?7531J0N 
ICL7107CPL 
AD7574KN 
AD75030N 
DG301BA 
LM3352Z 
ADC-856¢ 
TLOB2CP 
AM685DL 
MC1UUL7P 
UAT39PC 
LM395T 
LF412CN(PER HP DWG) 
LF353AN 
NE5533AF 
LM358AN 
AD536AJH 
ADCO803LCN 
L292 
AD565JD 
AD5172 
AD7503JD 
TLOQLCN 
RC3403ADB 
MC1372P 
ICL7T660CPA 
DG308ACI 
LF351BH 


HP P/N 


1826-90909 
1826-0911 
1826-0912 
1826-0913 
1826-0914 
1826-0915 
1826-0916 
1826-0917 
1826-0919 
1826-0920 
1826-0921 
1826-0922 
1826-0924 
1826-0927 
1826-0928 
1826-0929 
1826-0930 
1826-0932 
1826-0935 
1826-0937 
1826-0938 
1826-0939 
1825-0940 
1826-0941 
1826-0942 
1826-0943 
1826-0944 
1826-0945 
1826 -09h6 
1826-0947 
1826-0950 
1826-0951 
1826-0952 
1826-0958 
1826-0959 
1826-0960 
1826-0961 
1826-0962 
1826-0963 
1826-0964 
1826-0968 
1826-0969 
1826-0973 
1826-0974 
1826-0975 
1826-0977 
1826-0978 
1826-0979 
1826-0982 
1826-0983 
1826-0986 
1826-0987 
1826-0988 
1826-0989 
1826-0990 
1826-0994 
1826-0996 
1826-0997 
1826-0998 
1826-1002 
1826-1004 


Mfr. Desc. 


03406 LM11CH 
02237 CCD3Z1A-4 
02037 MCLUONSBCP 
03285 ADS589LH 
02883 DG180BP 
02037 MC34001BU 
03285 AD7511DIKN 
01921 CA3260E(SELECTED) 
03406 AHOL4OCD 
03406 AHOLU5CD 
03285 AD7533CD 
02290 RCU1L53DC 
03714 IH5108CJE 
01921 CA101AE 
02910 NE5118F 
03799 HAT-2645-5 
01921 CA3140AS 
02180 OP-2TFZ 
03285 Ab636ID 
02180 OP-15FJ 
02180 DAC-10FX 
03406 LM2900N 
03811 D2911A-2 
03811 p2910A-4 
03811 D2912-3 
03811 D2912 
03714 AD7523AD 
02037 MC3hT70P 
01921 CA3094AE 
07406 LM3107-8 
02883 DG390CK 
02883 DG381CK 
03799 HI1-50h4-5 
03799 HI1-5042-5 
03793 SG35490M 
05946 TDA2654 
03406 LF411CN 
03406 LF4LZCN 
03714 ICL7613BCTY 
03285 AD589JH 
03714 ICL765601ID 
03285 AD536AKH 
03285 AD57iKD 
02180 OP-O4EY 
01590 SP9685CM 
02180 OP-37FJ 
03714 %ICL8211CPA 
01698 TLO72MJG 
02180 OP-37GZ 
03799 HI1-508A4-5 
02180 OP-O8FP 
02180 OP-37FZ 
02180 SMP-11GY 
O3406 LM307I 
02037 MC1458U 
03406 ~LM337L2 
06338 TDA2030V 
03406 LF412ZCN 
02180 MUX-16ET 
00350 XR2211cP 
03406 LMLOCN 


1826-1005 
1826-1006 
1826-1007 
1826-1008 
1826-1012 
1826-1013 
1826-1014 
1826-1015 
1826-1017 
1826-1018 
1826-1019 
1826-1020 
1826-1021 
1826-1022 
1826-1024 
1826-1025 
1826-1026 
1826-1027 
1826-1028 
1826-1029 
1826-1030 
1826-1031 
1826-1032 
1826-1033 
1826-1034 
1826-1035 
1826-1036 
1826-1037 
1826-1038 
1826-1039 
1826-100 
1826-1042 
1826-1043 
1826-1044 
1826-1045 
1826-1046 
1826-1047 
1826-1048 
1826-1049 
1826-1050 
1826-1051 
1826-1052 
1826-1053 
1826-1054 
1826-1055 
1826-1058 
1826-1059 
1826-1060 
1826-1061 
1826-1062 
1826-1063 
1826-1064 
1826-1065 
1826-1066 
1826-1067 
1826-1068 
1826-1069 
1826-1070 
1826-1071 
1826-1072 
1826-1073 
1826-1074 
1826-1075 
1826-1076 


03406 
021890 
02180 
05436 
03799 
03285 
03793 
03794 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
01698 
02037 
08659 
03406 
05436 
02180 
02180 
03811 
03285 
03285 
01698 
03406 
02180 
02180 
02180 
93793 
cooké 
03793 
01698 
03285 
03285 
03799 
03406 
02180 
02180 
02180 
oook6 
02910 
03406 
03714 
02910 
02910 
02180 
02037 
03677 
02180 
01698 
03799 
03799 
03406 
06121 
03406 
03406 
02037 
03794 
03406 
02910 
02037 
03406 
03406 
03406 


LM2930P-5.0TB 


OP-37GZ 
OP-27GJ 


DAC800-CBI-V 
HI-201-5-4B 


ADSE5AID 
SG353K-12 
AM6 080DC 
AH5010CN 
DG201ACJ 
DG201ABK 
DG200ABA 
DG508acd 
TL172c0 
LF357N 
TDC1OOT 
LM145K-5.2 
INA101AM 
MUXO8FP 
SMP-11G 
D2913 
AD7533AD 
DAC1136K 


LM339N SELECTED 


LM318N 
DACO8CP 
DAC312FR 
REFO2CP 
SG3731J 
ucuobAT 
$G3526I 
TLO72BCP 
AD581KH 
ADS66AJD 
HA7-2515-5 
LM334H 
OP-16G62Z 
OP-07CZ 
OP -27GZ 
UCI3524A-N 
NE5561N 
LF156H 
ICL7109IDL 
NES6UN 
NESO18N 
OP-02C3 
MC1505L 
$3522P 
OP-14CP 
TL783CKC 


H1-509A4-5(SELECTED) 


HI-508A-5 
LM336Z-5.0 
TDAL 700A 
LHOOO2CN 


DACO832LCN 


MC14OLUG 
AM6108 
LF41LCH 
LM324D 
MC3359P 
LFUYICN 
LF44L2CN 
LF4USLCN 


1826-1077 
31826-1078 
1826-1079 
1826-1080 
1826-1081 
1826-1082 
1826-1083 
1826-1084 
1826-1085 
1826-1086 
1826-1087 
1826-1088 
1826-1089 
1826-1090 
1826-1091 
1826-1092 
1826-1093 
1826-1094 
1826-1095 
1826-1096 
1826-1097 
1826-1098 
1826-1099 
1826-1100 
1826-1101 
1826-1102 
1826-1104 
1826-1105 
1826-1166 
1826-1107 
1826-1109 
1826-1110 
1826-1111 
1826-1112 
1826-1113 
1826-1114 
1826-11315 
1826-1116 
1826-1118 
1826-1121 
1826-1122 
4826-1123 
1826-1124 
1826-1125 
1826-1126 
1826-1127 
1826-1128 
1826-1129 
1826-1130 
1826-1131 
1826-1132 
1826-1133 
1826-1134 
1826-1135 
1826-1136 
1826-1137 
1826-1138 
1826-1139 
1826-1140 
1826-1141 
1826-1142 
1826-1143 
1826-1144 
1826-1145 


03406 
02910 
02598 
02598 
03406 
03793 
03793 
02180 
03406 
02180 
02634 
03285 
03755 
03406 
03794 
02237 
02180 
03285 
02910 
03285 
02180 
02180 
03406 
03285 
03406 
07050 
01698 
02910 
01698 
03285 
03714 
05436 
03285 
08659 
03406 
03755 
01698 
02290 
03285 
03406 
02180 
02883 
06338 
02180 
03406 
03406 
03406 
03285 
03406 
02237 
06338 
03406 
05436 
07050 
10321 
05542 
03406 
03406 
02180 
06121 
00350 
02180 
10881 
02180 


LF412ACH 
NE5037 
PIC602 
PIC64UT 
LF411ACN 
SG7812aC-K 
SG7912AC-K 
OP-37EJ 
LF357BN 
SWO6GP 
ULN37012V 
ADSOQJH 
DAC9331-16-4 
LM2931CT 
DAC -O08HQ 
UA7885C (SELECTED) 
OP-421HY 
HDSi015EM 
MC1US6N 
HTS -0025 
OP-17FZ 
OP-37GP 
LM337L2 
AD57OJD 
DAC1219LCD 
MP-200DIBP 
TL780-05¢ 
NESO2ON 
TL7&0-15C 
AD7528BQ 
ICL8038BCID 
DAC702KH 
AD7118BD - 
TDC1LOO1J 
LM311H 
H53120-C2 
TLU31CLP 
RCH156DB 
AD7524LN 
LM340-12AT 
CMP-O1CP 
DG201ACJ (SEL) 
L165V 
OP-16GJ 
LM392N 
LF412CH 
LF412ACN 
AD642JH 
LHO0071-2H 
UAT 33DC 
L1L46éCB 
LM1iCN 
3528BM 
OP-27EZ 
VR-182A 
8SST7 
LM135AH 
ADCO8O8CCN 
SMP-1OFY 
TDAU700 
XR-2209CP 
pac -888 
SFC2308UC 
SMP1OEY 


Dc a 


Manufacturers Code Number Cross Reference 


Number 


00039 
00046 
00350 
00575 
01425 
01590 
01698 
01795 
01876 
01921 
01973 
01991 
02023 
02037 
02180 
02237 
02290 
02363 
02569 
02598 
02634 
02713 
02763 
02838 
02882 
02883 
02910 
03183 
03285 


Manufacturer 


Nippon Electric Co. 

Unitrode Corp. 

Exar Integrated Systems Inc. 

Western Digital Corp. 

Standard Microsystems Corp. 

Plessey Semiconductors 

Texas Instr. Inc. Semicond. Cmpnt. Div. 
Synertek 

HP Div. 02 Santa Ciara [C's 86 

RCA Corp. Solid State Div. 

GE Co. Semiconductor Prod. Dept. 
Transitron Electronic Corp. 

Illinois Tool Works Inc. Licon Div. 
Motorola Semiconductor Products 
Precisian Monolithics Inc. 

Fairchild Semiconductor Div. 

Raytheon Co. Semiconductor Div. HQ 
HP Div. 09 Loveland IC 

Crystalonics, Div. Teledyne 

Unitrode Corp. 

Sprague Elect. Co. Semiconductor Div. 
General Instr. Corp. Semicon. Prod. GP 
Teledyne Semiconductor 

Oynamic Measurements Corp. 

Zeltex Inc. Sub. of Redcor Corp. 
Siliconix 

Signetics Corp. 

HP Div. 22 Data Systems 

Analog Devices Inc. 


Number 


03291 

03334 
03406 
03545 
63658 
03677 
03714 
03755 
03758 
03780 
03793 
03794 
03795 
03799 
03811 

03947 

04077 
04078 
04092 
04114 
04183 
04200 
05436 
05542 
05917 
05946 
06121 
06338 
06344 


Manufacturer 


Avantek Inc. 


Amperex Elek. Corp. Semicon. & MC Div. 
National Semiconductor Corp. 
Teledyne Philbrick Nexus 


Optimax Inc. 


American Micro Systems inc. 


intersi!l Inc. 


Hybrid Systems Corp. 
Electronic Arrays, Inc. 


intech Inc. 


Silicon General Inc. 
Advanced Micro Devices Inc. 


Motorola Inc. 


Harris Semicon. Div. Harris-Intertype 


Intel Corp. 


National Cash Register Co. 
Cermetek Inc. Div. Republic Corp. 


Mostek Corp. 


Monolithic Memories Inc. 

Datel Systems Inc. 

Nitron Div. McDonnell Douglas Corp. 
Sprague Electric Co. 

Burr Brown Co. 

Honeywell Inc. Micro Switch Div. 
Rifa 


Valvo Gmbh 
Siemens AG 
SGS Ates 
Fujitsu Ltd. 


Number 


06545 
06347 
06354 
06563 
06852 
06861 
06916 
07050 
07397 
07653 
07810 
07915 
08323 
08608 
08659 
08661 
08779 
08831 
09161 
09274 
09283 
09768 
10253 
10321 
10420 
10572 
10858 
11087 


Manufacturer 


Lambda Electronics Corp. 
Hitachi 

Toshiba Corporation 

Siemens Corp. Components Group 
Data Delay Devices 

Micro Networks Corp. 

Sony Corp. 

Micro Power Systems 
Engineered Components Co. 
Zilog Inc. 

Texas Instruments France 
Hytek Microsystems Inc. 

HP Div. 49 Cupertino 1C’s 
Silicon Systems Inc. 

TRW LSI Products 

Telaris Telecommunications Inc. 
Mitsubishi Electric (Melco Sales) 
GTE Microcircuits 

Mitel Semiconductor 

Analog Systems 

Semi Processes Inc. 

OK! Semiconductor 

Integrated Device Technology, Inc. 
Datel-intersil 

INMOS 

Xicor, Inc. 

Linear Technology Corp. 
Adaptec Inc. 


HP P/N 


1826-21146 
1826-1147 
1826-1148 
1826-1149 
1826-1150 
1826-1251 
1826-1152 
1826-1153 
1826-1154 
1826-1155 
1826-1157 
1826-1159 
1826-1160 
1826-1161 
1826-1162 
1826-1165 
1826-1166 
1826-2167 
1826-1168 
1826-1169 
1826-1170 
1826-1171 
1826-1172 
1826-1173 
1826-1174 
1826-1175 
1826-1177 
1826-1178 
1826-1179 
1826-1180 
1826-1181 
1826-1182 





Mfr. 


02037 
03291 
03406 
62180 
02180 
02180 
03406 
06121 
02037 
02180 
O3406 
03714 
02037 
02883 
03406 
02180 
03406 
10858 
03714 
03285 
03285 
02037 
02037 
02180 
02180 
02037 
02180 
03799 
02037 
03406 
03406 
03285 


Desc. 


TDAL600 
GPD-321 
LF411A4CH 
OP-O7EZ 
OP-227GY 
OP-220GZ 
LM317MP 
SDA6O20 
MC14UO3AU 
DACZ10FX 
LM120K-15 
TH5042CJE 
MC1349P 
DG200ABK 
LP31L1N 
OP-LUEZ 
LM350T 
LT1004C2 
TH-5042CTW 
AD7S41ABQ 
AD7545BQ 
MC1436U 
MC34U58U 
MUX2LFP 
DACBEBFX 
MC17334 
MUX-16-FT 
HA-5320-5 
LM311H 
LF355H 
LM340AK-15 
ADOP-07CH 


1826-1184 
1826-1185 
1826-1186 
1826-1188 
1826-1149 
1826-119C 
1826-1191 
1826-1192 
1626-1193 
1826-1194 
1826-1195 
1826-1196 
1826 1197 
1826-1198 
1826-1199 
1826-1201 
1826-1202 
1826-1203 
2826-1204 
1826-1205 
1826-1206 
1826-1207 
1826-1208 
1826-1209 
1826-1210 
1826-1211 
1826-1212 
1826-1213 
1826-1214 
1826-1215 
1826-1216 
1826-1217 
1826-1218 
1826-1219 


03285 
02180 
021860 
C3285 
02180 
03285 
03285 
02180 
02180 
02037 
03285 
03285 
02180 
02285 
06338 
03406 
03285 
03406 
C2285 
02683 
03406 
02910 
02037 
02883 
01698 
03794 
02037 
01698 
01698 
01698 
10858 
02180 
02037 
03285 


ADS7éKZD 
OP-15EJ 
SW-C6GQ 
ADSSOIH 
PKD-C1EF 
AD7240BQ 
ADS 24AaD 
OP-215F2 
DACE&SEX 
MC1UOU6BAL 
AD524CD 
AD64U4LTH 
OP-15E2 
AD7S581LN 
L296 


LM2930%-5.0 
AD7533(SEL) 


LM34U0LAZ-5 
AD7528 
DG390CT 
DACLOOG6LCD 
HEFO66RBT 
Mc 34060P 
pG18C-BA 
TLI8SCN 
AM6148Dc 
MC1776cCD 
TLC2T7LACD 
TLC25L2ACcD 
TLC27L2ACD 
LT350AT 
PKD-OLEY 
Mc7824cT 
AD567KD 


1826-1220 
1826-1221 
1826-1222 
1826-1223 
1826-1225 
1826-1226 
1826-1227 
1826-1229 
1826-1230 
1826-1231 
1826-1232 
1826-1233 
1826-1234 
1826-1235 
1826-1236 
1826 -1237 
1826-1238 
1826-1239 
1826-12490 
1826-1241 
1826-1242 
1826-1244 
1826-1244 
1826-1245 
1826-1246 
1826-1247 
1826-1248 
1826-1249 
1826-1251 
1826-1252 
1902-0908 
1902-0928 
1902-1331 


03799 
03406 
02037 
04406 
03496 
03794 
03406 
01698 
02180 
03285 
03285 
01590 
03285 
03406 
03794 
06916 
05436 
03406 
03285 
03714 
03755 
03793 
02180 
01698 
03285 
02883 
03406 
10858 
03406 
03799 
03406 
03406 
03406 


HA7-2525-5 
LM311J-8 
MC34074AL 
LM10BLH 
LP339M 
AM5112 
LM301A0 
LM393J3G 
OP-05CZ 
AD7528KN 
AD7528JN 
SP9687DG16 
AD7226BQ 
LM385BZ-2.5 
AMG6(01 2APC 
CX20052A 
DAC63 
LM299AH 
AD567JD 
IH6108CPE 
DAC9331-16-5 
SG352TAd 
SMP-11EY 
TL7 702A 
AD667AD 
DG243CK 
ADCOB4YCCN 
LM399AH 
LM385B2Z-2.5 
HI-507A-5 
LM399H 
LM329 
LM329D (SEL) 





Integrated Circuits 


Replacement Part Cross Reference 


When selecting replacement parts for 
your HP products, you may notice 
that many manuals list only an HP 
part number for the part, even though 
it appears that this part is manufac- 
tured by one of the large semiconduc- 
tor manufacturers. Service personnel 
often ask why only HP part numbers 
are listed. 


It is recommended that HP replace- 
ment parts be used to ensure that 
the original performance of the prod- 
uct will be obtained. While some 
parts used in HP instruments are 
identical to that which can be pur- 
chased at a local electronics distrib- 
utor, many times parts will be 
selected for certain characteristics, 
such as gain, bandwidth, capacitance, 
etc. There may also be slight me- 
chanical differences, such as the 
shaping or length of leads, and in 


No. Manufacturer 

00039 NEC ELECTRONICS INC MIN VIEW 
00046 UNITRODE CORP LEXINGTON 
00350 EXAR INTEGRATED SYSTEMS INC SUNNYVALE 
00575 WESTERN DIGITAL CORP NEWPORT BEACH 
01425 STANDARD MICROSYSTEMS CORP HAUPPAUGE 
01542 HP DIV O1 OED SAN JOSE 
01590 PLESSEY SEMICONDUCTORS SANTS ANA 
01698 TEXAS INSTRUMENTS INC DALLAS 
02876 HP DIV o2 SCD Ic’s SANTA CLARA 
01921 RCA CORP NEW YORK 
01973 GE CO SEMICONDUCTOR PROD DEPT AIJBURN 
01991 TRANSITRON ELECTRONIC CORP WAKEFIELD 
02023 ITW SWITCHES CHICAGO 
02037 MOTOROLA INC ROSELLE 
02180 PRECISION MONCLITHICS INC SANTA CLARA 
02237 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP CUPERTINO 
02290 RAYTHEON CO SEMICONDUCTOR DIV HQ MOUNTAIN VIEW 
02598 UNITRODE CORP WATERTOWN 
02686 WATKINS-JOHNSON CO PALO ALTO 
02713 GENERAL INSTRUMENT CORP (DIODE) HICKSVILLE 
02763 TELEDYNE SEMICONDUCTOR MOUNTAIN VIEW 
02838 DYNAMIC MEASUREMENTS CORP WINCHESTER 
02882 ZELTEX INC SUB OF REDCOR CORE CONCORD 
02883 SILICONIX INC SANTA CLARA 
62910 SIGNETICS CORP SUNNYVALE 
03285 ANALOG DEVICES INC NORWOOD 
03291 AVANTEK INC SANTA CLARA 
03406 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP SANTA CLARA 
03545 TELEDYNE PHILBRICK NEXUS DEDHAM 
03677 AMERICAN MICRO SYSTEMS INC S4NTA CLARA 
03688 ANALOGIC CORP WAKEFIELD 
03714 INTERSIL INC CUPERTINO 
03755 HYBRID SYSTEMS CORP BURLINGTON 
03780 INTECH INC SANTA CLARA 
03793 SILICON GENERAL INC SAN JOSE 
03794 ADVANCED MICRO DEVICES INC SUNNYVALE 
03799 HARRIS CORP MELBOURNE 
03811 INTEL CORP SANTA CLARA 
03947 NCR CORP DAYTON 
O4WO77 CERMETEK INC DIV REPUBLIC CORP MOUNTAIN VIEW 
Olo7& MOSTEK CORP CARROLLTON 
04092 MONOLITHIC MEMORIES INC SANTA CLARA 
04200 SPRAGUE ELECTRIC co LEXINGTON 
Ou507 TRW INC CLEVELAND 
05436 BURR-BROWN CORP TUCSON 
05542 HONEYWELL INC MINNEAPOLIS 


some cases special quality checks are 
employed to ensure that only the 
highest reliability parts are used. 


Therefore, we suggest obtaining re- 
placement parts from HP to maintain 
the quality that you have paid for in 
your instrument. There may be situ- 
ations however, where HP replace- 
ment parts are not in stock and 
substituting parts will allow you to 
return the product to service imme- 
diately. In these cases it may be 
worthwhile to see if a substitute part 
will work in the circuit. Perhaps an 
HP part could be ordered and in- 
stalled at some later date. 


To help you in these situations, here 
is a cross-reference of HP integrated 
circuit part numbers to manufactur- 
ers “generic type” part numbers 
(whom in most cases is the originator 


of the part). Even though the cross- 
reference only lists one manufacturer, 
there may actually be several ap- 
proved sources for an HP part. While 
every attempt was made to ensure 
the accuracy of the list, it is advisable 
to compare the description of the 
device being replaced with the de- 
scription of the substituted part. For 
example, if the service manual de- 
scribes the device being replaced as 
a “dual J-K flip-flop”, check this 
against the description of the replace- 
ment part. 


NOTE 


This is not a comprehensive list. If 
the part number you are looking for 
is not listed here, the semiconductor 
is made exclusively for Hewlett- 
Packard and there is no substitute— 
it must be replaced with the same 


HP part number. al 


Manufacturers Code Number Cross Reference 





No. Manufacturer 

US g4yaugsn54u5)— a G5917 RIFA AB STOCKHOLM SW S-163C0633 =O 
US 021739N171 3 05946 VALVO GMBH HAMBURG GM 2000D2540 9 
9408652063 «=«g 06121 SIEMENS AG MUNICH GM 8000 8 
9262652840 1 06338 SGS ATES MILAN IT Ai500)—s 8 
8 06344 FUJITSU MICROELECTRONICS INC SANTA CLARA CA US 9505480167 6 
US 9513128480 366 06347 HITACHI AMERICA LTD SUNNYVALE CA US 94086S4013 9 
9270552648 ¢ 06354 TOSHIBA CORP TOKYO JP $0562 § 
US 7526501295 oc 06394 FERRANTI LTD ELECTRONICS DIV QLDHAM LANCS EG K1196 1 
US 9505028480 2 06545 LAMBDA ELECTRONICS CORP MELVILLE NY 11746801038 
US 101123L585 6 06563 SIEMENS CORP COMPONENTS GROUP SCOTTSDALE AZ 8525212954 31 
US 1320103508 7 06861 MICRO NETWORKS CORP WORCESTER MA 0160650507 29 
018802406) = 06916 SONY CORP TOYKO JP 141 sou82 1 
US 6063104426 C 07050 MICRO POWER SYSTEMS SANTA CLARA CA 95050541868 
US 6919504713 6 O7221 SUPERTEX INC SUNNYVALE CA 94086 5 
US 9505406665 8 OT371L SANYO ELECTRIC INC TOKYO JP 8 
US 9501407263 «6 07397 ENGINEERED COMPONENTS Co SAN LUIS OBISPO CA 93401 3 
9404007933 95 08323 HP DIV 49 CICO CUPERTINO CA 8 
0217712969 32 08507 INTERDESIGN SCOTTS VALLEY CA 6 
US G430414Uu82 4 08565 COMPUTER LABS INC GREENSBORO Nc 4 
US 1280214936 6 08698 SILICON SYSTEMS INC TUSTIN CA 2 
9404315818 1 N8661 TELARIS TELECOMMUNICATIONS INC IRVINE CA 1 
01890617191. 1 0863.0 ROCKWELL INTERNATIONAL ANSHETM CA 4 
9452017850 «gg 0G161 MITEL SEMICONDUCTOR KANATA OTTAWA CN 1 
US 9505417856 7 09274 ANALOG SYSTEMS TUCSON AZ 2 
US 9408618324 8 09283 TOPAZ SEMICONDUCTOR SAN JOSE CA US $5132 3 
US 0206224355 4 10253 INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY. INC SANTA CLARA CA 3 
US 9505424539 = 2 10321 DATEL-INTERSIL MANSFIELD MA 8 
uS 9505227014 6 10421 EPSON TORRENCE CA 6 
0202629832 861 10858 LINEAR TECHNOLOGY CORP MILPITAS CA US 95035 9 
US 9505131471 2 10881 THOMSON-CSF COURBEVOLE FR if 
0188031814 9 111°1 SEEQ TECHNOLOGY INC SAN JOSE CA 2 
CA 9501432293 3 11302 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS SUNNYVALE CA 7 
0180333255 X 6 11320 ATT TECHNOLOGY CHICAGO IL 9 
9505033967 4 11345 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP SAN JOSE CA US 95134 6 
US 95134943337 11452 ANAHEIM AUTOMATION PRODUCTS DIV ANSHEIM CA 0 
US 9408634335 5 11561 RELIABILITY INC TI PPERATY IR 8 
US 3290134371 4 11596 CIRCUIT TECHNOLOGY INC FARMINGDALE NY 4 
US 9505434649 oF 11604 COMLINEAR CORP LOVELAND co US 80537 6 
US USuT9uZu70 Og 11668 ROCKWELL INT*L, SEMICCNDUCTOR DIV. NEWPORT BEACH CA a4 
9404050077 4 11688 CALEX MANUFACTURING CO INC PLEASANT HILL CA US 94523 9 
US 7500650088 2 11825 ANALOG SOLUTIONS CONCORD CA US 94518 7 
US 9505450364 3 11943 SIERRA SEMICONDUCTOR SAN JOSE CA US 95132 & 
US 0217356289 2 12125 SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC SANTA CLARA CA US 95054 i 
US 4412071785 0 12147 TELMOS INC SUNNYVALE cA US 9hO86 5 
US 857068E175 1 12276 NIPPON GAKKI Co LTD TOKYO JP 438-06 2 

US 5540891929 6 


HP PN 


0966 -0397 
0960-0631 
0960-0632 
1813-0013 
1813-0016 
1813-0034 
1813-0036 
1813-0039 
1813-9040 
1813-0041 
1813-0048 
1813-0049 
1813-0054 
1813-0057 
1813-0058 
1813-0082 
1813-0083 
1813-0084 
1813-0092 
1813-0093 
1813-0094 
1813-0098 
1813-0100 
1813-0105 
1813-0109 
1813-0110 
1813-0114 
1813-0115 
1813-0118 
1813-0123 
1813-0124 
1813-0125 
1813-0127 
1813-0132 
1813-0133 
1813-0138 
1813-0140 
1813-0142 
1813-0147 
1813-0150 
1813-0151 
1813-0155 
1813-0160 
1813-0165 
1813-0168 
1813-0177 
1813-0211 
1813-0212 
1813-0213 
1813-0214 
1813-0215 
1813-0216 
1813-0217 
1813-0218 
1813-0219 
1813-0232 
1813-0251 
1813-0257 
1813-0264 
1813-0283 
1813-0310 
1813-0311 
1813-0312 
1813-0313 
1813-0315 
1813-0316 
1813-0317 
1813-0318 
1813-0319 
1813-0320 
1813-0321 
1813-0322 
1813-0361 
1813-0385 
1813-0410 
1813-0437 
1813-0439 
1813-0444 
1813-045 
1813-0446 
1813-047 
4813-0450 
1813-0468 
1813-0469 
1813-0476 
1813-0485 
1813-0486 
1813-0489 
1813-0490 
1813-091 
1813-0495 
1813-0496 
1813-0501 
1813-0508 
1813-0511 
1813-0514 
1813-0515 
1813-9516 
1813-0517 
1813-0544 
1813-0553 
1813-0562 
1816-0934 
1816-1536 
1818-0093 
1818-0094 
1818-0095 
1818-0277 


Mfr. 


03285 
03285 
03285 
03285 
05436 
03714 
03755 
02882 
02882 
63406 
03285 
02763 
03406 
03406 
03406 
000K6 
000L6 
o00ks 
05436 
02237 
05436 
05436 
02237 
06861 
oookb 
oooké 
02598 
oooké 
05436 
02237 
02237 
05436 
02237 
06861 
02838 
02037 
05436 
03285 
10321 
03714 
05436 
10321 
04406 
08565 
08661 
03285 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03285 
05436 
03285 
05436 
05436 
O407T 
O4077 
O4077 
O4OT77 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
07397 
05436 
02237 
03291 
03755 
05436 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
05436 
11596 
11596 
11604 
10421 
03285 
11688 
11688 
11688 
11320 
11320 
voo0k6 
11604 
05436 
11561 
11561 
03291 
05436 
06338 
00039 
05436 
02237 
04092 
02237 
00575 
00575 
03794 


Desc. 


ADC12Q2003 
DAC16QM/C-B 
DAC12QS/C-B 
4OK 

3112/12¢ 
IH5010CPD 
DAC372-12-BCD 
2D4h1 

ZD440 
LHOO4U2ZCH 
T51N 

27L0CE 
AHO154D 
LHOO24UCH 
LHOO21CK 
PICEH6 
PIC601 
PIC611 
DAC80-CCD-V 
UA78H12SC 
DAC8O-CBI-I (SEL’D) 
ADC8OAG-12 
UA78HO5SC 
DAC8O-CBI-¥V 
PIC625 
PIC626 
PIC6L5 
PIC600 
DAC80-CBI-I (SEL’D) 
UA78HGKC 
UAT8H1L5KC 
DAC80-CBI-V (SEL’D) 
UATGHGKC 
MNDACT1CSB-I 
7162 

MHW592 
SDM857KG 
AD522BD 

DAC -HA12DC 
ICM7209IPA 
3527AM SELECTED 
ADC-HZ12BGC (SELECTED) 
DHOO34CD 
MDMS-1101 
7516 
ADDACBO-V 
MWA110 
MWA120 
MWA130 
MWAZ10 
MWAZ20 
MWA230 
MWA310 
MWA320 
MWA330 
AD545I 
DAC71-CSB-I 
AD574AKD 
ADC80AGZ-12(PER HP DWG) 
DAC71-CSB-V 
CH1710-01 
CH1720-01 
CH1730-01 
CH1740-01 
GPD-1003 
UTO-507 
UTO-561 
GPD-410 
GPD-420 

GPD- 331 
MDPGM-TTL- 35 
ADC76JG 
UAT8PO5SC 
GPD- 430 
DAC9377-16-6 
OPA111BM 
UTO-2012 
UTO-2024 
UTO- 2023 
UTO-517 

UTO- 533 
ADC71KG 
CT1602 
CT3231 
CLC220AI-SCD 
RTC-58321 
HOS -100AH 
5D15.060 
585.600 
5D12.075 
630AG 

606HM 

MN376 
CLC1O3AI 
ADC76KG 
VP5/5 (SELECTED) 
V1L2P5 
UTO-2027 (SELECTED) 
PWR-606A 
GS-RuOSS 
NEL-D32-46-2 
ADCBYUKG-12 
G4O3PC 
C67401J RELAXED 
3341DC 
PR1472B-01 
PT1482B-01 
AM2813ADC 


1818-0279 
1818-0422 
1820-0001 
1820-0006 
1820-0010 
1820-0013 
1820-0044 
1820-0046 
1820-0047 
1820-0050 
1820-0051 
1820-0052 
1820-0054 
1820-0055 
1820-0056 
1820-0058 
1820-0063 
1820-0065 
1820-0067 
1820-0068 
1820-0069 
1820-0070 
1820-0071 
1820-0072 
1820-0074 
1820-0075 
1820-0076 
1820-0077 
1820-0078 
1820-0081 
1820-0083 
1820-0084 
1820-0085 
1820-0086 
1820-0087 
1820-0088 
1820-0094 
1820-0095 
1820-0096 
1820-0098 
1820-0099 
1820-0100 
1820-0101 
1820-0102 
1820-0104 
1820-0106 
1820-0110 
1820-0111 
1820-0113 
1820-0116 
41820-0117 
4820-0119 
1820-0121 
1820-0122 
1820-0123 
1820-0125 
1820-0127 
1820-0128 
1820-0129 
1820-0130 
1820-0131 
1820-0132 
1820-0134 
1820-0137 
1820-0138 
1820-0140 
1820-0141 
1820-0142 
1820-0143 
1820-0144 
4820-0145 
1820-0146 
1820-0147 
1820-0157 
1826-0158 
1820-0160 
1820-0162 
1820-0174 
1820-0175 
1820-0160 
1820-0181 
1820-0186 
1820-0187 
1820-0192 
1820-0195 
1820-0196 
1820-0197 
1820-0200 
1820-0201 
1820-0202 
1820-0203 
1820-0204 
1820-0205 
1820-0207 
1820-0208 
1820-0211 
1820-0212 
1820-0213 
1820-0214 
1820-0216 
1820-0217 
1820-0218 
1820-0223 
1820-022h 
1820-0231 
1820-0233 
1820-0235 


02237 
02237 
01973 
01973 
01973 
02037 
01973 
01921 
01921 
02037 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
02237 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01876 
01698 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02237 
02237 
01991 
01876 
01876 
01876 
02910 
02037 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
03545 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


02037 
02037 
03406 
02037 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
02237 
02237 
01921 
02910 
02237 
03406 
02037 
02037 
02910 
02237 
02037 
02037 
02237 
02910 
01698 
02037 
02037 
01698 
02237 
02237 
03285 
03406 
03406 
02237 
03406 
02037 


3341aDc 
33511DC 
4JKX198555 
4JX19A519 
4JK194581 
MC352G 
RAIA 
CA3005 
CA3010 
MC1531G 
7O2HC 
923HC 
SN7400N 
SNT4U9Q0AN 
SN7492AN 
TOSHC 
SN7451N 
SNTUTON 
SP631N 
SNT410N 
SN7420N 
SN7U30N 
SN7ULON 
SNTLSON 
SNTU5UN 
SN7473N 
SNTUT7EN 
SN74U74N 
SP620N 
911HC 
SN7510L 
SN7453N 
SNTLEON 
SN15830N 
MC850P 
MC851P 
MC8u6P 
Mc8uaP 
MC832P 
A167A- 0100 
SN7493AN 
DM7441AN 
MC1O34P 
MC1013P 
LM201H 
Mc816P 
959DC 
9301PC 
TOA3709V 
A1b2a-0100 
A141A-0100 
A141 A-0100 
N8TS9ON 
MC853P 
LM300H 
UA711HC 
go02Dc 
937DC 
9003DC 
900kDC 
googpc 
9016D¢c 
9300PC 
CA3028B 
$52 
MC3026P 
MC3001P 
MC1LOOWP 
MC1027P 
MC1O018P 
MC1010P 
MC1017P 


MCLOOT7P 
MC1023P 
LM302H 
Mc1431P 
LM709H 
SN74O4UN 
SN74LOSN 
MC1O15P 
MC14343L 
9856DC 
9852DC 
CA 3001 
N8T8ON 
723HC 
LM709AH 
MC1030P 
MC1439G 
SP322B 
UAT41HC 
MC3006P 
MC3003P 
J601PC 
N&826N 
TMS 3002LR 
MC1LO20P 
MCLOLYP 
SN7442AN 


UA7TUITC (SELECTED) 
UaA7uITC (SELECTED) 


1064 
LM301AH 
LHOOO2CH 
9316Pc 
DM74193N 
MC1031P 


1820-0238 
1820-0239 
1820-022 
1820-0247 
1820-0249 
1820-0252 
1820-0253 
1820-0254 
1820-0256 
1820-0257 
1820-0258 
1820-0259 
1820-0260 
1820-0261 
1820-0262 
1820-0269 
1820-0270 
1820-0272 
1820-0273 
1820-0274 
1820-0275 
1820-0276 
1820-0277 
1820-0279 
1820-6281 


1820-0282 
1820-0285 
1820-0286 
1820-0287 
1820-0288 
1820-0292 
1820-0293 
1820-0294 
1820-0296 
1820-0297 
1820-0298 
1820-0301 
1820-0302 
1820-0303 
1820-0304 
1820-0305 
1820-0306 
1820-0307 
1820-0308 
1820-0309 
1820-0310 
1820-0313 
1820-0316 
1820-0317 
1820-0318 
1820-0319 
1820-0320 
1820-0321 
1820-0322 
1820-0323 
1820-0324 
1820-0325 
1820-0326 
1820-0327 
1820-0328 
1820-0329 
1820-0330 
1820-0341 
1820-0342 
1820-0346 
1820-0348 
1820-0349 
1820-0350 
1820-0351 
1820-0357 
1820-0362 
1820-0363 
3820-0364 
1820-0366 
1820-0367 
1820-0368 
1820-0370 
1820-0371 


1820-0372: 


1820-0373 
1820-0374 
1820-0375 
1820-0376 
1820-0377 
1820-0378 


1820-0379 
1820-0380 
1820-0381 
1820-0382 
1820-0383 
1820-0384 
1820-0385 
1820-0386 
1820-0387 
1820-0391 
1820-0396 
1820-0397 
1820-0398 
1820-0400 
1820-0408 
1820-0410 
1820-0411 
1820-0412 
1820-0417 
1820-0418 
1820-0419 
1820-o0b24 


02037 
02037 
03406 
03406 
01921 
02037 
02037 
01876 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
03406 
01698 
02237 
02037 
02037 
02037 
02937 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01876 
01876 
02037 
02037 
01876 
01876 
03406 
01876 
01921 
01921 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01921 
02237 
01698 
02237 
01698 
02237 
02037 
02037 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02037 
02037 
02037 
01922 
01698 
01698 
01876 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
014698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02237 
03406 
02037 
01876 
01921 
02037 
02910 
01698 


MC1810P 
MC3002P 


LMJO1AH, 22V 


LM305H 
CA3051 
MC1026P 
MC1035P 
A1414-0100 
MC858P 
MC8S7P 
MC852P 
MCBUOP 
MC839P 
SN74121N 
DM8590N 
SN7403N 
UAT33HC 
MC1022P 
MC1806P 
MC1808P 
MC1039P 
MC1033P 
MCLUG6GOR 
TIXL105 
SN74107N 
SN74U85N 
A159-0150 
A159-0200 
MC672P 
MC662P 
A152A-0100 
A152B-01006 
DM8570N 
A1S4B-0100 
CA3000 
CA3020 
SN7U75N 
SP670N 
SP680N 
SN7UT2N 
SN74U83AN 
CA3028A 
936PC 
SNL584U5N 
gé60Dc 
SN15862N 
931HC 
MC1433G 
MC1433P 
SP616N 
SP629N 
SP659N 
710HC 
N8280N 
MC889P 
Mc82uPp 
MC815P 
CA3029 
SN7LOIN 
SN74O2N 
A165-0100 
JOOODC 
go9gupc 
gO97DC 
933DC 
O4U4PC 
QuOPC 
g61Dc 
963DC 
9304PC 
SN748ON 
SN7U82N 
SN7491AN 
SN74UQUN 
SNT4U95AN 
SN7U96N 
SN74HOON 
SN74H10ON 
SN74H11N 
SN74H20N 
SNT4H2IN 
SN74H3ON 
SN74HUON 
SN74HSON 
SN74H51N 
SN7UHS2N 
SN74H53N 
SN74HS4N 
SNTUHSSN 
SNT4H60N 
SN7UHG1N 
SN74H62N 
SN74H71N 
SN74H72N 
SN74H73N 
TL702MJ 
UATOSCN 
SNT72710N 
N8281N 
727HL 
MM507 
MC817P 
A139A-0100 
CA3002 
MC1812P 
S8280F | 
SN7T4UHOUN 


1820-0425 
1820-0427 
1820-0429 
1820-0430 
1820-0433 
1820-0435 
1820-0437 
1820-0439 
1820-0440 
1820-0441 
1820-0443 
1820-0444 
1820-045 
1820-0446 
1820-0447 
1820-0448 
1820-049 
1820-0450 
1820-0451 
1820-0454 
1820-0455 
1820-0456 
1820-0457 
1820-0458 
1820-0459 
1820-0460 
1820-0461 
1820-0462 
1820-0463 
1820-0464 
1820-0465 
1820-0466 
1820-0467 
1820-0468 
1820-069 
1820-0470 
1820-0471 
1820-0472 
1820-0473 
1820-0474 
1820-0475 
1820-0476 
1820-0477 
1820-0478 
1820-0479 
1820-0482 
1820-085 
1820-0486 
1820-0488 
1820-0491 
1820-092 
1820-0494 
1820-095 
1820-0497 
1820-0498 
1820-0505 
1820-0506 
1820-0507 
1820-0508 
1820-0509 
1820-0510 
1820-0511 
1820-0512 
1820-0513 
1820-0514 
1820-0515 
1820-0516 
1820-0517 
1820-0518 
1820-0519 
1820-0520 
1820-0533 
1820-0535 
1820-0536 
1820-0537 
1820-0538 
1820-0539 
1820-0542 
1820-0543 
1820-0544 
1820-0545 
1820-0546 
1820-0557 
1820-0567 
1820-0568 
1820-0569 
1820-0574 
1820-0575 
1820-9577 
1820-0578 
1820-0579 
1820-0581 
1820-0582 
1820-0583 
1820-0584 
1820-0585 
1820-0586 
1820-0587 
1820-0588 
1820-0589 
1820-0590 
1820-0591 
1820-0592 
1820-0593 
1820-0594 
1820-0595 
1820-0596 


01698 
02037 
03406 
03406 
01921 
01698 
02037 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
029190 
02037 
02037 
62910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
01698 
03285 
01698 
02037 
02037 
01921 
03406 
02237 
03406 
03406 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
02910 
03406 
02237 
01698 
04200 
03406 
02910 
02910 
029190 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
01876 
02037 
01698 
029190 
03406 
02910 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


SN74ULOON 
MC1496G 
LM309H 
LM3O9K 
CA3023 
SN74180N 
MC4O15P 
UA723PC 
MC1016P 
MC1801P 
SN74UL93N 
MC1025P 
SNS5402N 
SNSU7UN 
SNS41ON 
SN5400N 
MC3060P 
N8290N 
MC3062P 
MC1605P 
N8288N 
NB855N 
N8162N 
N8816N 
N8ULON 
N8USON 
N8880N 
N8251N 
N8HTON 
N&SHOON 
N8H80N 
N8825N 
N8881N 
SN7445N 
SN74H102N 
118A 
SN7406N 
MC1001P 
MC1048P 
CA3012 
LM306H 
UAT15HC 
LM301AN 
LM308H 
MC835P 
9838DC 
9816DC 
9834DC 
9842DC 
SN74LUS5N 
N8291N 
LM307N 
9311PC 
SN7ULOSN 
UM1500 
DM8220N 
N8S266N 
N8263N 
N8202N 
Mc1488L 
MC14U89L 
SN7408N 
SN74H74N 
SN74OON 
SN74U26N 
9602PC 
9112Dc 
9865De 
9853DC 
9822DC 
g806DC 
Mc838P 
SN75451BP 
N8284N 
SN7413N 
SN7423N 
SN74U37N 
N8234UN 
N8233N 
SN74H1LOI3N 
SN74191N 
SN74192N 
B149A-0200 
Mchoz4hp 
SN75325N 
N8243N 
DM8551N 
N8235N 
SNTULON 
MC1O24P 
SN74123N 
MC1032P 
MC1011P 
DM74LOON 
DM74LO2N 
DM74LO3N 
DM74LOLN 
DM74L10N 
DM74L20N 
DM74L30N 
DM74L5iN 
DM74L54N 
DM74LSSN 
DM74LT1N 
DM74L72N 
DM74L73N 
DM7T4LTUN 


HP PN 


1820-0597 
1820-0598 
1820-0599 
1820-0600 
1820-0601 
1820-0602 
1820-0603 
1820-0604 
1820-0605 
1826-0606 
1820-0607 
1820-0608 
1820-0609 
1820-0610 
1820-0611 
1820-0613 
1820-0614 
1820-0615 
1820-0616 
1820-0617 
1820-0618 
1820-0619 
1820-0620 
1820-0621 
1820-0622 
1820-0623 
1820-0625 
1820-0626 
1820-0627 
1820-0629 
1820-0630 
1820-0631 
1820-0634 
1820-0637 


1820-0639 | 


1820-0640 
1820-0655 
1820-0656 
1820-0657 
1820-0458 
1820-0659 
1820-0661 
1820-0665 
1820-0666 
1820-0667 
1820-0668 
1820-0669 
1820-0681 
1820-0682 
1820-0683 
1820-0684 
1820-0685 
1820-0686 
1820-0687 
1820-0688 
1820-0689 
1820-0690 
1820-0691 
1820-0692 
1820-0693 
1820-0694 
1820-0695 
1820-0696 
1820-0697 
1820-0700 
1820-0701 
1820-0702 
1820-0703 
1820-0704 
1820-0705 
1820-0706 
1820-0707 
1820-0708 
1820-0709 
1820-0710 
1820-0713 
1820-0714 
1820-0715 
1820-0716 
1820-0717 
1820-0718 
1820-0719 
1820-0720 
1820-0721 
1820-0722 
1820-0723 
1820-0724 
1820-0726 
1820-0727 
1820-0729 
1820-0730 
1820-0733 
1820-0734 
1820-0736 
1820-0737 
1820-0738 
1820-0739 
1820-0740 
1820-0741 
1820-0742 
1820-0743 
1820-0744 
1820-0745 
1820-0751 
1820-0752 
1820-0753 
1820-0754 
1820-0755 
1820-0756 
1820-0757 
1820-0759 
1820-0760 
1820-0762 
1820-0763 
1820-0765 


Mfr. 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02237 
02037 
02237 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02237 
02237 
01698 
02037 
01698 
01876 
02910 
02037 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
02910 
01698 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
01876 
01698 
01698 
03406 
03406 
02910 
03406 
03406 
01698 
01698 
02037 
01698 
02237 
01876 
03794 
03811 
01698 
01876 
02237 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
01698 
01698 
02237 
01698 
01698 
01876 
01876 
01875 
01876 
01876 
01876 
01876 
01698 
03811 
01698 


Desc. 


DM74L78N 
DM74LBEN 
DM74L9SN 
DM74LOON 
DM74L93N 
DM74L1I6B4AN 
DM74L85N 
MC3025P 
SN74HOIN 
SN74181N 
MC4O12P 
MCUGO6P 
MC3061P 
MC8309P 
SN7H182N 
SN74HOSN 
93L08PC 
MC8312P 
9322PC 

MC 3022P 
SN7UL7N 
SN74H22N 
SN74153N 
SN7438N 
SN74151AN 
DM8200N 
MC666P 
9314PC 
93LO1PC 
SN74S112N 
MCuOMYP 
SN74H108N 
BO91-0100 
N8875N 
MC4LOO1P 
SN74UL5SON 
SN7425N 
SN74ULQ8N 
9318PC 
93L12PC 
93LO0PC 
SN7L32N 
MC1814P 
MC1006P 
MC1LOLOP 
SN7YOTN 
93L10PC 
SN74SOON 
SN74S03N 
SN74SOUN 
SN7USOG5N 
SN74S1ON 
SN74S11N 
SN74USLSN 
SN74S20N 
SN74S22N 
SN7USUON 
SN74S64UN 
SNTYUS6SN 
SNT4US7UN 
SN74US86N 
SN74S113N 
SN7TUSLLUN 
SN74S14UON 
MC3029P 
93L14PC 
93L11PC 
N8292N 
SN74122N 
931L0PC 
g9324PC 
SN74L4AIN 
93L09PC 
gaL28Pc 
93L22PC 
SN74163N 
E144D-0200 
SN74HLOGN 
SN74161N 
MM5052 
DSOO25CN 
82u2A 
DS8830N 
DS8820AN 
SN75109N 
SN7SLO7AN 
MCHOOTP 
SN74199N 
9321PC 
AL10A-0100 
G6L02DC 
C1402A 
SN7U190N 
B149A-0150 
9348PC 
SN74U1LSSN 
SN74H101N 
SN74H87N 
9328PC 
9308PC 
SN74L94UN 
SN7497N 
9015DC 
SN74196N 
SN74H76N 
C164A-0150 
5084-0128 
1Dc4-o0901 
1Dch-0902 
1DC4-0903 
1DC4-0903 
1DH2-0102 
SN7U157N 
Mi4OLA 
SN74U197N 


1820-0770 
1820-0774 
1820-0777 
1820-0778 
1826-0780 
1820-0781 
1820-0782 
1820-0786 
1820-0788 
1820-0789 
1820-0790 
1820-0791 
1820-0792 
1820-9793 
1820-0794 
1820-0795 
1820-0796 
1820-0797 
1820-0799 
1820-0801 
1820-0802 
1820-0803 
1820-0804 
1820-0805 
1820-0806 
1820-0807 
1820-0808 
1820-0809 
1820-0810 
1820-0811 
1820-0812 
1820-0813 
1820-0815 
1820-0816 
1820-0817 
1820-0818 
1820-0819 
1820-0820 
1820-0821 
1820-0822 
1820-0825 
1820-0826 
1820-0827 
1820-0828 
1820-0829 
1820-0830 
1820-0831 
1820-0832 
1820-0834 
1820-0834 
1820-0835 
1820-0836 
1820-0837 
1820-0839 
1820-0842 
1820-0843 
1820-0844 
1820-0846 
1820-0847 
1820-0856 
1820-06857 
1820-0858 
1820-0859 
1820-0860 
1820-0862 
1820-0862 
1820-0863 
1820-0864 
1820-0865 
1820-0866 
1820-0867 
1820-0868 
1820-0869 
1820-0870 
1820-0875 
1820-0876 
1820-089) 
1820-0897 
1820-0898 
1820-0899 
1820-0900 
1820-0902 
1820-0903 
1820-0904 
1820-0906 
1820-0907 
1820-0908 
1820-0909 
1820-0910 
1820-0911 
1820-0912 
1820-0913 
1820-0914 
1826-0916 
1820-0917 
1820-0919 
1820-0920 
1820-0921 
1820-0923 
1820-0924 
1820-0925 
1820-0926 
1820-0927 
1820-0928 
1820-0929 
1820-0930 
1820-0931 
1820-0932 
1820-0933 
1820-0934 
1820-0935 
1820-0936 
1820-0937 
1820-06938 
1820-0939 


03406 
02916 
01698 
02237 
03406 
03714 
01698 
02037 
01698 
02910 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
92037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
C2037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02237 
02037 
02910 
02037 
02910 
01698 
02037 
02037 
02037 
03406 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
02237 
02037 
02237 
01698 
02910 
01698 
01698 
02237 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02910 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01922 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 


MM5006H 
SP374N 
SN74L42N 
93L16Pc 
DS8A31N 
IM5013CDD 
SN742T7N 
MC7250P 
SN74174N 
N8293N 
MC1660L 
MC1068P 
Mc1043P 
MC1674L 
MC1676L 
MC1664L 
MC1662L 
MC1672L 
SN75452BP 
MC10101P 
MC10102P 
MC10105P 
MC10106P 
MC10107P 
MC1OLOQP 
MC10110P 
MC1O111P 
MC10115P 
MC10116P 
MC10117P 
MC10118P 
MC10119P 
MC10121P 
MC10130P 
MC10131P 
MC10133L 
MC10134L 
MC10135L 
MC10136L 
MC10137L 
MC10141L 
MC10160L 
MC10161P 
MC10162P 
MC1O0164L 
MC10179L 
MC10181L 
MHOOQ7CH 
9334PC 
MCLO38P 
N8267N 
MC4O10P 
N8815N 
SN74175N 
MC4UOO8P 
MCLOO2P 
MC426P 
DM8O94N 
SN74H183N 
7TOODC 
7Tu20DC 
7Th76DC 
Th74DC 
951DC 
94EDC 
g48pc 
9158Dc 
7403DC 
guupc 
g4opnc 
T4HLODC 
1801Dc 
935DC 
TuOBDC 
9600DC 
SN7UL75N 
7T4OUDC 
McLOh7P 
9305PC 
SN74160N 
SP370N 
SN75450BN 
SN74Li64UN 
93L2uUPC 
DM8214N 
SNTULON 
MC74UT9P 
SN74167N 
SN74ULS83AN 
SN74UL192N 
SN74L193N 
SN74L122N 
g307PC 
MC1062P 
MC1065P 
MC1650L 
MC1692L 
SN74U85N 
N8885N 
COLO38AE 
CDU0324K 
CDLOOS8AF 
CDUO28A4F 
CDUOQULAE 
CD4022BE 
CDLO26AE 
CD4O2GBE 
CD4033aF 
CD4017AE 
CDL018 AF 
CD4020BE 
CDLOZUER. 
CDUOLOBE 
CD4027BE 
CDLO13BE 





1820-0940 
1820-0941 
1820-09h2 
1820-0943 
1820-0944 
18620-0945 
1820-096 
1820-0947 
1820-0948 
1820-0949 
1820-0950 
1820-0951 
1820-0952 
1820-0953 
1820-0954 
1820-0955 
1820-0956 
1820-0957 
1820-0958 
1820-0961 
1820-0962 
1820-0963 
1820-0964 
1820-0965 
1820-0966 
1820-0967 
1820-0968 
1820-0969 
1820-0970 
1820-0971 
1820-0972 
1820-0973 
1826-0974 
1820-0975 
1820-0976 
1820-0977 
1820-0978 
1820-0979 
1820-0980 
1820-0981 
1820-0982 
1820-0984 
1820-0985 
1820-0986 
1820-0987 
1820-0989 
1820-0990 
1820-0992 
1820-0993 
1820-0995 
1820-0998 
1820-0999 
1820-1602 
1820-1003 
1820-1004 
1820-1005 
1820-1007 
1820-1008 
1820-1009 
1820-1015 
1820-1016 
1820-1017 
1820-1019 
1820-1021 
1820-1022 
1820-1023 
1820-1024 
1820-1025 
1820-1026 
1820-1027 
1820-1030 
1820-1031 
1820-1032 
1820-1036 
1820-1037 
1820-1038 
1820-1042 
1820-1043 
1820-1044 
1820-1045 
1820-1046 
1820-1047 
1820-1048 
1820-1049 
1820-1050 
1820-1052 
1820-1053 
1820-1056 
1820-1057 
1820-1060 
1820-1062 
1820-1063 
1820-1064 
1820-1065 
1820-1066 
1820-1067 
1820-1068 
1820-1069 
1820-1070 
1820-1072 
1820-1072 
1820-1073 
1820-1074 
1820-1075 
1820-1076 
1820-1077 
1820-1079 
1820-1080 
1820-1081 
1820-1082 
1820-1083 
1820-1084 
1820-1085 
1820-1086 
1820-1087 


01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01876 
02037 
02037 
03406 
02237 
02910 
02037 
01698 
04078 
01698 
01698 
01698 
01698 
01876 
02037 
02237 
02910 
03811 
02237 
01698 
01698 
02237 
01876 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
02910 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
03406 
02237 
02910 
01698 
03406 
02910 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
03406 
01876 
03811 
02237 
01698 
03406 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02910 
02910 
01698 
01698 
02910 
02237 
04200 
03811 


CDUOYLAE 
CDLOLZAE 
CDLO00AE 
CD4L023UBE 
CDLO25UBE 
CDHO37AE 
CD4001UBE 
CD4030AE 
CD4002UBE 
CD4011UBE 
CD401 2UBE 
CD4019BE 
g952Dc 
953DC 
g54uDc 
955DC 
956DC 
957DC 
CDUOL?ZAF 
CDYO22 AF 
CDLOO6AF 
CD4O31AE 
964pC 
965DC 
966DC 
967DC 
968DC 
CD4O35AB 
CD4O014AE 
971DC 
952DC 
953DC 
956DC 
967DC 
CD4O01L5BE 
CD403U4AE 
CDLOOTAE 
CDLOOQAF 
CD4010AF 
CD4016AE 


C164B-0150 


MC7270P 
MC1800P 
DMB6L75N 
93L18P¢ 
N8271N 
MC1LUSOAL 
SN5UQO0AN 
MK6036P 
SNTULTAN 
SX74S153N 
SN7US181N 
SN7U104N 


E144c-0200 


Mc THOUF 
9624DC 
N8T23N 
C4207 
Q95H90DC 
SN74US158N 
SN75453BP 
Q3L21PC 


E144uD- 0200 


DS8800H 
SNSWOUN 
SN5494N 
SNS4160N 
MC1210L 
MC1213L 
SNTL19OSN 
N8T24UN 
MC3007P 
SN74U198N 
MCLO19P 
SNTLY6AN 
SN74ULEN 
SN741L65N 
DM5406N 
9621DC 
N8273N 
SN74156N 
DM74L42AN 
N8ST20N 
DM8097N 
SN75454BP 
MC10125L 
SN7414UN 
SN74132N 
DM86L76N 
A148A-0100 
P2401 
9313PC 
SN74164N 
DSo0026cG 
TULIPC 
SNS4H11d 
SNS 4H3A0T 
SNSSHLOT 
SN54307 
SNS4YHTUI 
SN74S139N 
N82S42N 
SN74128N 
SN75150P 
SN74US174UN 
SN74S157N 


MC14U501UBCP 


N8T13N 
BT26AN 
SN74ULLI7N 
SN54199J 
N8STOON 
9L24DC 
UHP- og 
P3208A 


1820-1089 
1820-1091 
1820-1092 
1820-1093 
1820-1094 
1820-1095 
1820-1096 
1820-1097 
1820-1098 
1820-1099 
1820-1100 
1820-1101 
1820-1107 
1820-1108 
1820-1109 
1820-1110 
1820-1111 
1820-1112 
1820-1113 
1820-1114 
1820-1115 
1820-1116 
1820-1117 
1820-1119 
1820-1120 
1820-1121 
1820-1122 
1820-1123 
1820-1124 
1820-1129 
1820-1130 
1820-1131 
1820-1132 
1820-1137 
1820-1140 
1820-1141 
1820-1142 
1820-1243 
1820-1144 
1820-1145 
1820-1146 
1820-1148 
1820-1150 
1820-1155 
1820-1156 
1820-1157 
1820-1158 
1820-1162 
1820-1163 
1820-1165 
1820-1166 
1820-1167 
1820-1170 
1820-1171 
1820-1172 
1820-1173 
1820-1174 
1820-1175 
1820-1176 
1820-1178 
1820-1181 
1820-1183 
1820-1184 
1820-1185 
1820-1186 
1820-1187 
1820-1188 
1620-1189 
1820-1190 
1820-1191 
1820-1192 
1820-1193 
1820-1194 
1820-1195 
1820-1196 
1820-1197 
1820-1198 
1820-1199 
1820-1200 
1820-1201 
1820-1202 
1820-1203 
1820-1204 
1820-1205 
1820-1206 
1820-1207 
1820-1208 
1820-1209 
1820-1210 
1820-1211 
1820-1212 
1820-1213 
1820-1214 
1820-1215 
1820-1216 
1820-1217 
1820-1218 
1820-1219 
1820-1220 
1820-1222 
1820-1224 
1820-1225 
1820-1226 
1820-1229 
1820-1230 
1820-1231 
1820-1232 
1820-1233 
1820-1234 
1820-1235 
1820-1236 
1820-1237 
1820-1238 
1820-1239 
1820-1240 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
02237 
01698 
03406 
02037 
03406 
01698 
02237 
02037 
o4200 
03406 
02037 
ouo78 
01698 
02763 
01698 
03406 
02037 
02037 
02910 
01698 
01698 
03406 
01698 
01921 
01921 
03406 
02037 
02910 
02037 
02037 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
02237 
02037 
01698 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
02920 
01921 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
00575 
02910 
02237 
02037 
02037 
01876 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03714 
03714 
03406 
03406 
01698 
04078 
01698 


SNT4279N 
SN5413I 
SN541219 
SN54007 
SN54107 
SNSUTUT 
SN54196I 
SN5404I 
$8292F 
SNS4O8T 
SNT4U2O8N 
SN5402I 
SNT74U166N 
MC1648P 
MChO22P 
SN75110AN 
93L40DC 
SN74ULS7UAN 
DM8553N 
MC1U516BCP 
DS8822N 
SN74100N 
OL86Pc 
MC1648L 
UHP-402 
DM8093N 
MC14518BCP 
MK5009N 
SN7433N 
334cI 
SN74S133N 
DM8150N 
MC1690L 
MC1809P 
N82S62N 
SN74185AN 
SN74LUEN 
DM8S552N 
SNTULSO2N 
CDYO4SUBE 
CD4OSOBE 
DMBO9O0N 
MCi4520BCP 
N82S90N 
MC2257L 
MC2259L 
SN7USSIN 
MM5057N 
SN74L153N 
MM5013N 
DM85L51N 
DM81L23N 
MMHOO26L 
SN74143N 
5416DM 
MCLOLZ4L 
TMS4O24NC 
MC14522BCP 
MC14OLSBCP 
TMS3122NC 
MC14522BAL 
MCUO16P 
SN7428N 
SN74162N 
TMS3113NC 
SP380N 
CD4OU6AF 
MC14510BCP 
MM74C173N 
SN74USLTSN 
SN74173N 
SNT4LS197N 
SN7TULSLO3N 
SN74LS17SN 
SN74LS174N 
SN74ULSOON 
SN7ULSO3N 
SN74LSOLN 
SN74LSO5N 
SNTULSO8N 
SN74LS10N 
SN74ULSi1N 
SN74LS20N 
SN74LS21N 
SN74LS27N 
SN74LS30N 
SN74LS32N 
SN74LS38N 
SNTGLS51N 
SN7ULS8EAN 
SN74LS112AN 
SN74LS113AN 
SN7T4126N 
SN7ULS136N 
SN74LS138N 
SN74ULS151N 
SN74L157N 
TR1602A 
2532B 
9504DC 
MC10216P 
MC10231P 
F135-0100 
SN74111N 
SN7S4U91N 
SN75492N 
TMSO105NC 
SNTULUITN 
ITH5035CPA 
TH5018CPA 
MM5040H 
MM5050AH 
SN74ULS253N 
MK50Q07P 
SN74S138N 


~ 


HP PN 


1820-1241 
1820-1242 
1820-1243 
1820-1244 
1820-1245 
1820-1246 
1820-1247 
1820-129 
1820-1250 
1820-1251 
1820-1252 
1820-1253 
1820-1254 
1820-1255 
1820-1256 
1820-1257 
1820-1258 
1820-1259 
1820-1260 
1820-1261 
1820-1262 
1820-1263 
1820-1264 
1820-1265 
1820-1266 
1820-1267 
1820-1268 
1820-1269 
1820-1270 
1820-1271 
1820-1272 
1820-1273 
1820-127h 
1820-1275 
1820-1276 
1820-1277 
1820-1278 
1820-1279 
1820-1280 
1820-1281 
1820-1282 
1820-1283 
1820-128) 
1820-1285 
1820-1286 
1820-1287 
1820-1288 
1820-1289 
1820-1290 
1820-1291 
1820-1292 
1820-1293 
1820-1294 
1820-1295 
1820-1296 
1820-1297 
1820-1298 
1820-1300 
1820-1301 
1820-1302 
1820-1303 
1820-1304 
1820-1305 
1820-1306 
31820-1307 
1820-1308 
1820-1309 
1820-1310 
1820-1313 
1820-1314 
1820-1315 
1820-1316 
1820-1317 
1820-1318 
1820-1319 
1820-1320 
1820-1321 
1820-1322 
1820-1323 
1820-1324 
1820-1325 
1820-1327 
1820-1328 
1820-1329 
1820-1330 
1820-1331 
1820-1332 
1820-1334 
1820-1336 
1820-1337 
1820-1338 
1820-1340 
1820-1344 
1820-13h6 
1820-1347 
1820-1348 
1820-1349 
1820-1353 
1820-1354 
1820-1355 
1820-1356 
1820-1357 
1820-1358 
1820-1359 
1820-1360 
1820-1361 
1820-1362 
1820-1363 
1820-1364 
1820-1365 
1820-1366 
1820-1367 
1820-1368 
1820-1370 
1820-1371 


Mir. 


02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
02883 
01698 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02910 
02237 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01921 
61921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02237 
02910 
02910 
02037 
02037 
01698 
02237 
03406 
03406 
03714 
01876 
02037 
02037 
03406 
02237 
02037 
02910 
02237 
03285 
03714 
03406 
03406 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 


Desc. 


MC14512BCP 
MC12012L 
SN74LS15N 
SNT4LS153N 
SN74LS155AN 
SN74LSOON 
SN74L123N 
N82S33N 
SN74136N 
SN74LS196N 
LD110CJ 
SN54S003 
DM8095N 
DM8098N 
SN74U22N 
SN74159N 
SN74178N 
SN74L79N 
SN74U221N 
SN74283N 
SN74290N 
SN74H15N 
SN74293N 
MC14527BCP 
MM80C97N 
SN74UL8UN 
SN74UL85N 
SN74L157N 
SN74L121N 
SN741439 
SNT74ULS3aN 
SN74LS28N 
SN74LS22N 
SN74S260N 
SN74LS194AN 
SN74ULS192N 
SN74LSLOIN 
SNT4ULSLOON 
SN74LS181N 
SN74LS1L3GAN 
SN74LSLOGAN 
SN74LSOSBN 
SN7ULSSSN 
SN74ULS54N 
SNTULSUON 
SN7ULS37N 
MMHOO26CL 
N8STLUN 
93812DC 
DM8554N 
DM8520N 
DM8130N 
1DM8123N 
DM8121N 
SN74LS295BN 
SNTULS 266N 
SNTULS251N 
SN7ULS1LOSAN 
SNTUS257N 
SN74S251N 
SNTUS195N 
SN74US194UN 
SN74S182N 
SN74S134N 
SN74S132N 
MC10116L 
SN74S258N 
SN75108BN 
CD4053BE 
CDU052BE 
CD4051BE 
CDLOL8AE 
CDUO47 AE 
CDLOUSAE 
SN74US151N 
MC10216L 
SN7HS&5N 
SN74SO2N 
SN7US30N 
SN74S124N 
CDYUQ66AE 
MC14U530BCP 
MC1LULS26BCP 
MC14515BCP 
McL4507ce 
CD4054BE 
Mc4LO18P 
MCL694L 
4O11BDC 
N8200N 
N82S50N 
MCLU58S5BCP 
MC12040L 
TMS3120NC 
9356PC 

MMS 307N 
DM85L54N 
THSO2UPA 
B149A-0150 
MC14532BCP 
MC14528BCP 
MMUS03CD 
93L34PC 
MC10174P 
N8TOON 
9374UPC 
DAC12Q2CB 
IM5013ACDD 
MM5313N(75-) 
MM74C157N 
DSO026CN 
SN74SO8N 
DM8096N 
AHO134CD 
AHO152cD 


1820-1372 
1820-1373 
1820-1374 
1820-1375 
1820-1376 
1820-1377 
1820-1378 
1820-1379 
1820-1380 
1820-1381 
1820-1383 
1820-1384 
1820-1385 
1820-1386 
1820-1387 
1820-1388 
1820-1389 
1820-1390 
1820-1391 
1820-1395 
1820-1398 
1820-1399 
1820-1400 
1820-1402 
1820-1403 
1820-1404 
1820-1405 
1820-107 
1820-1408 
1820-1409 
1820-1410 
1820-1411 
1820-1412 
1820-1413 
1820-1414 
1820-1415 
1820-1416 
1820-1417 
1820-1418 
1820-1419 
1820-1420 
1820-1421 
1820-1422 
1820-1423 
1820-1424 
1820-1425 
1820-1426 
1820-1427 
1820-1428 
14820-1429 
1820-1430 
1820-1431 
1820-1432 
1820-1433 
1820-1444 
1820-14345 
1820-1437 
1820-1438 
1820-1439 
1820-1440 
1820-1441 
1820-1hu2 
1820-1443 
1820-1444 
1820-1445 
1820-14h6 
1820-1448 
1820-1449 
1820-1450 
1820-1451 
1820-1452 
1820-1453 
1820-1454 
1820-1455 
1820-1456 
1820-1457 
1820-1458 
1820 -1h60 
1820-161 
1820-1462 
1820-1463 
1820-1464 
1820-1465 
1820-1466 
1820-1467 
1820-1468 
1820-1469 
1820-1470 
1820-1471 
1820-1472 
1820-1473 
1820-1474 
1820-1475 
1820-1476 
1820-1477 
1820-1478 
1820-1479 
1820-1482 
1820-1483 
1820-1484 
1820-1485 
1820-1486 
1820-1488 
1820-1490 
1820-1491 
1820-1492 
1820-14943 
1820-1494 
1820-1495 
1820-1496 
1820-1497 
1820-1498 
1820-1499 
1820-1500 
1820-1501 








02237 
02237 
03285 
02037 
03406 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01590 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
03811 
03794 
02037 
02037 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01698 
02037 
02037 
01694 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02910 
03406 
01698 
01698 
02037 
03406 
01698 
02883 
02237 
02910 
02910 
01698 
02037 
02037 
01921 
02237 
03406 
01921 
01921 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
02047 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


TuS1O9DC 
93810DC 
ADT510DIJN 
MC3103L 
DM76L75N 
93L14DM 
SN54192N 
SN5408N 
SN54L96N 
SN5432N 
MC10138L 
SP8647BDG 
MC14502BCP 
MC1L506BCP 
MC14519BCP 
MCL4OT71CP 
MC14583BCP 
MM74C160N 
MM74C161N 
Pauok 
AM2505PC 
MC1LOL76P 
MC1LO1OUP 
MM8OC95N 
CD407 2BE 
CD4069UBE 
CD4075BE 
CD407BBE 
CD4073BE 
CDL082BE 
CDLO68BE 
SN74ULS75N 
MC14556BCP 
MC14511BCP 
SN74LS12N 
SN74LS13N 
SN74LS14N 
SN74LS26N 
SNT4LSUEN 
SN7ULS85N 
SN7T4ULS92N 
SN7ULSO6N 
SN74LS122N 
SN74ULS123N 
SNTULS1L2ZUN 
SN74ULS132N 
SNTULSLUSN 
SN7ULS1L56N 
SNT4ULS158N 
SNT74LS160AN 
SN74ULS1614N 
SN74ULS162AN 
SN74LS163AN 
SN74ULS164N 
SN7ULS668N 
SN7HLS669N 
SN7ULS221N 
SN74LS257BN 
SN74ULS258BN 
SNTULS279AN 
SN7TULS283N 
SN7TULS290N 
SN74LS293N 
SN74LS298N 
SN74LS375N 
SN74LS395AN 
SN74SOSN 
SN74US32N 
SN74S37N 
SN74S38N 
SN74S162N 
SN7THS163N 
SN74S168N 
SNT7USLEQN 
SN7US281N 
SN7US299N 
SN74US381N 
SN74265N 
SNT4273 
SN74351N 
SN74390N 
SN74393N 
SN74YNGON 
MMT 4CLT4N 
N&2S8 IN 
DN8542 
SN74LS1O7AN 
SN74LS157N 
MC14U539BCP 
DMS5L52N 
SN74ULLEN 
LDILkCI 
93516Dc 
N8T9Q6N 
N8STOSN 
SN7TULS93N 
MC14553BCP 
MC16211P 
CD4071BE 
40098PC 
MM74C221N 
CD4081BE 
CD4081BE 
SN74ULSGON 
SNT74LS367AN 
SN74LS368AN 
MM74C163N 
MC14020BCP 
MC1LLOUOBCP 
MC14L027BCP 
MC14013BCP 
MC14025UBCP 
MC14001UBCP 
MC14011UBCP 
MC14042BCP 


1820-1502 
1820-1503 
1820-1504 
1820-1505 
1820-1506 
1820-1507 
1820-1508 
1820-1509 
1820-1510 
1820-1511 
1820-1512 
1820-1513 
1820-1514 
1820-1515 
1820-1516 
1820-1518 
1820-1519 
1820-1520 
1820-1521 
1820-1522 
1820-1524 
1820-1525 
1820-1526 
1820-1527 
1820-1528 
1820-1529 
1820-1530 
1820-1531 
1820-1532 
1820-1533 
1820-1534 
1820-1535 
1820-1536 
1820-1537 
1820-1538 
1820-1539 
1820-1540 
1820-1541 
1820-1542 
1820-1543 
1820-1544 
1820-1545 
1820-1546 
1820-1547 
1820-1548 
1820-1549 
1820-1550 
1820-1551 
1820-1552 
1820-1553 
1820-1554 
1820-1555 
1820-1556 
1820-1557 
1820-1558 
1820-1559 
1820-1560 
1820-1561 
1820-1562 
1820-1563 
1820-1568 
1820-1569 
1820-1570 
1820-1573 
1820-1574 
1820-1575 
1820-1576 
1820-1577 
1820-1578 
1820-1579 
1820-1580 
1820-1585 
1820-1586 
1820-1587 
1820-1588 
1820-1590 
1820-1591 
1820-1592 
1820-1594 
1820-1595 
1820-1598 
1820-1600 
1820-1601 
1820-1602 
1820-1603 
1820-1604 
1820-1605 
1820-1606 
1820-1608 
1820-1611 
1820-1612 
1820-1624 
1820-1626 
1820-1627 
1820-1628 
1820-1632 
1820-1633 
1820-1635 
1820-1638 
1820-1639 
1820-1640 
1820-1641 
1820-1642 
1820-1643 
1820-1644 
1820-1645 
1820-1646 
1820-167 
1820-1648 
1820-1649 
1820-1650 
1820-1651 
1820-1652 
1820-1653 
1820-1654 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03811 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
03406 
03406 
01921 
01921 
03811 
01698 
02910 
02237 
03406 
02037 
03406 
02037 
02037 
01698 
01698 
01921 
01921 
01921 
01698 
03406 
01698 
02037 
02037 
02910 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
00350 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01698 
00350 
01921 
01921 
03h06 
03406 
03406 
03406 


MC14015BCP 
MCLYOOTUBCP 
MC14016BCP 
MC1UOMQUBCP 
MC1L4O2uEaCP 
MC14012UBCP 
MC14017BCP 
MC14023UBCP 
CD4053BF 
MC14L002UBCP 
MC14UO28BCP 
CDUO51BF 
MC14UO14UBCP 
CDLSS6BE 
CD4L555BE 
DM74LOON 
MC663P 
MC660P 
MC1UO50BCP 
MC34U40AP 
MC8602L 
MCLHOOSBCL 
MC14028BCL 
MC14U022BCL 
CD4O029BF 
CD4O18AF 
CDUO027AF 
CD40134F 
cDuOuLAF 
cDLO4IAP 
CDUOO1AF 
CDLO25AF 
CDLOI0AF 
CDhOC2AF 
cDLO11AF 
CDL012AF 
CD4LO42AF 
CDLO1LSAF 
CDNOLOAF 
CDL0504F 
CD4LO76BF 
CD4L053BY 
MC14052BCL 
MC14051BCL 
CDUO6GAY 
MC14539BCL 
CD4071BF 
CD4LO81BF 
CD4023BF 
CD4O19AF 
CD4U035AF 
CD4556BF 
CD4555BF 
PB216 
MC34U41AP 
MM74UC16UN 
MM74C165N 
MM74C193N 
MM74C175N 
MM74C1UN 
SN7ULS125AN 
MC14538BCL 
MC14532BCL 
MC14558BCP 
SN74LS73AN 
MM740192N 
MM74LC107N 
CD4093BF 
CD40 76BE 
MLLO3A 
SN74247N 
74123N 
4512BPC 
DS8859AN 
MC14U566BCP 
MM7UCLUI 
MC14518BCL 
MCLYO69UBCL 
SN5495AN 
SN54H106N 
CDLO2QAE 
CD4093BE 
CD4070BE 
SN74LS47N 
MM74CO8N 
SNT4LS4E8N 
MC668P 
MC667P 
2533V 
SN75367N 
MM74C2215 
SN74US241N 
MM74C2ON 
MM74UCO2N 
XR-2240 
MC1O0178P 
SN74US240N 
MC14502BAL 
SN74US280N 
SN74S135N 
SN74LS366AN 
SN74LS365AN 
SN74LS324UN 
SN74ULS24ON 
SN7ULS24BN 
SNT4ULS126AN 
CD4055BE 
SNTLLSO2I 
XR-2207CP 
CD4O059AD 
CD4098BE 
MM74C901N 
MM74C902N 
MM7T4C903N 
MM74CQO4UN 


1820-1655 
1820-1656 
1820-1657 
1820-1658 
1820-1659 
1820-1660 
1820-1661 
1820-1662 
1820-1663 
1820-1664 
1820-1665 
1820-1666 
1820-1667 
1820-1668 
1820-1669 
1820-1670 
1820-1672 
1820-1673 
1820-1674 
1820-1675 
1820-1676 
1820-1677 
1820-1681 
1820-1682 
1820-1683 
1820-1684 
1820-1685 
1820-1686 
1820-1687 
1820-1688 
1820-1689 
1820-1693 
1820-1699 
1820-1700 
1820-1720 
1820-1721 
1820-1722 
1820-1724 
1820-1725 
1820-1728 
1820-1729 
1820-1730 
1820-1731 
1820-1732 
1820-1733 
1820-1735 
1820-1738 
1820-1739 
1820-170 
1820-1745 
1820-1746 
1820-1747 
1820-1750 
1820-1752 
1820-1753 
1820-1754 
1820-1755 
1820-1756 
1820-1758 
1820-1759 
1820-1777 
1820-1778 
1820-1779 
1820-1780 
1820-1781 
1820-1782 
1820-1784 
1820-1785 
1820-1786 
1820-1787 
1820-1788 
1820-1789 
1820-1791 
1820-1792 
1820-1793 
1820-1794 
1820-1795 
1820-1796 
1820-1797 
1820-1798 
1820-1799 
1820-1800 
1820-1806 
1820-1807 
1820-1810 
1820-1813 
1820-1815 
1820-1817 
1820-1821 
1820-1823 
1820-1826 
1820-1827 
1820-1828 
1820-1830 
1820-1831 
1820-1832 
1820-1833 
1820-1834 
1820-1838 
1820-1840 
1820-1841 
1820-1842 
1820-1845 
1820-1849 
1820-1850 
1820-1851 
1820-1852 
1820-1854 
1820-1855 
1820-1857 
1820-1858 
1820-1859 
1820-1862 
1820-1863 
1820-1864 


03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01698 
01698 
o3h06 
01921 
01698 
03406 
01921 
01698 
01698 
01698 
05946 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
03794 
03794 
03406 
02037 
02037 
02883 
02883 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02237 
03406 
03677 
03406 
03406 
03811 
03406 
02910 
03406 
02037 
02237 
03799 
03794 
01698 
01698 
02037 
02237 
02237 
03285 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
03406 
O3406 
01698 
01698 
01698 
07406 
02883 
02037 
02237 
02037 
02910 
01698 
03406 
01698 
03406 
02910 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
03285 
02883 
02883 
02037 
02910 
02023 
02037 
03794 
02037 
02247 
02037 
03406 
01698 
01698 
02910 
02910 
03811 


MMTECOOEN 
MM74C9O7N 
MC14572UBCP 
MC14541 BCP 
MC14582BCP 
CD4067BE 
CDYUO89BE 
CD4O9UBE 
CD4095BE 
CDUO96BE 
CD4099BE 
MC14581 BCP 
CD4060AE 
SN74LLSTUAI 
SN75452BL 
DS75492N 
CD4077BE 
SN75322N 
MM7LC30N 
CD4016AaF 
SN7US373N 
SN74S374N 
TMS6011NC 
SAA1027 
MC14514BCP 
9LS192PC 
MC10195P 
MC10103P 
MC3L43AP 
SN74LS2U7N 
MC34UU6AP 
MC14508BCL 
AM25LS175PC 
AM25L5174PC 
DMZSo0uCN 
MCLU549BCP 
MC14L559BCP 
DG184BP 
DGSO8ACT 
SN74278N 
SN74ULS259N 
SN74LS273N 
SN74L73N 
AM74LS138N 
AM74ULS175N 
MM7UCULON 
DS888UAN 
DS8897AN 
DS8863N 
MC14001BCP 
MC14O49UBCP 
MC14011BCP 
DM54L8123J 
93L1LOPC 
MM7UCTUN 
§2350-2 
MM5371N 
MM5312N 
D3245 
DM81LS97N 
N82S83N 
MM74C914N 
MC1U411P 
11icgoDc 
HI2-0200-5 
AM26S02PC 
SNT4LS91N 
SN74LS261N 
MC3459CP 
Th27DC 
FLO016DC 
AD75300N 
SN74U2B4N 
SNT4285N 
SN74116N 
DM81LS95N 
LF13331N 
DS3611N 
DHOOISCG 
SN5SULSTLAT 
SN54ULSO20 
SN75452BdG 
MM7UCE5N 
DG200BA 
McC3460P 
Lo27BDC 
MC14517BCP 
N8ST37N 
SN74LS113AN 
MM80C97J 
SN75112N 
MM74C1L54N 
N8T28N 
MC10210L 
MC10103L 
MC10212L 
SN75361AN 
11C7eDCc 
AD562JD/BIN 
bG201cJ 
DG506BR 
MC34uK2P 
AT3Aa 
MM5873 
MC1LUS6OBCP 
AM7T4ULS148N 
MC1697P 
4702BDC 
MCL4534BCP 
DM8555N 
SNT4LS377N 
SN74ULS280N 
82S41A 
BTOBB 
P3212 


HP P'N 


1820-1865 
1820-1866 
1820-1867 
1820-1868 
1820-1869 
1820-1870 
1820-1871 
1820-1872 
1820-1873 
1820-187h 
1820-1875 
1820-1876 
1820-1877 
1820-1878 
1820-1879 
1820-1880 
1820-1881 
1820-1882 
1820-1884 
1820-1885 
1820-1887 
1820-1888 
1820-1889 
1820-1890 
1820-1891 
1820-1892 
1820-1897 
1820-1898 
1820-1899 
1820-1900 
1820-1903 
1820-1905 
1820-1906 
1820-1907 
1820-1908 
1820-1909 
1820-1910 
1820-1911 
1820-1912 
1820-1914 
1820-1915 
1820-1917 
1820-1918 
1820-1922 
1820-1924 
1820-1925 
1820-1927 
1820-1930 
1820-1931 
1820-1932 
1820-1933 
1820-193h 
1820-1935 
1820-1936 
1820-1937 
34820-1941 
1820-19h2 
1820-1943 
1820-1944 
1820-1945 
1820-1946 
1820-1947 
1820-1948 
1820-1949 
1820-1950 
1820-1955 
1820-1956 
1820-1957 
1820-1958 
1820-1959 
1820-1960 
1820-1961 
1820-1962 
1820-1963 
1820-1964 
1820-1965 
1820-1967 
1820-1968 
1820-1970 
1820-1971 
1820-1973 
1820-1974 
1820-1975 
1820-1976 
1820-1977 
1820-1978 
1820-1979 
1820-1980 
1820-1981 
1820-1982 
1820-1984 
1820-1985 
1820-1986 
1820-1987 
1820-1988 
1820-1989 
1820-1990 
1820-1991 
1820-1992 
1820-1993 
1820-1994 
1820-1995 
1820-1997 
1820-2001 
1820-2002 
1820-2007 
1820-2008 
1820-2009 
1820-2013 
1820-2014 
1820-2015 
1820-2016 
1820-2017 
1820-2018 
1820-2019 
1820-2020 


Mfr. 


03794 
03794 
03794 
01698 
01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
01921 
02037 
02910 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
02037 
02037 
02237 
02910 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
00575 
02037 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
02910 
01921 
02237 
02037 
02037 
02037 
03406 
02180 
03406 
02037 
03406 
03406 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01498 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
08323 
03794 
02037 
02883 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03794 
02910 
02910 
03794 
01698 
03285 
03406 
03406 
03794 
03406 
02237 
02037 
02237 
03794 
02037 
01698 
03285 
03794 
03406 
02237 
01698 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02237 
01921 
01921 
02037 
04200 


Desc. 


AM25L508PC 
AM25LS07PC 
AM2S5LS0GPC 
SN74S197N 
SN74S196N 
DS8839N 
SN74S283N 
DM81LS96N 
DM81LS98N 
DM8556N 
DS8838N 
AM74S161N 
AM7HS160N 
SN5423I 
SN54ULSO0I 
SNS4LS27I 
CD4097BF 
MC10113L 
N&T97N 
DM74LS173N 
SN753614P 
MC12013L 
SN7ULS26N 
SN74ULS258BN 
SN7ULSOON 
SN7T4LS367AN 
CDLO24BF 
CD4L021BF 
MC14U516BCL 
MC14520BCL 
9368PC 
T4ULS260N 
MM80C9BI 
MC1L4077BCL 
MC14OT7OBCL 
MC14075BCL 
MC14073BCL 
TR1602B-05 
MC14042BCP 
SN74LS174N 
MC1204L 
SN7TULS240N 
SN7ULS241N 
SNTLLS166AaN 
N8T93N 
CDUO4OAF 
9SuiPc 
Mc1L4uO78BCP 
MCc14U068BCP 
MC1U538BCP 
MM7UCTUI 
DAC -08EQ 
MM74COO5N 
MC14093BCL 
MM7T4UC8 30 
LF13201N 
SN74S163J 
SN74S1693 
MC1LO1L30L 
MC10115L 
MC10117L 
MCLULQOFP 
TL607CP 
SN74L154N 
MC10212P 
Nc1LLOOBBCP 
MC1L4ON2BCP 
MC145113CP 
MCi4016BCP 
MC145083BCP 
MC14012BCP 
McC14023BCP 
Mc14028BCP 
MC14013BCP 
MC14027BCP 
MCLUO25BCP 
1486-6004 
AM93S4U8PC 
MCLUO71BCP 
DG201CJ 
TL604IP 
SN745181I 
SN74LS165AN 
Mc14050BCP 
MC12061P 
AM25LO4PC 
NST75N 
N82S31N 
AM25S09PC 
§N75363N 
AD561KD 
DM85S68S 
LF13202N 
AM74LS299N 
AHOO19CD 
THLS393PC 
MC1O100L 
THLS390PC 
AM25LS160APC 
MC10158L 
SN74ULS243N 
AD7550BD 
AMT4MLS374AP 
MMS 307ABN 
9370PC 
SN74365AN 
MC14O15BCP 
LOUGBPC 
MC1L4O51BCP 
MC14HO69UBCP 
MC14LOTOBCP 
gho1LPc 
CDLO85BF 
CDLO86BF 
MC14U584BCP 
UBN-57074 


1820-2021 
1820-2023 
1820-2024 
1820-2025 
1820-2026 
1820-2031 
1820-2032 
1820-2033 
1820-2035 
1820-2036 
1820-2037 
1820-2038 
1820-2040 
1820-2041 
1820-2042 
1820-2043 
1820-2044 
1820-2046 
1820-2047 
1820-2048 
1820-2049 
1820-2050 
1820-2051 
1820-2053 
1820-2054 
1820-2055 
1820-2056 
1820-2058 
1820-2060 
1820-2064 
1820-2065 
1820-2066 
1820-2067 
1820-2068 
1820-2071 
1820-2075 
1820-2076 
1820-2078 
1820-2079 
1820-2080 
1820-2082 
1820-2083 
1820-2084 
1820-2085 
1820+2086 
1820-2087 
1820-2088 
1820-2089 
1820-2090 
1820-2091 
1820-2092 
1820-2093 
1820-2094 
1820-2095 
1820-2096 
1820-2097 
1820-2098 
18202102 
1820-2103 
1820-2104 
1820-2106 
1820-2107 
1820-2110 
1820-2111 
1820-2114 
1820-2117 
1820-2118 
1820-2120 
1820-2121 
1820-2124 
1820-2125 
1820-2126 
1820-2127 
1820-2128 
1820-2129 
1820-2130 
1820-2132 
1820-2133 
1820-2134 
1820-2136 
1820-2138 
1820-2140 
1820-2141 
1820-2144 
1820-2145 
1820-2146 
1820-2154 
1820-2156 
1820-2157 
1820-2158 
1820-2159 
1820-2160 
1820-2161 
1820-2163 
1820-2164 
1820-2165 
1820-2166 
1820-2168 
1820-2170 
1820-217h 
1820-2178 
1820-2179 
1820-2181 
1820-2183 
1820-2185 
1820-2186 
1820-2187 
1820-2190 
1820-2193 
1820-2194 
1820-2195 
1820-2198 
1820-2199 
1820-2200 
1820-2201 


02037 
02037 
01698 
03714 
01698 
02037 
02237 
02037 
03811 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
016948 
01590 
01921 
02237 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
01698 
02037 
00039 
01698 
03406 
02037 
02037 
01698 
03811 
01698 
03811 
01698 
02037 
02037 
01698 
03406 
02037 
03406 
02037 
03714 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
02037 
03406 
01698 
03794 
01698 
02237 
02237 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
03794 
01698 
02037 
02237 
03406 
01698 
01698 
O4200 
o4200 
O3714 
02037 
01698 
03406 
03406 
02237 
01698 
02037 
02037 
08323 
02237 
03406 
02037 
02037 
01698 
03794 
03406 
02910 
01698 
02037 
02037 
03794 
04200 
03406 
03406 
02910 
01698 
03714 
o4092 
01698 
03714 
03794 
02037 
01698 
02910 
02237 
02237 
01698 
01698 


MC14U520BCP 
MC10197P 
SNTULS24UN 
ICL7101CPL 
SN74LS396N 
MC14021BCP 
4104PC 
MC14561BCP 
P3205 
Mc6875L 
MC14081BCP 
MM74CO0J 
MM5315N 
DS3612N 
SN54LS2217 
SN54197I 
SN75461P 
SNT74ULS353N 
SP8620BDG 
CD40115D 
THLS196PC 
MC14555BCP 
MC14528BCL 
DM74LS154N 
MC1ULO4OBCL 
MC1LHOLSBCL 
SN74LS378N 
MC34UUBAL 
UPD369C 
SNS4LS174I 
MM74C151N 
MC10178L 
MC10162L 
SN7HLS325N 
D201 
SN7ULSZ45N 
D3I2Vk2 
SN74LSUGON 
MC1L4002BCP 
MC14035BCP 
SN54UN2AT 
CD4LO29BCN 
MC14018BCP 
CD4019BCN 
MCLUQOGRCP 
IM6402IDL 
9613TC 
9612TC 
Mc1o082BCP 
MC14075BCP 
TMS3129NC 
F10010D¢C 
9316HCDC 
9627PC 
SN74LS393N 
MCtuS43BCP 
DM8099N 
SN7T4LS373N 
DSOQO56CN 
SN74ULS242N 
F11C06DC 
TULSOOPC 
SNTS477P 
SN75468N 
FCM7002PC 
9636ATC 
96S02PC 
AM25LS14ADC 
SN74LS348N 
MC1HOU3BCP 
40163BPC 
MM5 313N (76+) 
SN74276N 
SN75116N 
UHP- 407 
ULN- 20748 
ICM7218A 
MC670P 
SN75234N 
DS8973N 
DS8871N 
11C05DC 
SN75498N 
MC3486P 
MC3487P 
1AA7-6602 
3816PC 
MM7UC922N 
MC3450P 
MC3K52P 
SN75117P 
AM7LLS244N 
DS8835N 
26521 
SN74120N 
MC6881P/MC34L9P 
MC14412VP 
AM2502PC 
ULN-2064B 
DS3631N 
DS8640N 
N7S05F 
SN75417NE 
TH6216CPI 
SNTUS3730 
SN75497N 
ICMT226AIDL 
AM25LS2518Pc 
MC10176L 
SNT4LS2578N 
T4LSOUN 
9637TATC 
9638TC 
SN74LS14U7N 
SN74LS3224N 


1820-2202 
1820-2203 
1820-2204 
1820-2206 
1820-2207 
1820-2208 
1820-2209 
1820-2210 
1820-2211 
1820-2212 
1820-2213 
1820-2214 
1820-2215 
1820-2216 
1820-2217 
1820-2218 
1820-2220 
1820-2221 
1820-2222 

1820-2223 

1820-2224 
1820-2225 

1820-2226 

1820-2227 
1820-2228 

1820-2229 

1820-2230 

1820-2231 

1820-2232 

1820-2233 

1820-2234 
1820-2236 

1820-2237 

1820-2239 

1820-2241 

1820-2242 

1820-2243 

1820-22hh 

1820-226 

1820-22h7 

1820-2248 
1820-2249 
1820-2250 
1820-2251 

1820-2252 
1820-2253 
1820-2254 
1820-2256 
1820-2257 
1820-2258 
1820-2259 
1820-2261 
1820-2262 
1820-2264 
1820-2265 
1820-2266 
1820-2267 
1820-2268 
1820-2270 
1820-2273 
1820-2274 
1820-2275 
1820-2276 
1820-2277 
1820-2279 
1820-2282 
1820-2283 
1820-2287 
1820-2290 
1820-2292 
1820-2296 
1820-2297 
1820-2304 
1820-2305 
1820-2306 
1820-2309 
1820-2310 
1820-2311 
1820-2313 
1820-2321 
1820-2322 
1820-2323 
1820-2324 
1820-2326 
1820-2330 
1820-2331 
1820-2338 
1820-2343 
1820-2344 
1820-2345 
1820-2346 
1820-2347 
1820-2351 
1820-2352 
1820-2353 
1820-2359 
1820-2361 
1820-2362 
1820-2363 
1920-2365 
1820-2366 
1820-2369 
1820-2375 
1820-2376 
1820-2381 
1820-2383 
1820-2384 
1820-2385 
1820-2390 
1820-2391 
1820-2392 
1820-2393 
1820-239h 
1820-2395 
1820-2396 


01698 
03794 
03714 
01698 
01698 
02037 
01921 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
91921 
91921 
01921 
02037 
01921 
03406 
01698 
01698 
03406 
01921 
02237 
01698 
01698 
03406 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
02037 
02037 
01698 
01698 
03794 
02237 
02237 
02910 
02910 
01698 
03794 
04200 
04200 
03406 
03406 
02037 
02037 
01698 
01698 
03406 
03406 
01590 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
03406 
04078 
03794 
01698 
02237 
04078 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01590 
03406 
02037 
02883 
01698 
02037 
01698 
01698 
03406 
02237 
01698 
01698 
03406 
02237 
02237 
01698 
03794 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 


SN7ULS323N 
AM26LS32PC 
IM6402-11IPL 
SN7ULS6LON 
SN75471P 
MC75462P 
CD4O097BE 
MM74COON 
MMTUCOUN 
MM74C1LON 
MM74UC32N 
MM740162N 
MM74C373N 
MM740374N 
MMBBC29N 
MM88C30N 
MC14076BCP 
CD4067BF 
CD4094BF 
MC14032BCP 
MCLUO38BCP 
CD4O41UBF 
CD4O45BF 
CD4OO0BF 
MC1uO4RBCP 
CD4512BF 
CDLO4NTEF | 
CD4031 BF 
MC1LLO34BCP 
CDUO99BF 
DS3649N 
SN55453BUG 
SN74LS132N 
DP8304BN 
CD40103BF 
95003DC 
SN75469N 
SN7ULS379N 
MMS 369AA/N 
PLS100F UNPRGMD 
SN5YULSOBI 
SN54ULS103 
SN5SULS30I 
SN54ULS1967 
SN54S30I 
SN54S4OT 
DS75492N 
DS8836 
MC14503BCP 
MC14174BCP 
AC5OUTNE 
SNS4LS113 
AM25LS2539PC 
LOOBPC 
4OO8BPC 
NES9OF 
NES91F 
SN7ULS64L5N 
AM25LS2569DC 
UDN-2981A 
ULN-2068B 
MM74CSON 
MM74C86N 
Mc14022BAL 
MC14175BCP 
SN554619G 
SN55462JG 
DM74S253N 
DS3632N 
SP8611BD6 
MC8502P 
MCBSOOP 
SN7422I 
SN74LS1230 
MC1LULOOP 
MM74C924N 
MK50399N 
AM25LS2521PC 
SNT4ULS673N 
g5102DC 
MK5009P 
MC10166L 
MC10114P 
MCL4504BCP: 
CD4068BF 
cD4078BF 
SP8617BDG 
MM74UCB3N 
MC1LU557BCP 
D139BP 
SHT7ULS2213 
MC10159L 
SN7438I 
SN75119P 
DM8131N 
F10014P¢ 
SN75327N 
SN75159N 
DS8867N 
964uTC 
TULSSEGPC 
SNT4LS629N 
AM25S08PC 
MC10198L 
MC10166P 
MC1LU569BCP 
SNTULS399N 
MC10189P 
100101FC 
100102FC 
100107FC 
100112F¢C 
100131FC 
100136FC 
100141F¢ 


1820-2397 
1820-2398 
1820-2399 
1820-2400 
1820-2401 
1820-2402 
1820-2403 
1820-2404 
1820-2405 
1820-2407 
1820-2408 
1820-2409 
1820-2413 
1820-2414 
1820-2416 
1820-2417 
1820-2419 
1820-2420 
1820-2421 
1820-2423 
1820-242) 
1820-2425 
1820-2426 
1820-2429 
1820-2444 
1820-2445 
1820-2446 
1820-2449 
1820-2450 
1820-2451 
1820-2452 
1820-2453 
1820-2454 
1820-2455 
1820-2457 
1820-2458 
1820-2459 
1820-2460 
1820-2h61 
1820-2462 
1820-2464 
1820-2465 
1820-2466 
1820-2473 
1820-2h7h 
1820-2475 
1820-2476 
1820-277 
1820-2478 
1820-2479 
1820-280 
1820-2481 
1820-2482 
1820-2483 
1820-285 
1820-287 
1820-2488 
1820-2494 
1820-2495 
1820-296 
1820-297 
1820-2498 
1820-2h99 
1820-2500 
1820-2501 
1820-2502 
1820-2503 
1820-2504 
1820-2506 
1820-2507 
1820-2508 
1820-2509 
1820-2510 
1820-2511 
1820-2512 
1820-2513 
1820-2514 
1820-2515 
1820-2516 
1820-2517 
1820-2520 
1820-2521 
1820-2522 
1820-2526 
1820-2527 
1820-2529 
1820-2536 
1820-2537 
1820-2538 
1820-2540 
1820-2547 
1820-2550 
1820-2557 
1820-2558 
1820-2559 
1820-2563 
1820-2565 
1820-2566 
1820-2567 
1820-2569 
1820-2570 
1820-2571 
1820-2573 
1820-2574 
1820-2575 
1820-2576 
1820-2578 
1820-2579 
1820-2580 
1820-2581 
1820-2582 
1820-2583 
1820-2584 
1820-2585 
1820-2586 


02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
03794 
02237 
02237 
02037 
03406 
02237 
03406 
03406 
00575 
02037 
02037 
00575 
02037 
08608 
08608 
02037 
02037 
03794 
05917 
02037 
02037 
02037 
o4907 
01698 
03794 
02037 
02910 
03794 
03794 
01698 
02037 
02037 
01698 
03794 
03714 
oL200 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01921 
01698 
02910 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
ohog2 
02910 
oh092 
okoge 
01698 
01698 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03794 
03406 
01698 
02037 
01698 
02037 
ahage 
ohog2 
OhO92 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


100151FC 
190000DRC 
MC10123P 
MC10128L 
MC10173P 
MC10175P 
MC10186P 
11¢c91D¢ 
AM25LS2520DC 
11C01FC 
100164F¢ 
MC1O804L 
MM82C19N 
9319PC 
MM5035P 
DS88C20N 
TR1I863A 
MC10171P 
MC10163P 
TR1863B 
MC34KU7P 
$siI10le 
SSI-105A 
MC1670 
MC14562BCP 
AM25LS161APC 
PBD3520 
MC10165P 
MC10189P 
MC10168P 
TDC10107 
SN7ULS642N 
AM25S07DC 
MC10172P 
PLS100N UNPRGMD 
AM25S10PC 
AM25S18Pc 
SN7ULS169AN 
MC34L47P3 
MC14513BCP 
SN7MLS76AN 
AM25LS2538PC 
ICM75551PA 
ULN-2065B 
MC10179P 
MC10133P 
MC10132P 
MCLOLTOP 
MC10182P 
MC10183L 
MC10194P 
MC10180P 
MC10129L 
SN75161AN 
SN751L60AN 
CD4O056BE 
SN74ALS74AN 
PLS103N UNPRGMD 
MC10210P 
MC1017SL 
MC10174L 
MC10173L 
MC10172L 
MC10171L 
MC10170L 
MC10165L 
MC10163L 
MC10161L 
TUFOUPC 
MC10153L 
MC10113P 
100122D¢ 
100136DC 
100163DcC 
100164Dc 
100179DC 
100181D¢C 
100114D¢C 
MC10231L 
MC10100P 
SN75463N 
6783767 
10188N 
TUS5S34UN 
TYS534N 
SNSULS1 387 
SNTULS352N 
MM74C244N 
MM74C24UON 
MM74C925N 
SN75162AN 
SN74LS137N 
SNTLASB8OUBN 
SN74AS808N 
SNSULS6697 
SN74LS182N 
AM7US24U4UN 
MM74C240N 
AC5O4BN 
MC3453P 
SN75365N 
MCLUS69BCL 


PALLYNHUCJ UNPRGMD 
PAL12L6CJ UNPRGMD 
PAL16R8A-2CJ UNPRGMD 


MC14011BCL 
SN74LS339 
SNTULS275 
SN74ULS207 
SN74LSOBT 
SNTULSOLT 
SN74LSOOT 
SNTULS38I 
SN7ULS327 
SN7416J 


HP P'N 


1820-2587 
1820-2588 
1820-2590 
1820-2592 
1820-2593 
1820-259h 
1820-2600 
1820-2605 
1820-2606 
1820-2610 
1820-2611 
1820-2613 
1820-2614 
1820-2621 
1820-2622 
1820-2625 
1820-2626 
1820-2630 
1820-2634 
1820-2635 
1820-2641 
1820-2644 
1820-2646 
1820-2647 
1820-2648 
1820-2653 
1820-2654 
1820-2655 
1820-2656 
1820-2657 
1820-2658 
1820-2662 
1820-2664 
1820-2666 
1820-2668 
1820-2670 
1820-2671 
1820-2672 
1820-2675 
1820-2676 
1820-2677 
1820-2678 
1820-2679 
1820-2680 
1820-2681 
1820-2682 
1820-2683 
1820-2684 
1820-2685 
1820-2686 
1820-2687 
1820-2688 
1820-2689 
1820-2690 
1820-2691 
1820-2692 
1820-2693 
1820-2694 
1820-2695 
1820-2696 
1820-2697 
1820-2698 
1820~2699 
1820-2700 
1820-2701 
1820-2702 
1820-2703 
1820-2710 
1820-2711 
1820-2712 
1820-2713 
1820-2715 
1820-2716 
1820-2719 
1820-2720 
1820-2721 
1820-2722 
1920-2723 
1820-2724 
1820-2729 
1820-2735 
1820-2736 
1820-2738 
1920-2739 
1820-2740 
1820-27h2 
1820-2749 
1820-2755 
1820-2757 
1820-2758 
1820-2759 
1820-2760 
1820-2763 
1820-2764 
1820-2767 
1820-2768 
1820-2769 
1820-2772 
1820-2773 
1820-2774 
1820-2775 
1820-2776 
1820-2777 
1820-2778 
1820-2779 
1820-2780 
1820-2781 
1920-2782 
1820-2783 
1820-2784 
1820-2785 
1820-2786 
1820-2795 
1820-2796 
1820-2799 


Mfr. 


01698 
01921 
03793 
01698 
01698 
01698 
02237 
03406 
03406 
01698 
02237 
01698 
02237 
01698 
01698 
02713 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
03406 
03714 
03714 
02237 
03794 
02237 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
02037 
01698 
01698 
04092 
04092 
01698 
01698 
02237 
04092 
o4o0ge 
o4092 
04092 
o4092 
04200 
04200 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
01698 
01698 
01698 
03714 
01698 
01698 
02037 
04092 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
02910 
00350 
02910 
03794 
01698 
03794 
02037 
03794 
04200 
01698 
01698 
01698 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
04092 
04092 
04092 
03406 
03794 
04200 
02237 
02237 
09161 
02037 


Desc. 


SNTULS86AI 
CD4060BE 
5G3627 
SN74LS320N 
SN7LO7I 
AM26LS32ACN (SELECTED) 
96LS02PC 
MM74C73N 
MM7LC76N 
SN74LS686NT 
100101DC 
SN74LS356N 
100102DC 
SN74S225N 
SN74LS624N 

AY -5~2376-006 
AC5947N 
MM7UCONIN 
SN7UALSOMBN 
SN74ALSO8N 
SN74LS374N 
CD4O50BCN 
ICM7227AIPI 
ICM7227CIPI 
100165Dc 
AM25LS2569PcC 
TUFLSTPC 
SN7ULS625N 
SN74ALSOCAN 
SN7YUALS32N 
CA3161E 
CD40116E 
McC1678L 
SN7US37I 
SN75114N 
PALIGL8A-2CJ UNPRGMD 
PAL12H6CJ UNPRGMD 
SNT4ULS623N 
SNTULS6LENT 
THF64PC 
PAL1OH8CJ UNPRGMD 
PALLULLCJ UNPRGMD 
PAL16H2CJ UNPRGMD 
PALIGR6A-2CJ UNPRGMD 
PALI6R4A-2CJ UNPRGMD 
UDN-5703A 
UDN-5706A 
T4FOOPC 
T4FO2PC 

TUF OBPC 

THF 1OPC 

THF1iPC 

TUF 20PC 

THF 32PC 

TuF7UPC 

THFBEPC 
T4FLO9QPC 
TuF112PC 
THF1S8PC 

TUF LTSPC 
THF194PC 

TUF 240PC 
TYF2YULPC 
T4F373PC 
THF374UPC 
MC14521BCP 
SN75174N 
SN7LLSSUON 
SN7ULS541N 
ICM7218BIJI 
SN74LS682N 
SN75447P 
MC14513BCL 
SN74LS534N 
SN74ULS385N 
MM5837N 
SNTULS604UN 
SN7ULS620N 
SN7UALSS73BN 
TULS243N 
KR-2242CN 
PLS105N UNPRGMD 
AM2503PC 
SN74ALSO2N 
AM25L82521PC 
MC3242AP 
AM26LS31PC 
UDN-2957A 
SN74ALSS TYAN 
SN7HALS1OQAN 
SN7ULSUUON 
TuF191PC 

TUF 258APC 
SN7ULS386AN 
100131DC 
100166D¢C 
T4F153PC 
SN74ALS112AN 
SN7UALS30AN 
SNTYUALS20AN 
SN74HALSLOAN 
SN74ALS1G6OBN 
SN74ALS161BN 
SN74ALS162BN 
SN74ALS163BN 
PAL1OL8CJ UNPRGMD 
PAL16L2CJ UNPRGMD 
PAL16C1CJ UNPRGMD 
MM70C97I 
AM25LS5§33PC 
UDN-2982A 
T4F533PC 

TUF 24U4PC 
MD74SC241AC 
SN74LS259N 


1820-2803 
1820-2804 
1820-2805 
1820-2816 
1820-2817 
1820-2818 
1820-2819 
1820-2820 
1820-2821 
1820-2822 
1820-2823 
1820-2824 
1820-2825 
1820-2826 
1820-2827 
1820-2830 
1820-2831 


~ 1820-2832 


1820-2834 
1820-2835 
1820-2836 
1820-2837 
1820-2838 
1820-2839 
1820-2840 
1820-2841 
1820-2842 
1820-2843 
1820-2844 
1820-2845 
1820-2846 
1820-2847 
1920-2848 
1820-2849 
1820-2850 
1820-2860 
1820-2861 
1820-2862 
1820-2863 
1820-2864 
1820-2866 
1820-2875 
1820-2876 
1820-2877 
1820-2878 
1820-2879 
1820-2880 
1820-2881 
1820-2882 
1820-2883 
1820-2885 
1820-2887 
1820-2888 
1820-2889 
1820-2891 
1820-2892 
1820-2897 
1820-2898 
1820-2899 
1820-2900 
1820-2903 
1820-2906 
1820-2907 
1820-2908 
1826-2909 
1820-2913 
1820-2914 
1820-2921 
1820-2922 
1820-2923 
1820-2924 
1820-2925 
1820-2926 
1820-2928 
1820-2933 
1820-2934 
1820-2935 
1820-2936 
1820-2937 
1820-2938 
1820-2939 
1820-2940 
1820-2941 
1820-2942 
1820-2944 
1820-2945 
1820-2947 
1820-2950 
1820-2951 
1820-2952 
1820-2953 
1820-2954 
1820-2955 
1820-2956 
1820-2957 
1820-2958 
1820-2959 
1820-2960 
1820-2962 
1820-2963 
1820-2964 
1820-2967 
1820-2971 
1820-2973 
1820-2978 
1820-2981 
1820-2989 
1820-2990 
1820-2994 
1820-2996 
1820-2998 
1820-2999 
1820-3001 
1820-3002 
1820-3003 


02037 
02037 
02037 
03811 
03811 
03811 
01698 
02910 
02037 
02037 
02037 
06354 
06354 
03794 
01698 
03794 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02237 
03406 
03794 
02910 
09161 
02037 
00575 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
01698 
03794 
06347 
02237 
91698 
01698 
02037 
o4200 
02037 
02237 
01698 
02037 
03794 
03794 
06354 
06354 
06354 
92037 
01590 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03794 
02237 
01599 
02037 
02037 
02237 
01698 
02910 
01698 
08323 
08323 
08323 
09161 
01921 
01698 
01921 
01698 
01698 
01698 
03794 
02237 
02037 
03406 
01698 
02037 
01425 
02037 
02037 
01698 
01698 
03406 
03406 
00575 
03794 
03677 
03794 
08323 
04092 
02037 
03794 
06354 
01698 
01698 


MC14001BCL 
MC14025BCL 
MC14017BCL 
D7250 
D7242 
D7230 
SN74LS630N 
PLS105F UNPRGMD 
MC10159P 
MC10H105P 
MC1OH102P 
TCHOH373P 
TCLOH374P 
AM2966PC (SELECTED) 
NE555JG 
AM26LS32BPC 
SN75174N 
SN74US341N 
MC10101L 
MC10102L 
MC1O104L 
MC10105L 
MC10106L 
MC10107L 
MC10121L 
MC10188L 
MC10189L 
MC10195L 
MC10197L 
MC10221L 
MC10109L 
MC10153P 
MC10H116P 
MC10H131P 
SN75473P 
MC10H130P 
TUF138PC 
DS3667N 
AM25LS191PC 
PLS153N UNPRGMD 
MD7USC2usAC 
MC1O0H164P 
BR1941M-06 
100151DC 
100112D¢ 
MC145151P 
MC145152P 
SN7HALS27N 
SNTHALS576N 
AM74LS533PC 
HD74LS390P 
T4P521PC 
SN7UALS21N 
SN74ALS11AN 
MC10H101P 
ULN~28144 
MC1U5145P 
100107DC 
SN74AS835NT 
MC10H109P 
AM2964BDC 
AM25LS299PC 
TCLDH138P 
TCLOHOOZP 
TCHOHOOOP 
SNTUALS24U5N 
SP8691A 

MMT UHCOUN 
MC 74HCOON 
MCTUHC1ON 
MCT4HCO2N 
MC74HC161N 
AM25LS2568PC 
9639ATC 
SP8606B 
MC12009P 
MC12011P 
7T4UF151PC 
SN7TULS691N 
PLSi51N UNPRGMD 
SN74ULS224N 
1AA7-6202 
1AG4-6201 
1AA7-6203 
MD74SC2eu4AC 
CD4502BE 
SNTULS292N 
CD40106BE 
SNT4ALS240AN 
UA9638CP SELECTED 
UA9637ACP SELECTED 
AM2960DC 
TUF182PC 
MC10H107P 
DS8654N 
SN7ULSU23N 
MC10H158P 
COM8116T 
MC10H103P 
MC10H210P 
SNTHLSH22N 
SN74ULS621N 
D58B59N 
DS3686N 
TR1865B 
AM2966PC 
$2859P 
AM25L02DC 
1AF9-6101 
PAL12L10CN UNPRGMD 
MCT4UHC373N 
AM25LS381PC 
TCHOHO76P 
SN74LS651NT 
SN74ALS580AN 


1820-3007 
1820-3008 
1820-3012 
1820-3013 
1820-3014 
1820-3015 
1820-3018 
1820-3019 
1820-3020 
1820-3022 
1820-3058 
1820-3060 
1820-3062 
1820-3063 
1820-3064 
1820-3065 
1820-3066 
1920-3067 
1820-3068 
1820-3069 
1820-3070 
1820-3071 
1820-3072 
1820-3073 
1820-3074 
1820-3075 
1820-3076 
1820-3077 
1820-3078 
1820-3079 
1820-3080 
1820-3081 
1820-3082 
1820-3090 
1820-3092 
1820-3097 
1820-3098 
1820-3100 
1820-31902 
1820-3104 
1820-3105 
1820-3106 
1820-3118 
1820-3120 
1820-3121 
1820-3122 
1820-3124 
1820-3125 
1820-3126 
1820-3127 
1820-3128 
1820-3129 
1820-3130 
1820-3133 
1820-3134 
1820-3135 
1820-3136 
1820-3137 
1820-3138 
1820-3139 
1820-3140 
1820-3142 
1820-3143 
1820-3144 
1820-3145 
1820-3146 
1820-3147 
1820-3152 
1820-3154 
1820-3160 
1820-3161 
1820-3165 
1820-3167 
1820-3168 
1820-3169 
1820-3170 
1820-3171 
1820-3172 
1820-3273 
1820-3174 
1820-3175 
1820-3176 
1820-3177 
1820-3178 
1820-3179 
1820-3180 
1820-3181 
1820-3182 
1820-3183 
1820-3184 
1820-3185 
1820-3186 
1820-3187 
1820-3188 
1820-3189 
1820-3190 
31820-3191 
1820-3192 
1820-3193 
1820-3194 
1820-3195 
1820-3196 
1820-3197 
1820-3198 
1820-3199 
1820-3200 
1820-3201 
1820-3202 
1820-3203 
1820-3204 
1820-3205 
1820-3206 
1820-3207 
1820-3208 
1820-3209 


02037 
03406 
02237 
03794 
03406 
06354 
01921 
03794 
03794 
01698 
03406 
03714 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
0379% 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
03406 
03406 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
06354 
01698 
00575 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
00575 
02237 
03406 
08323 
08323 
08323 
08323 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
09161 
01698 
03406 
01698 
01698 
04200 
01698 
00575 
02037 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


MCT4HCBEN 
MM74HCUOLN 
TUF534PC 
AM25LS2568DC 
MM74HC139N 
TCLOH24U5P 
CD4O29AE 
AM29825DC 
AM29845DC 
SN7Y4LSSIGN 
MM74HC174N 
ICM7217CIPI 
100117DC 
100118Dc 
100124DC 
100125DC 
100141DC 
100155DC 
100158Dc 
100160DC 
100170DC 
100171DC 
100180DC 
100182D¢c 
100183DC 
MC10H116L 
MC10H131L 
AM26S12PC SELECTED 
DM74LS168AN 
MC74HC138N 
MCT4HC20N 
MCTUHCTLN 
MC74HC374UN 
TUF161APC 
TUF538PC 
MM74HCOS8N 
MM74HC27N 
SN7UALS138N 
MCLOHO16L 
SN7UALS299N 
SN74ALS1002AN 
SN74ALS688N 
SN7ULS294N 
TC4CHO32P 
SN7TYALS24SAN 
TR1865P-00 
MC1O124P 
MC10125P 
MC10136P 
MC10141P 
MC10158P 
MC10164P 
MC10181P 
TUF 283PC 
WD1943M-06 
TUF169PC 
MMT4HCISUN | 
1AHT-6202 
1AH7-6201 
1AD5-6101 
1AD5 -6201 
DP84UOON-2 
SN74ALSB8TUNT 
SN74ULS590N 
SNTYALS2Z4U4AN 
MC74UHC175N 
MD74HCT37 3RC 
SN74376N 
DPB4O8N 
SN74LS593N 
SNT4ULS606N 
UCN-5801A 
SNT4ULS592N 
WD1010BL 

MC 74UHCH2N 
MMT 4HC7T5N 
MC7TUHCB5N 
MCTUHC1OON 
MM74HC112N 
MC74HC132N 
MM74HCLYUTN 
MM74UHCI51N 
MC74UEC157N 
MC74HC158N 
MC7TURCIG6ON 
MM74UHC164N 
MC74HC1ESN 
MC74HC173N 
MC74LHCO3N 
MM74HC11N 
MM74HCLEN 
MCT7T4HC194N 
MC74UHC195N 
MC74HC2UON 
MCTLHC243N 
MM74HC2S51N 
MC7LHC257N 
MC74HC266N 
MC74HC280N 
MC74HC533N 
MCTUHC534N 
MCT4HC4OO2N 
MCTSHC4O20N 
MC74UHCUGZUN 
MC74HC4UO4ON 
MCT4HCLOG6ON 
MC74UHCUO75N 
MC74HCUSLUN 
MC7T4HCU5 38N 
MM74HC192N 
MM74HC1L93N 
MM74HC259N 
MM74HC390N 
MM74HC393N 
MM7LHC688N 


1820-3213 
1820-3215 
1820-3216 
1820-3217 
1820-3220 
1820-3221 
1820-3222 
1820-3223 
1820-3224 
1820-3225 
1820-3226 
1820-3227 
1820-3228 
1820-3229 
1820-3230 
1820-3231 
1820-3232 
1820-3233 
1820-323u 
1820-3235 
1820-3236 
1820-3237 
1820-3238 
1820-3239 
1820-320 
1820-3241 
1820-3243 
1820-3246 
1820-3258 
1820-3269 
1820-3270 
1820-3277 
1820-3278 
1820-3279 
1820-3280 
1820-3281 
1820-3283 
1820-3287 
1820-3289 
1820-3290 
1820-3291 
1820-3292 
1820-3294 
1820-3295 
1820-3296 
1820-3297 
1820-3298 
1820-3299 
1820-3302 
1820-3303 
1820-3304 
1820-3305 
1820-3306 
1820-3307 
1820-3308 
1820-3317 
1820-3318 
1820-3321 
1820-3322 
1820-3323 
1820-3324 
1820-3325 
1820-3329 
1820-3330 
1820-3333 
1820-3335 
1820-3336 
1820-3337 
1820-3338 
1820-3339 
1820-3340 
1820-3341 
1820-3342 
1820-3343 
1820-3344 
1820-3348 
1820-3349 
1820-3350 
1820-3351 
1820-3352 
1820-3353 
1820-3355 
1820-3356 
1820-3358 
1820-3359 
1820-3360 
1820-3362 
1820-3372 
1820-3373 
1820-3374 
1820-3375 
1820-3376 
1820-3377 
1820-3378 
1820-3379 
1820-3380 
1820-33821 
1820-3382 
1820-3383 
1820-3384 
1820-3386 
1820-3387 
1820-3388 
1820~3391 
1820-3392 
1820-3393 
1820-3394 
1820-3395 
1820-3396 
1820-3397 
1820-3398 
1820-3399 
1820-3400 
1820-3401 
1820-3402 


01698 
03677 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03714 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
n4200 
01698 
01698 
08323 
01698 
01698 
02237 
02237 
02237 
03794 
03794 
61698 
04200 
o4oge2 
04092 
a4og2 
01698 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
01698 
04092 
01698 
01698 
03794 
03794 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
04092 
04092 
o4092 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02237 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
0379h 
03794 
03794 
03794 
02037 
01698 
01698 
03406 
02037 
01698 
01698 
02883 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
okog2 
okog2 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 


SN74LS6MINT 
$1602P 

THF 299PC 
SN74ALS569AN 
THF139PC 
7uF181PC 
THF19OPC 

THF 243PC 

TUF 24U5PC 

TUF 251 APC 

T4F 253PC 

TUF 257PC 

TUF 350PC 

THF 353PC 
T4F379PC 

T4F 381 PC 
T4F537PC 

TUF 539PC 

TUF 280PC 
ICM75561PD 
SN74ALS1623N 
SN74ALS873NT 
SN7UQALS1245A-1N 
SNTUALS1244A-1N 
SN7LALS876NT 
SNTULS628N 
UGN-3020T 
TS2150-49D 
SN74ALS137N 
1AE7-6200 
SN74ALSO3BN 
SN74ALS1244AN 
THF 399PC 

THF 382PC 
TUFLT4PC 
AM26S10PC 
AM26LS34PC 
SN74ALS1245AN 
UCN-5800A 
PAL16R6-2CJ UNPRGMD 
PAL16R4-2CJ UNPRGMD 
PAL16C1-2CJ UNPRGMD 
SN74UALS37 4N 
MC10H1 36L 
MC10H174L 
MC74HC24UN 
MM74HC32N 
MC7uHC24ON 
SN75153N 
SNTULSUgBIS 
SN75157P 
SN74LS68UN 
AM29824pC 
AM29823DC 
SNTUALS639N 
SN74LS640-1N 
SN7YALS27 3N 
MC1LU89AP 
MC1488P 
PAL20X8CJ UNPRGMD 
PAL2ORSACJ UNPRGMD 
PALZ2OL10CJ 
MC34ULX6N 
MM74HC24U5N 
SN75179aP 
SN74ALSOLN 
SN7YALS56 3N 
MC1OH1O4P 
MC10H117P 
MC1OH119P 
MC1OH121P 
MC1LOH210L 
MC10H174L 
SN74ALS1034N 
MC7YHC595N 
TUF163APC 
SN74ALS38AN 
MM74HC153N 
SNTULS6LENT 
SNTUHLS697N 
SN7T4UALS169BN 
AMPALIi6L8APC UNPRGRMD 
AMPALI6L8LPC UNPRGRMD 
AMPAL16R6LDC UNPRGRMD 
AMPALI6RULDC UNPRGRMD 
MC14USOOOBCP 
SNTUALSBYOAN 
SN74ALS133N 
MM74HC221AN 
MCT4HCOMIN 
SN74ALS19 3N 
SN74UALSOSAN 
D6gCI 
DM74ALS373N 
SN75152N 
SN7UALS641AN 
SN74ALSB8ONT 
SN74ALS1020AN 
SN7UASS05AN 
SN74AS83ZAN 
SN7UALSI5N 
PALLUL8CN UNPRGRMD 
PAL2OL10CNS UNPRGRMD 
SN74ALS151N 
SN74ALSB08N 
SN74ULS354N 
SN74ALSOGN 
NE587N 
MC7UHC5SIN 
SNT74YALS153N 
SN74UALS157N 
MCTUHC273N 
MC1OH211P 
SN74ALS1032AN 
SN74ALS37AN 


HP P'N 


1820-3405 
1820-3410 
1820-34112 
1820-3412 
1820-3413 
1820-3416 
1820-3417 
1820-3418 
1826-3421 
1820-3423 
1820-3426 
1820-3431 
1820-3435 
1820-3437 
1820-3438 
1820-3439 
1826-34h0 
1820-342 
1820-3443 
1820-3445 
1820-346 
1820-3447 
1820-3456 
1820-3458 
1820-3459 
1820-3460 
1820-3461 
1820-3463 
1820-3465 
1820-3466 
1820-3467 
1820-3468 
1820-3469 
1820-3471 
1820-3472 
1820-3473 
1820-3475 
1820-3479 
1820-3480 
1820-3481 
1820-3485 
1820-3486 
1820-3487 
1820-3489 
1820-3490 
1820-3492 
1820-3493 
1820-3495 
1820-3496 
1820-3497 
1820-3498 
1820-3499 
1820-3500 
1820-3501 
1820-3502 
1820-3503 
1820-3504 
1820-3505 
1820-3506 
1820-3512 
1820-3513 
1820-3516 
1820-3517 
1820-3518 
1820-3521 
1820-3522 
1820-3524 
1820-3528 
1820-3530 
1820-3531 
1820-3536 
1820-3537 
1820-3538 
1820-3539 
1820-3540 
1820-3541 
1820-3542 
1820-3543 
1820-3544 
1820-3545 
1820-3546 
1820-3553 
1820-3554 
1820-3555 
1820-3556 
1820-3557 
1820-3558 
1820-3559 
1820-3560 
1820-3562 
1820-3563 
1820-3564 
1820-3565 
1820-3566 
1820-3567 
1820-3568 
1820-3569 
1820-3570 
1820-3571 
1820-3576 
1820-3577 
1820-3578 
1820-3579 
1820-3580 
1820-3581 
1820-3587 
1820-3588 
1820-3590 
1820-3591 
1820-3593 
1820-3595 
1820-3596 
1820-3597 
1820-3598 
1820-3599 


Mfr. 


02037 
01590 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
o3406 
04200 
01698 
03794 
03406 
02037 
01698 
01698 
01698 
03794 
01698 
01698 
03406 
02037 
01698 
03406 
o4oge 
03406 
01698 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
03799 
02037 
01698 
09161 
ohoge 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03285 
09283 
09283 
09283 
09283 
09283 
01698 
01698 
04200 
03406 
03406 
01590 
03406 
02037 
02037 
01698 
03794 
ohog2 
02910 
01698 
01921 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
o4og2 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
03794 
01698 
01698 
01698 
06347 
03406 
03406 
01698 
o4nge2 


Desc. 


MC145146P 
MJ2841DP 
SN7UALS175FN 
SN74ALS241AFN 
SN74ALS86FN 
SNT7T4ALS520N 
DP8340N 
DP8341N 
UDN-6118A 
SN74LS595N 
AM29863DC 
DS75160AN 
MCLOH209L 
SN74ALS1035N 
SNTUALS257N 
SN7UALS253N 
AM29827DC 
SN74ASBO4AN 
SNTLAS8O8AN 
DS3487N 
MC10H1i64L 
SNT4O6N 
MM7UHCT2UUN 
C&7L401N 
DM7T4LS TUN 
SN7T4LS3ON 
MC10H115P 
MM74HC76N 
SN74ALS174N 
SN74UALS175N 
SN74ALS832N 
SN74ALS12AN 
SN74ALS538N 
TS2150-53D 
SN7UALS521N 
SN7ULS6U5-1N 
SN74ULS132N 
SN74ALS28AN 
SN74ALS1008AN 
SNTWALS64U5AN 
MC12090L 
CP82CB2 
MC14410P 
SN75407P 
MT8870BC 
PALI6R4ACN UNPRGMD 
SN74AS7LN 
SN74LS279AN 
SNT4LS51N 
SNT4ALS645A-1N 
SNT74ALS640A-1N 
ADSP-1012AUD 
SP7UHCT138N 
SP7UHCT2UUN 
SP7UHCT24U5N 
SPT74UHCT37 3N 
SP74HCT3TUN 
SNT4ALS191N 
SN74LS 384N 
ULN-2061N 
DS75161AN 
CD4541BCN 
SP8680BDG 
DS75162AN 
MC1LOH124L 
MC10H125L 
SN75446P 
AM2965PC 
PALI6L6CN UNPRGMD 
PLS153AN UNPRGMD 
SN74ULS597N 
CD74UHCT7 YE 
SCN2681ACINLO 
SN75123N 
SN75129N 
SN74AS244UN 
SNT4AS 37 3N 
SNT4ASZ4U0ON 
SN74AS87 INT 
MM80C96N 
MCTUHC299N 
PAL2OR6AaCJ UNPRGMD 
AMPAL16R6ADC UNPRGMD 
AMPALI6R8ADC UNPRGMD 
AMPALIGL8ADC UNPRGMD 
AMPAL1I6R4A4DC UNPRGMD 
SN74ALS534N 
SN74ALS632AID 
SN74ALSBO4N 
SN74ALSLOOSN 
SN74AS5.33N 
MCTUHC174I 
MCTUHC374I 


PAL14H4NC 
PAL16H2NC 
PAL1OL8NC 
PAL1OH8NC 
PAL12H6NC 
PAL16L8NC 
MC10H175P 
MC10H186P 
MC1OH162P 
MC1LOH141P 
MC10H161P 
DS3687N 


MCLU194BCP 


UNPRGMD 
UNPRGMD 
UNPRGMD 
UNPRGMD 
UNPRGMD 
UNPRGMD 


AM25LS2548PC 


SNTUASION 
SNTU4ASOON 
SN76494N 
HD100150 
PAL16C1NC 
PAL12L6NC 


UNPRGMD 
UNPRGMD 


SNTUALS192N 
PALI6R6A-2CN UNPRGMD 


1820-3600 
1820-3601 
1820-3602 
1820-3606 
1820-3607 
1820-3608 
1820-3609 
1820-3610 
1820-3611 
1820-3612 
1820-3613 
1820-3614 
1820-3615 
1820-3616 
1820-3617 
1826-3619 
1820-3620 
1820-3621 
1820-3626 
1820-3629 
1820-3636 
1820-3631 
1820-3633 
1820-2634 
1820-3637 
1820-3638 
1820-3644 
1820-3645 
1820-3646 
1820-3649 
1820-3650 
1820-3658 
1820-366) 
1820-3665 
1820-3666 
1820-3668 
1820-3669 
1820-3670 
1820-3672 
1820-3673 
1820-3674 
1820-3675 
1820-3676 
1820-3677 
1820-3678 
1820-3683 
1820-3685 
1820-3686 
1820-3690 
1820-3691 
1820-3692 
1820-3693 
1820-3694 
1820-3695 
1820-3696 
1820-3698 
1820-3699 
1820-3700 
1820-3701 
1820-3702 
1820-3703 
1820-3704 
1820-3705 
1820-3706 
1820-3707 
1820-3708 
1820-3714 
1820-3718 
1820-3719 
1820-3720 
1820-3721 
1820-3728 
1820-3729 
1820-3730 
1820-3731 
1820-37342 
1820-3733 
1820-3744 
1820-3735 
1820-3736 
1820-3737 
1820-3738 
1820-3739 
1820-3740 
1820-3741 
1820-3742 
1820-3743 
1820-3744 
1820-3745 
1820-3746 
1820-3747 
1820-3748 
1820-3749 
1820-3750 
1820-3751 
1820-3755 
1820-3756 
1820-3757 
1820-3758 
1820-3759 
1820-3760 
1820-3761 
1820-3762 
1820-3763 
1820-3764 
1820-3765 
1820-3769 
1820-3770 
1820-3771 
1820-3772 
1820-3776 
1820-3778 
1820-3779 
1820-3781 
1820-3782 


04092 
o4og2 
oag2 
01698 
02037 
01698 
03406 


03794 | 


03794 
03794 
okag2 
04092 
04092 
03794 
03794 
04078 
02037 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
04200 
01698 
04200 
02237 
02037 
02237 
01698 
03406 
03406 
03406 
02037 
01698 
01698 
0306 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02883 
02037 
02037 
028B3 
03406 
03406 
01698 
01698 
02910 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
0575 
02037 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
01698 
01698 
03794 
01698 
02237 
02910 
03406 
01698 


PALI6R4A-2CN UNPRGMD 
PAL20X8CNS UNPRGMD 
PALI6R8A-2CN UNPRGMD 
SN7LAS27N 
SN74ALS244N 
SN7LASOUN 
CDLOLBBCI 
AMPALIG6B8APC UNPRGMD 
AMPALIGHD8APC UNPRGMD 
AMPALI6LD8APC UNPRGMD 
PAL2OR4ACN UNPRGMD 
PAL2OR8ACNS UNPRGMD 
PALZOL8ACNS UNPRGMD 
AMPAL22V10APC UNPRGMD 
AMPALI6R8LDC UNPRGMD 
MKSO89N 

MC10192L 
SN7ULSH67N 
MMTUHCT2U1N 
MM7UHCTOUN 
MM74HCT240N 
MM7LHCT68EN 
SN7TUALS1004N 
SN74AS867NT 
ULN-2069B 
SN74ALS4664N 

UNG 3030U 
TUP1LGOAPC 
MC12015P 

TUFLE4UPC 
SN74ULSULSN 

DS3674N 

MM74HCTOON 
MM74UHCT2USN 
MC10115P 
SN74ALS642AN 
SN74LS674UN 
MM74HC133N 
MC74UHC253N 
MM74HC123AN 
MM74HC125N 

MM7 4HC30N 
MM74HC237N 
MM74HC366N 
MM74HC4OSON 
MC74HCUOLTN 
D169CK 

MC10H100P 
SN74ALS377N 
D1L69CI 
MM74HC4U053N 
MM74HCLO66N 
SN74LS174N 
SN74AS374UN 
74ULS364N 
SNTUASLTON 
MC1OH176P 
MC1OH159P 
MC10H113P 
MC10H188P 
MC10H189P 

CA3199E 

DP8461N 
SNTULS652NT 
SN74ALS541N 
SN74UALS1000AN 
SNTUALS24U5A-1N 
SN7YALSBOSN 
MC14051BCP 
WD1100-13 
MC14SLLOP SELECTED 
74F352PC 

SN74UASO2N 
SN74ASOBN 
SN74AS10N 
SN74AS11N 
SN74UAS20N 
SNT7UAS30N 
SN74UAS109N 
SN74AS151N 
SN74AS153N 
SN7HAS157N 
SN74UAS158N 
SN74AS161N 
SN74AS162N 
SN74AS163N 
SN74AS17UN 
SN74AS181BNT 
SN74AS241N 
SN7UAS2U3N 
SN7HAS253N 
SNT4AS257N 
SN7HAS258N 
SN74AS353N 
SN74AS534N 
AM26LS30DC 
SN74HALS10050 
SN74AS1032AN 
SN74UALS22AN 
SN74ALS33AN 
SN7UALS4OAN 
SN74ALS113AN 
SN7LALS168AN 
SN7LALS190N 
SNTUALS251N 
SN74ALS258N 
DS32U5N 
SN74ULS382AN 
SN74LS699N 
AMPALI6H8LPC UNPRGMD 
SN7UASB82NT 

96 36ATC 

PLS159N UNPRGMD 
MM74HC564LN 
SNTUALS240A-1N 


1820-3783 
1820-3785 
1820-3786 
1820-3787 
1820-3788 
1820-3789 
1820-3790 
1820-3791 
1820-3792 
1820-3793 
1820-3794 
1820-3795 
1820-3796 
1820-3797 
1820-3798 
1820-3799 
1820-3800 
1820-3801 
1820-3802 
1820-3803 
1820-3804 
1820-3805 
1820-3806 
1820-3807 
1820-3808 
1820-3809 
1820-3810 
1820-3811 
1820-3812 
1820-3813 
1820-3814 
1820-3815 
1820-3816 
1820-3817 
1820-3818 
1820-3819 
1820-3820 
1820-3821 
1820-3822 
1820-3823 
1820-382h 
1820-3828 
1820-3829 
1820-3830 
1820-3831 
1820-3834 
1820-3835 
1820-3837 
1820-3838 
1820-3839 
1820-3840 
1820-3842 
1820-3842 
1820-3843 
1820-3844 
1820-3845 
1820-3846 
1820-3847 
1820-3848 
1820-3849 
1820-3852 
1820-3859 
1820-3860 
1820-3861 
1820-3863 
1826-3864 
1820-3865 
1820-3866 
1820-3868 
1820-3869 
1820-3870 
1820-3871 
1820-3872 
1820-3873 
1820-3874 
1820-3875 
1820-3876 
1820-3878 
1820-3882 
1820-3882 
1820-3884 
1820-3885 
1820 - 3887 
1820-3888 
1820-3890 
1820-3891 
1820-3892 
1820-3893 
1820-3894 
1820-3895 
1820-3897 
1820-3898 
1820-3899 
1820-3900 
1820-3901 
1820-3902 
1820 - 3903 
1820-3904 
1820-3905 
1820-3906 
1820-3907 
1820-3912 
1820-3913 
1820-3914 
1820-3916 
1820-3917 
1820-3918 
1820-3920 
1820-3922 
1820-3923 
1820-3925 
1820-3931 
1820-3933 
1820-3934 
1870-3935 


03794 
02037 
01921 
03406 
92037 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
o4og2 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01698 
07221 
03406 
03406 
03406 
03794 
06347 
06347 
02763 
02237 
11452 
03794 
02037 
o4oge2 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
06347 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01921 
01698 
01698 
01698 
08810 
08810 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
03406 
01698 
02037 


AMPALI6R8APC UNPRGMD 
MC74HC163N 
CD74HC6T0E 
MM74HCELON 
MCTUHCSEN 
MM74HCS74UN 
MM74HC573N 
MM74HC368N 
MM74HC367N 
SN74HC21N 
MM74HC191N 
MM74HC113N 
MM74HCT139N 
SN74ALS100LFN 
SN74ALS8OUFN 
SN74LALS1010AFN 
SN74ALS1020AFN 
SN74ALSSO5FN 
SN7UALS27FN 
SNT4UALSS808FN 
SN7T4ALS1011AFN 
SN7YALS1L240FN 
SN74ALS124U4AFN 
SN7WALS7TUAFN 
SN74ALS112AFN 
SN7NALS138FN 
SN74ALS139FN 
SN7UALS251FN 
SNTUALS253FN 
SN7LALS165FN 
SN7TUALS299FN 
SN74ALS37 3FN 
SN7LALSI60BFN 
SN7UALS161BFN 
SN74ALS168BFN 
SN74UALS169BFN 
SN7LASTUFN 
SN74AS112FN 
SN74AS168FN 
SN74AS169FN 
SN74AS 37 4FN 
AM7990DC /70 
AM7991 ADC 
SN74US373N 
MC10H174P 
MM5827UN 
SN74ALSE80N 
SN74ULS164UN 
SN74S132N 
SN74SO8N 
SN74USO2N 
SNT4AS168N 
SN74ASLOON 
SN74UAS6USN 
CD74HCT17 3E 
SN75437ANE 
74HCT563P 
MM74HCT138N 
MM74HCT 37 UN 
MM74HCT373N 
AMPALI6L8LDC UNPRGMD 
HD4L4102CH 
HD44103CH 
Tscg9houcT 

TUF 378PC 
SMC20 
AMPALIGR8LDM UNPRGMD 
MC14052BCL SELECTED 
SN74LS794N 
SN74ALS832FN 
SN7LALS124U5AFN 
SN74ALS27 3FN 
SN74ALS574AFN 
SN74ALS190FN 
SN74ALS257FN 
SN7TYALSI6E4FN 
SN74ALS573BFN 
AM26LS29PC 
SN74AS573N 
SN74AS62 3N, 
SN74ASB6N 
SNT4ALSS4ON 
HD100112 
AM29854DC 
SN74AS257FN 
SN74ASSOUBFN 
SNTUASBOSAFN 
SN74UASSOB8AFN 
SN7T4UAS832AFN 
SN74AS138FN 
SN74LS85FN 
SN74ULS283FN 
SN74ULS377FN 
SN74ULSLUFN 
SN74ULS123FN 
SN74LS1O4AFN 
SN7ULS259FN 
SN7LALSO5AFN 
SN74ALS623AN 
SNT4ALS191FN 
CD40109BE 
SN74ASS7UFN 
SN74S112FN 
SN74AS1S4FN 
10938P 

10939P 
MC1LOH106P 
SN74AS1008N 
SN74AS231N 
SN74AS230N 
SN7UALSS614N 
N8X60N 
MMTUHC365N 
SN74AS138N 
MC12009L 


1820-3938 
1820-3939 
1820-3940 
1820-3941 
1820-3952 
1820-3953 
1820-3954 
1820-3956 
1820-3959 
1820-3960 
1820-3961 
1820-3962 
1820-3963 
1820-3964 
1820-3969 


1820-3971 


1820-3972 
1820-3973 


1820-3975 


1820-3977 
1820-3982 
1820-3983 
1820-3986 
1820-3990 
1820-3991 
1820-3993 
1820-3994 
1820-3995 
1820-3996 
1820-4025 
1820-4026 
1820-402T 
1820-4021 
1820-4032 
1820-4033 
4820-034 
1820-044 
1820-4050 
1820-4051 
1820-4052 
1820-4053 
1820-4054 
1820-4055 
1820-4056 
1820-4057 
1820-4059 
1820-4060 
1820-4061 
1820-4062 
1820-4063 
1820-064 
1820-4065 
1820-ha066 
1820-4067 
1820-4068 
1820-069 
1820-4070 
1820-4075 
1820-4076 
1820-4077 
1820-4078 
1820-4079 
1820-4080 
1820-4081 
1820-4082 
1820-4084 
1820-4085 
1820-4086 
1820-4096 
1820-4097 
1820-4109 
1820-4110 
1820-4119 
1820-4120 
1820-4121 
1820-4122 
1820-4123 
1820-4124 
1820-4125 
1820-4126 
1820-4127 
1820-4128 
1820-4129 
1820-4132 
1820-4133 
1820-4138 
1820-4139 
1820-4142 
1820-4147 
1820-4148 
1820-41h9 
1820-4150 
1820-4151 
1820-4152 
1820-4159 
1820-4160 
1820-4162 
1820-4163 
1820-4164 
1820-4165 
1820-4166 
1820-4167 
1820-4168 
1820-4169 
1820-4170 
1820-4171 
1820-4177 
1820-4179 
1820-4180 
1820-4183 
1820-4185 
1820-4186 
1820-4187 
1820-4188 
1820-4189 


06347 
02910 
01921 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03794 
03794 
02237 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
03406 
03794 
01698 
02910 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
03406 
02237 
03714 
01698 
03794 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02910 
01698 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
01698 
01698 
02910 
02037 
02037 
02037 
03794 
02037 
04078 
02910 
01698 
01698 
01698 
04092 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
02910 
01698 
01698 
03794 
016998 
02037 
03794 
01698 
04092 
01698 
03406 
03406 
01698 
01698 
01921 
01698 
02037 
11345 
01698 
02910 
02910 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
02910 
03406 
03406 
01698 
02910 
11111 


HD6350P 
TUFESN 
CD74HCT1LT4E 
SCN2641CC1N24 
SN74ULS161AN 
SN7USTUN 
SN7YULS123N 
SN7T4LS32N 
SN75478P 
SN74ULSSOEN 
AM29841DC 
AM29843DC 

TUF 1U8PC 
MC12018P 
DP8451N 
SN74HAS6LON 
SN74LS321N 
SN7UALSS6N 
MM74HC5SUIN 
AM29826DC 
SN74ALS166N 
T4UF1OSN 
AMPALIG6GRYAPC UNPRGMD 
SN7ULS601N 
SN7UAS21N 
SN74ALS575ANT 
SN74ALS243AN 
PLS155N UNPRGMD 


TIBPAL16L8-15CN UNPRGMD | 


SN74UASSTSN 
SNT4AS280N 
MM74HCUOLON 
TUFS69PC 

ICL7667CPA 
SN7UASBUENT 
AMPAL22V10PC UNPRGMD 
TIFPLA839NT UNPRGMD 
TIBPAL16R8-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16R6-15CN UNPRGMD 
TIBPALI6R4-15CN UNPRGMD 
SN74HCOSN 
SN74HC190N 
MC74HC162N 
MC74HCUS11N 

TUF I8N 

SN74AS194N 
AM29821DC 

AM29822DC 

AM29828DC 

AM29834DC 

AM?29842DC 

AM298hu4pc 

AM298L6DC 

AM29853DC 

AM29861DC 

AM29862DC 

AM29864DC 
SN74ALS259N 
SN74ALS577NT 
SN7LAS580N 
THHCT257N 
MC10H125P 

MC10135P 

MC10H124P 
AMPALI6R6APC UNPRGMD 
MC74HC137N 
MK4501N-15 
74HCT273N 
SN74AS245N 
SN7T4ASE52NT 
SN74LAS8UINT 
PAL20R6ACNS UNPRGMD 
TC74HCOUF 

TC7HHC7UF 
TCTLHC138F 
TC7RHC374F 
TCTLHC2UUF 
TC7LHC2USF 

TUF 269N 
SN74ALS654-1NT 
SN74ALS679N 
AM26S11P¢C 
SN7UAS641N 

MC10160P 

AM26LS38DC 

SN75175N 

THACT652N5 
SN74ASLOOOAN 
MM74HCTS73N 
MM74HC298N 
SN74HC1E6N 
SN74HCT5 7 3N 
CD74HCT193E 


SN74ECT5 74N 
MC10HO016P 
CY7C4O4-15PC 
SN74ALS241A-1N 
TUFLUN 
7uF132N SELECTED 
SN74ALS139N 
CD40163BCN 
SN7YALS1804N 
SN74AS851N 
SN74UASS TEN 
SN74ALS620AN 
SN74AS242N 
SCN2672BC4N4O 
SN74HC682N 
SN74ALS158N 
TUF I67N 
DS3658N 
DS3669N 
SN74LS19N 
TUHC24U5D 
DQ8023A 


HP P-N 


1820-4196 
1820-4197 
1820-4198 
1820-4199 
1820-4200 
1820-4201 
1820-4202 
1820-4203 
1820-4204 
1820-4205 
1820-4206 
1820-4207 
1820-4208 
1820-4209 
1820-4211 
1820-4212 
1820-4215 
1820-4216 
1820-4217 
1820-4218 
1820-4219 
1820-4220 
1820-228 
1820-4229 
1820-4232 
1820-4233 
1820-4235 
1820-h2he2 
1820-4243 
1820-4244 
1820-4245 
1820-h2u6 
1820-427 
1820-4248 
1820-4249 
1820-250 
1820-4251 
1820-4252 
1820-4253 
1820-4255 
1820-4256 
1820-4257 
1820-4258 
1820-4259 
1820-4260 
1820-4261 
1820-4262 
1820-4263 
1820-4264 
1820-4265 
1820-4266 
1820-4267 
1820-4268 
1820-4269 
1820-4270 
1820-4271 
1820-4272 
1820-4273 
1820-he7h 
1820-4275 
1820-4276 
1820-4277 
1820-4278 
1820-4279 
1820-4280 
1820-4281 
1820-4282 
1820-4283 
1820-4284 
1820-4285 
1820-4286 
1820-4287 
1820-4288 
1820-4289 
1820-4290 
1820-4291 
1820-4310 
1820-4311 
1820-4313 
1820-4314 
1820-4315 
1820-4316 
1820-4317 
1820-4318 
1820-4319 
1820-4320 
1820-4321 
1820-4322 
1820-4323 
1820-4332 
1820-4333 
1820-4334 
1820-4342 
1820-4343 
1820-4344 
1820-4345 
1820-h3h6 
1820-4347 
1820-4348 
1820-439 
1820-4350 
1820-4351 
1820-4352 
1820-4353 
1820-4355 
1820-4357 
1820-4358 
1820-4359 
1820-4360 
1820-4361 
1820-4362 
1820-4363 
1820-4364 
1820-4365 
1820-4366 


Mfr. 


03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
01698 
01698 
02037 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
06347 
02910 
02037 
01698 
02910 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
20858 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02910 
02910 
03406 
02910 
02237 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
nog? 
02910 
01698 
02037 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 


Desc. 


MM74HCT15 7N 


MC10H123P 
MC10H160P 
MC10H332P 
MC10807L 
MC1OHU2ZKP 
MC10H135P 
MC10H136P 
MC10H350P 
L298 
MC10H166P 


SN74AS1036N 


SN74HC377N 
MC10177P 
SN74AS639N 
TUHCT2USN 
74HC138D 
7THHC24u0D 
HEF4OG76BT 
ThHC85D 
T4HC27D 
74HC32D 
HD100132 
HEF4724BP 


MC74HCLOTEN 
SN74UALS244A-1N 


THF 273N 
TUHCT1UN 
SNTYALSG8D 


SN74ALS11AD 


SN74ALS02D 
SN74ALS27D 
SN74ALS32D 
SN74ALSB6D 


SN74ALSOMBD 
SN74ALSO5AD 


SN74LS14D 


SN74ALS1LOAD 


DS1489AN 
SN74LS85D 
SN74LS123D 


SN74ALS138D 
SN74ALS139D 
SN74ALS251D 
SN74ALS25 3D 
SN74ALS257D 


SN74LS283D 


SNT4ALS259D 
SN74A4LS573BD 
SN74ALS164D 
SN74ALS165D 
SN74LS194AD 
SN74ALS168BD 
SN74ALS169BD 
SN74ALS190D 
SN74ALS191D 
SN74ALS240AFN 
SN74UALSZ44APN 
SNTUALS245AFN 
SN74ALS74AD 
SN74ALS112AD 
SN74ALS273DW 


SN7T4LS377D 


SN74ALS5 7YADW 


SN74ASOOD 
SN7TUASOSD 
SN74ASO2D 
SN74AS 32D 
SN74AS1 38D 
SN74AS257D 
SNT7T4ASLOUD 
SN74AS168D 
SN74AS169D 
SN74AS74D 
SN74AS112D 


SN74ALSOOAD 


T4UF193PC 
LT1032CN 


SN7TUALS164UN 
SNTUALS 365N 
SN7UALS367N 
SN74LALS368N 


SN74AS112N 
SN74AS574N 
MC10H173P 
MC10H181P 
MC10H180P 
MC10H179P 
MCLOH2Z09P 
HEF 4OG9UBT 
HEF 4OO1BT 
DP8461N 
T4F377N 
TUFLI4PC 
SN74AS874N 


SN74AS1004N 


7T4HCHO53D 
SN74ULS31N 
SNT4LSO7N 


SN74ALS1003AN 
SN74ALS241AN 
PAL2OR4ACJ UNPRGMD 


T4HCT123D 


SN74ALS30AD 


MC74HC597N 
T4F374uD 
74LS191D 
T4LS240D 
TYLS24uD 
T4LS20D 
T4LS30D 
74ULSOBD 
74FO8D 
7T4LS11D 
74LS27D 


1820-4367 
1820-4368 
1820-4369 
1820-4371 
1820-4372 
1820-4373 
1820-374 
1820-4375 
1820-4376 
1820-4377 
1820-4391 
1820-4392 
1820-4393 
1820-4401 
1820-hbo2 
1820-4433 
1820-4435 
1820-4436 
1820-4437 
1820-4438 
1820-4439 
1820-44ha 
1820-4uu4 
4820-4445 
1820-4LUh6 
1820-4448 
1820-44h9 
1820-4450 
1820-4454 
1820-4458 
1820-4459 
1820-4461 
1820-4465 
1820-4489 
1820-4492 
1820-4493 
1820-449h 
1820-4496 
1820-4497 
1820-4498 
1820-4500 
1820-4501 
1820-4503 
1820-4520 
1820-4522 
1820-4523 
1820-4524 
1820-4527 
1820-4534 
1820-4535 
1820-4537 
1820-4551 
1820-4553 
1820-4554 
1820-4562 
1820-4565 
1820-4566 
1820-4567 
1820-4568 
1820-4569 
1820-4574 
1820-4575 
1820-4577 
1820-4578 
1820-4579 
1820-4582 
1820-4583 
1820-4584 
1820-4585 
1820-4586 
1820-4587 
1820-4588 
1820-4589 
1820-4590 
1820-4591 
1820-4592 
1820-4593 
1820-4594 
1820-4597 
1820-4599 
1820-4600 
1820-4601 
1820-4602 
1820-4607 
1820-4608 
1820-4609 
1820-4610 
1820-4630 
1820-4631 
1820-4639 
1820-4642 
1820-4643 
1820-4644 
1820-648 
1820-4649 
1820-4650 
1820-4651 
1820-4652 
1820-4653 
1820-4654 
1820-4655 
1820-4657 
1820-4658 
1820-4659 
1820-4660 
1820-4666 
1820-4667 
1820-4670 
1820-4673 
1820-4675 
1820-4676 
1820-677 
1820-4678 
1820-4679 
1820-4680 


02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
03406 
ohog2 
03794 
01698 
03406 
03794 
03794 
02037 
02037 
92910 
06354 
01698 
01698 
03406 
01590 
02910 
01698 
11320 
02037 
01698 
01698 
02910 
01698 
02910 
o4o9g2 
ohog2 
01698 
01698 
01698 
04092 
oho92 
03714 
00039 
03799 
03799 
03799 
03406 
01698 
01698 
02237 
02910 
01698 
01698 
11111 
01698 
ohog2 
02910 
04200 
02037 
02037 
01698 
02910 
01498 
01698 
oboge 
02910 
02910 
02910 
02017 
02037 
01698 
02910 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
02237 
04200 
02037 
03406 
02910 
01698 
02037 
03794 
03794 
02910 
01698 
okag2 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
03811 
06121 
02037 
02910 
01698 
00575 
01698 
01698 
01698 
01698 
04507 
01698 


T4LSOUD 

7T4ULS175D 

TULST4AD 

T4LS32D 

T4LS10D 

7T4F1LOD 

SN74ULS612N 
SN74AS286N 

74LSooD 

74FouD 

SNT7T4ALS64U6NT 
MM74HC283N 
PAL12L6-2CJ UNPRGMD 
AM7992BDC 
SN74AS1805N 
PAL1016P8JC UNPRGMD 
AMPALIGR4LPC UNPRGMD 
AMPALI6R8LPC UNPRGMD 
MC7TUHCU543N 
MC10192P 
TUF37N 
TC7YHCLOOUP 
SNTUAS2Z99N 
SN74ASS69NT 
LHOO63CK 
SP1L6F60DG 
74S273N 
SN74ASG21NT 
229CG 
MCT4HC126N 
SN74AS1804N 
SN75176AP 
TUHCT377N 
SN74LS603AN 
TUF 27N 
PALI6R6BCJ UNPRGMD 
PALI6R8BCJ UNPRGMD 
SN7UAS1808N 
SN7UALS67ENT 
SN7TLASBUSNT 

67401N 

PALI6L2CN UNPRGMD 
ICM7218E1JL 

UPD7210 
HPL1-16RC6-9 UNPRGMD 
HPL1-16LC8-9 UNPRGMD 
HPL1-16RC4-9 UNPRGMD 
DS3695N 

SN74HCT7OO1N 
SN7UALS8UINT 
TUF676SDC 

T4F 30N 

SNTULSS98N 

THCT2000 

8023A 

SN74AS876N 
PAL2OL10ACJS UNPRGMD 
TUHCT259N 

UCN-5802A 

MC74HCS4ON 
MCT74UHCUO52N 
SN74LS253N 

T4HCT125N 
SN74ALS465AN 
SN74AS84L3NT 
PALI6R4A-YCN UNPRGMD 
T4UHCTO8N 

T4HCT251N 

TUHCT253BN 
MC74HCTS4ULN 
MCT7SHCT6ULON 
SN74HCT6USNT 
TUHCT8EN 
MM74HC423AN 
SN74AS1034N 
SN74ALS353N 
SN74ALS652NT 
SN74ASB6OEN 

TUFS4ISPC 

UDN-2543B 

MC34050P 

MM74HCTOSN 

TYHCT365N 
SN74HCT652NT 
MCT4HC356N 
AM25LS14APC 
AM25L52520PC 
TYHCT163N 

SN74AS762N 
PALI6R&ACN UNPRGMD 
SN74ALS352N 

TUHCTO2N 

SN74LS589N 
SN7UASGHONT 
SN74ALS677NT 
SN74AS651NT 
SN74AS826NT 
SN74AS823NT 
SN74UAS822NT 
SN74AS250NT 
SN74ALS131N 
SN74ALS878ANT 
SNT4AS878NT 

82588 

UAA180 

MC145406aCP 
TUHCT126N 
SNTYALS232AN 
WD9216PA01 
SN74HC1HEN 
SN74HC258N 
SN74HCUION 
SN7UAS298N 
MPYO16KJ1C 
SN74LS164D ~ 


1820-4681 
1820-4685 
1820-4686 
1820-4687 
1820-4688 
1820-4690 
1820-4691 
1820-4692 
1820-4693 
1820-4694 
1820-4705 
1820-4706 
1820-4708 
1820-4715 
1820-4716 
1820-4719 
1820-4720 
1820-4721 
1820-4734 
1820-4735 
1820-4737 
1820-4738 
1820-4739 
1820-470 
1820-477 
1820-478 
1820-4749 
1820-4750 
1820-4751 
1820-4752 
1820-4753 
1820-4754 
1820-4755 
1820-4756 
1820-4757 
1820-4758 
1820-4760 
1820-4761 
1820-4770 
1820-4776 
1820-4777 
1820-4778 
1820-4779 
1820-4780 
1826-4781 
1820-4786 
1820-4787 
1820-4788 
1820-4789 
1820-4790 
1820-4791 
1820-4792 
1820-48b0 
1820-4843 
1820-4844 
1820-4847 
1820-4857 
1820-4859 
1820-4860 
1820-4861 
1820-4862 
1820-4863 
1820-4864 
1820-4865 
1820-4876 
1820-4877 
1820-4878 
1820-4879 
1820-4886 
1820-4887 
1820-4889 
1820-4890 
1820-892 
1820-4895 
1820-4896 
1820-4900 
1820-4928 
1820-4929 
1820-4930 
1820-4931 
1820-4932 
1820-4933 
1820-4934 
1820-4935 
1820-4936 
1820-4937 
1820-4938 
1820-4939 
1820-4943, 
1820-945 
1820-946 
1820-4947 
1820-4948 
1820-4949 
1820-4950 
1820-4951 
1820-4957 
1820-4958 
1820-4959 
1820-960 
1820-4961 
1820-4962 
1820-4963 
1820-4964 
1820-4965 
1820-4966 
1820-4967 
1820-4968 
1820-4969 
1820-4970 
1820-4971 
1820-4972 
1820-4974 
1820-4975 
1820-4983 


02037 
01590 
01425 
02910 
11302 
03406 
03406 
01698 
01698 
01698 
02037 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
02237 
02910 
02037 
12125 
12125 
12125 
ohoge2 
ohog2 
42125 
12125 
12125 
03406 
03406 
03406 
03406 
10253 
O7371 
03794 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
12125 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
00350 
01542 
01698 
04200 
03406 
02910 
o4og2 
02910 
02910 
02910 
01921 
02910 
10253 
01921 
01921 
03406 
01698 
01698 
03406 
10858 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
03794 
01698 
02910 
02910 
03406 
02910 
02910 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
03811 
o4age 
obog2 
063811 
o4og2 
03794 
03794 
03714 


MC10116P 

S$P9131DG 
FDC9229BTP 

THF O2D 

ICM7218AIPI 
DS14C89AN 
DS14C88N 
SN74UHCOOD 
SN74HCOBD 
SNTYALS653NT 
MCTUHCH351N 
MM74HCL316N 
SNTUASTSEN 
SN74AS825NT 
SNTYALS843NT 
SN74HC805N 
SNTUALSS64AN 
TUHCTA2N 

SN75173N 

SN75172N 
SN74HCT24ODW 
T4ACT3TUPC 

TUFSTIN 

MCLOHL23P 
KS74AHCT640N 
KS74AHCT24ON 
KS74AHCT2 4UN 
PALI6RUBCN UNPRGMD 
PALZOR8BCNS UNPRGMD 
KS74AHCT259N 
KS74AHCT27 3N 
KS74UAHCT138N 
PALI6L8BNC UNPRGMD 
PALI6R8BNC UNPRGMD 
PALIG6R4BNC UNPRGMD 
PALIGR6BNC UNPRGMD 
IDT74UAHCT245P 
LB1246 

AM29843PC 
SN7LAS243D 

TUF125N 

T4FS1N 

TUF 126N 

7T4RCT175N 

KS 74AHCTOON 
SNT7T4LS125AD 
SN74NALS2U0ADW 
SNT4ALS244ADW 
SN74LS393D 

SN74ALS 2U5ADW 
XR-T5675CP 
HCTL-2000 

SN75115N 
UDN-2585A 

MMS 4B4N 

TUF 365N 
PAL15L8B-2CJ UNPRGMD 
SCC2691AC1N2h 

TUF 240D 

TUF 38D 
CD74HCT154E 
TUHCTO3N 
IDT7210-100C 
CD7UHCT1E4E 
CDLOYLBF 

DP8451V-4 
SNTHALS533N 
PALI6L8A-2CN UNPRGMD 
NSC858N-HI 
LT1039CN 

DP8392AN 

DS8921N 

Mc3448AD 
MM74HC37 36M 
DP8392N 

TUF524PC 
SN7UALS1O9AD 
SN74UALS163BD 
SN74ALS174D 
SN7YALS 38AD 
SN7YALS520DW 
SN74ALS541DW 
SN74ALS161BD 
SN74ALS175D 
SN74AS574DW 
SN74AS163D 

TL4HC86D 
AMPALI6R6LPC UNPRGMD 
SN75155D 

TUHCT20N 

THHCT27N 
MM74HCT112N 
THHCT393N 
T4HCTLOZON 
SN74ALS518N 
TL5812N 

MC10116FN 
MC10124FN 
MC10125FN 
MC10136FN 
SN74UASBONBDW 
SN74UALS166D 
SN74A510D 
SN74AS27D 
MCTUHC132D 
MCT4HCT4UD 
MC10131FN 

D7245 

PALI6L8B-2CN UNPRGMD 
PAL20L8BCNS UNPRGMD 
D7234 

PALL6OL8BCN UNPRGMD 
AMPAL22V10DC UNPRGMD 
AMPAL22Vi0ADC UNPRGMD 
ICM7228B1 JI 


1820-4995 
1820-4997 
1820-4998 
1820-5001 
1820-5002 
1820-5012 
1820-5013 
1820-5014 
1820-5015 
1820-5020 
1820-5021 
1820-5024 
1820-5024 
1820-5025 
1820-5026 
1820-5027 
1820-5028 
1820-5029 
1820-5035 
1820-5038 
1820-5040 
1820-5041 
1820-5042 
1820-5043 
1820-5045 
1820-5050 
1820-5052 
1820-5052 
1820-5053 
1820-5054 
1820-5055 
1820-5056 
1820-5057 
1820-5058 
1820-5059 
1820-5060 
1820-5064 
1820-5065 
1820-5066 
1820-5067 
1820-5068 
1820-5069 
1820-5070 
1820-5073 
1820-5074 
1820-5075 
1820-5076 
1820-5077 
1820-5079 
1820-5080 
1820-5098 
1820-5099 
1820-5100 
1820-5101 
1820-5102 
1820-5211 
1820-5112 
1820-5130 
1820-5131 
1820-5132 
1820-5133 
1820-5144 
1820-5136 
1820-5145 
1820-5147 
1820-5148 
1820-5149 
1820-5150 
1820-5155 
1820-5156 
1820-5157 
1820-5158 
1820-5161 
1820-5162 
1820-5163 
1820-5169 
1820-5177 
1820-5179 
1820-5180 
1820-5181 
1820-5182 
1820-5183 
1820-5184 
1820-5185 
1820-5186 
1820-5187 
1820-5188 
1820-5207 
1820-5212 
1820-5213 
1820-5215 
1820-5216 
1820-5218 
1820-5219 
1820-5220 
1820-5222 
1820-5226 
1820-5228 
1820-5232 
1820-5233 
1820-5234 
1820-5235 
1820-5237 
1820-5238 
1820-5239 
1820-520 
1820-5241 
1820-5242 
1820-5243 
1820-5244 
1820-5245 
1820-5253 
1820-5259 
1820-5273 
1820-5274 





06354 
06338 
02910 
01698 
01698 
11345 
11345 
02237 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
62910 
02910 
03406 
02910 
02910 
02910 
02237 
01698 
11302 
01698 
ouog2 
01698 
02237 
02237 
03406 
01698 
02910 
02037 
01698 
01698 
01698 
o4092 
02237 
12125 
12125 
32125 
12125 
01698 
02910 
01698 
02910 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
12125 
01698 
02237 
11668 
03285 
03285 
03285 
04092 
03794 
04092 
03406 
01698 
02910 
01698 
01698 
02910 
02910 
01698 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
04092 
02910 
02037 
04092 
02910 
02910 
02910 
01698 
12276 
10253 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02910 
01698 
01698 
D1498 
01698 
03406 
ohoge 
ohog2 
03947 
04200 
01698 
03406 
020137 


TCTYHC592P 

L293D 

TUF 32D 

SN74ULS62uD 
SN7UALS374DW 
PALC22V10-35PC UNPRGMD 
PALC22V10-25PC UNPRGMD 
TUF525DC 
SNTUALSTUIN 
SN7TLASBO8EDW 
SN74AS87ONT 
SN7T4HCE52NT 
MM58274V 
SN7HALS6LENT 
SN74C6D 
TIBPAL16L8-25CFN UNPRGMD 
TIBPALi6R8-25CFN UNPRGMD 
PLS1684N UNPRGMD 
SN7UALS 35AN 
SN7LAS1004AD 

7UF 74D 

7UF109D 

7UF157AD 

7UF175D 

TUFGUD 

TUF273D 

TUF 269D 

7UF151D 

TUF125D 
MM74HC123AM 
74HCT151N 
T4UHCT161N 

74HCT1ON 

TUACOUPC 

MC34ULE6N : 
ICM7218BIPI 
SNTYAS881ANT 
PALI6L8A-4CN UNPRGMD 
TS2150-4UNT 
THACTUPC 

THACI73PC 
MM74HCUOSIN 
SN74AS1OOOAD 
T4HCT1 32N 
MC10H330P 
SN74ALS20AD 
SN74ALS153D 
SN74HCTST4LDW 
PALZORSACNL UNPRGMD 
TUF LO3DC 
KS74AHCT1UN 
KS74AHCT32N 
KS74AHCT257N 
KS74UAHCT258N 
SN7SALS194N 
TUHCT21N 
SNT7ULSL4ED 

74F138D 

SN74S284D 
SN74ALSS64UADW 
SN74AS5 7 3DW 
SN7UAS245DW 

TUF 260N 
SN74ALS114AN 
KS74AHCTO2N 
SNTGALS8U5NT 
TUF573PC 

R8070P-22 
ADSP1401KN 
ADSP3221KG 
ADSP3210KG 
PALL6R4UB-2CNS UNPRGMD 
AM7911PcC 
PALI6R6ACN UNPRGMD 
PAL1I6R8NC UNPRGMD 
SN74ALS867NT 
TUHCT597N 
SN74ALS243AD 
SN74ALSO3BD 
TUHCTOSD 

TUHCT138D 
SN74ALS1805AN 
SN74LSYOLANS 
SN74ALS29827NT 
SN75518N 
SN74ALS621A-1N 
SN74ALS622A-1N 
PAL2O0L10ACNS UNPRGMD 
TUF4UON 

MC14490DW 
PALI6L8DCN UNPRGMD 
PLS1i79N UNPRGMD 
THF 2buD 

7UF373D 

SN74HCOUD 
V6366B-J 
IDT74FCT2uuP 
SN7NALS236N 
SN74ALSS69ADW 
SN74ALSZ4U1LADW 
SN74ALS1 33D 
SN74ALSO9D 

THF 3037N 

SN74S112D 
SN74LS165AD 
SN7ULS259BD 
SNT74ALS373DW 
DP8464UBV 
PAL16R8B-4CNS UNPRGMD 
PALI6L8B-4CNS UNPRGMD 
NCR 8310 

UDN-2998W 
SN74ALS688DW 
MM74HCTS LOWM 
MC14US406DW 


HP P/N 


1820-5276 
1820-5284 
1820-5285 
1820-5286 
1820-5287 
1820-5288 
1820-5291 
1820-5310 


- 1820-5311 


1820-5312 
1820-5313 
1820-5314 
1820-5315 
1820-5316 
1820-5317 
1820-5318 
1820-5319 
1820-5320 
1820-5321 
1820-5322 
1820-5323 
1820-5324 
1820-5325 
1820-5326 
1820-5327 
1820-5328 
1820-5329 
1820-5330 
1820 5333 
1820-5336 
1820-5338 
1820-5339 
1820-536 
1820-5366 
1820-5371 
1820-5374 
1820-5375 
1820-5376 
1820-5377 
1820-5384 
1820-5385 
1820-5386 
1820-5387 
1820-5390 
1820-5392 
1820-5395 
1820-5396 
1820-5402 
1820-5403 
1820-5404 
1820-S411 
1820-5417 
1820-5418 
1820-5419 
1820-5420 
1820-5421 
1820-5423 
1820-542u 
1820-5429 
1820-5432 
1820-5436 
1820-5438 
1820-5439 
1820-S4h0 
1820-5461 
1820-5462 
1820-5463 
1820-5467 
1820-5469 
1820-5470 
1820-5471 
1820-5472 
1820-5473 
1820-5474 
1820-5475 
1820-5476 
1820-5477 
1820-5478 
1820-5479 
1820-5480 
1820-5481 
1820-S482 
1820-5491 
1820-5492 
1820-5493 
1820-5494 
1820-5505 
1820-5507 
1820-5533 
1820-5534 
1820-5535 
1820-5568 
1826-0002 
1826-0003 
1826-0004 
1826-0006 
1826-0007 
1826-0008 
1826-0009 
1826-0010 
1826-0011 
1826-0013 
1826-0014 
1826-0015 
1826-0016 
1826-0017 
1826-0019 
1826-0020 
1826-0021 
1826-0022 
1826-0023 
1826-0024 
1826-0025 
1826-0026 
1826-0028 


Mfr. 


06344 
01698 
02910 
03406 
03406 
okog2 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016938 
01698 
01698 
02910 
03406 
10858 
03406 
03811 
06344 
03406 
02237 
02910 
02237 
02910 
10421 
10253 
02237 
01698 
02037 
03406 
03406 
10253 
03406 
03947 
01698 
03406 
o4og2 
02037 
03406 
01698 
06354 
02237 
02910 
01698 
06347 
02910 
03406 
10253 
10253 
01698 
01698 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
03794 
01698 
0492 
01590 
61590 
03794 
06338 
11345 
03794 
01698 
n40g2 
10253 
01698 
02037 
02037 
03406 
02037 
02237 
02180 
02237 
02237 
02237 
02180 
02037 
01921 
03406 
03406 
02037 
02180 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
03406 
02037 


Desc. 


MB506-DIP-8 

SN7438D 

PCF8576T 

MM58242N 

MM58248N 

PAL16L8ACN- UNPRGMD 
MC7UHC1LO7N 
SN7LALS874LBDW 
SN74LS390D 
SN74UALS323DW 
SN74LS166AD 
SN74AS253D 
SN74AS280D 
SN74AS373D 
SN74AS374UDW 
SN74ALSG6LEDW 
SN74S133D 
SN74AS832BDW 
SN74AS805BDW 
SN74AS21D 
SN7HAS6LEDW 
SN74LS1264D 
SN74AS244DW 
AM26LS31D 
AM26LS32ACD 

SN75188D 

5N75189D 

SN75518FN 

TuF12boOD 
DMPALI6L8B2VC UNPRGMD 
LT1081-CN 

MMS450N 

D5C060-35 

MB87030 

DS8922AN 

TUP673APC 

T4UF166N 

TYUACL57SC 

THF 257AaD 

RTC62421 

IDTHOCHE0AG 

7UFS83PC 

SN74AS11D 

MC1LOH125FN 
PALI6R6AVC UNPRGMD 
MM74HC17 3M 
IDT74FCT191AP 
PALIOL8A2VC UNPRGMD 
NCR5380-44PLCC 
SN74LS629D 

DP&344 

PALLYLYCN UNPRGMD 
MC14538BDW 
MM74C906M 
TIBPALI6R4-12CN UNPRGMD 
TCT4HC593P 

TUACOOPC 

TEHCTS LON 
TIBPAL20R6-15CN UNPRGMD 
HDT 4HCTULGP 

TUF 395D 

DS3487M 

IDT7UFCT373P 
IDT74UFCT374P 
TIBPAL16L8-25CN UNPRGMD 
TIBPALZOR8-15CN UNPRGMD 
TIBPAL20L8-15CN UNPRGMD 
TUFS68N 

74UHCTOOD 

74UHCTO2D 

T4UBCTOUD 

TUHCT109D 

TUHCT1L25D 

74HCT175D 

TUHCT27 3D 

74UHCTS 41D 

T4HCT5 73D 

TUHCT7 UD 

TUHCTHOZOD 
AMPALI8P8BPC UNPRGMD 
TIBPALZOR4-15CNT UNPRGMD 
PALI6R64-4CN UNPRGMD 
SP8602BCM 

SP8685BDG 
AMPAL1SP8QPC UNPRGMD 
L293B 

PAL22V10L-25PC UNPRGMD 
AMPAL18P8LPC UNPRGMD 
PALCI6L8L-25PC UNPRGMD 
PALIGR6B-4CNL UNPRGMD 
IDTT4FCT2UNAP 
SN75477D 

MC1510G 

Mc1456¢G 

LM304H 

Mc1469G 

UA7HIHC SELECTED 
SSS725B 

7T25HC 

UAT23HM 

74LHM 

SSS741CI 

MC1595L 

CA3060D 

LM104H 

LM105H 

MC14371L 

DAC-O1CY 

LM310H 

MC1LU39L 

MC14U96L 

MC1469R 

LM208AH 

LM3114 

MC1550G 


1826-0029 
1826-0031 
1826-0032 
1826-0033 
1826-0035 
1826-0036 
1826-0037 
1826-0038 
1826-0040 
1826-0041 
1826-0042 
1826-0043 
1826-00hL4 
1826-0045 
1826-007 
1826 -0ouB 
1826-0049 
1826-0051 
1826-0055 
1826-0056 
1826-0058 
1826-0059 
1826-0060 
1826-0061 
1826-0063 
1826-0064 
1826-0065 
1826-0067 
1826-0068 
1826-0069 
1826-0070 
1826-0071 
1826-0072 
1826-0074 
1826-0075 
1826-0077 
1826-0078 
1826-0079 
1826-0081 
1826-0082 
1826-0086 
1826-0087 
1826-0089 
1826-0090 
1826-0091 
1826-0094 
1826-0097 
1826-0098 
1826-0099 
1826-0100 
1826-0101 
1826-0102 
1826-0103 
1826-0104 
1826-0105 
1826-0106 
1826-0108 
1826-0109 
1826-0110 
1826-0111 
1826-0112 
1826-01143 
1826-0114 
1826-09115 
1826-0116 
1826-0117 
1826-0119 
1826-0120 
1826-0121 
1826-0122 
1826-0123 
1826-0124 
1826-0125 
1826-0126 
1826-0127 
1826-0128 
1826-0129 
1826-0130 
1826-0131 
1826-0132 
1826-0135 
1826-0137 
1826-0138 
1826-0139 
1826-0140 
1826-0141 
1826-0142 
1826-0144 
1826-0145 
1826-0146 
1826-0147 
1826-0149 
1826-0150 
1826-0152 
1826-0153 
1826-0154 
1826-0155 
1826-0156 
1826-0159 
1826-0160 
1826-0161 
1826-0162 
1826-0164 
1826-0165 
1826-0167 
1826-0169 
1826-0172 


1826-0173. 


1826-0174 
1826-0175 
1826-0176 
1826-0177 
1826-0178 
1826-0179 
1826-0180 


04200 
02237 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02910 
01921 
02037 
03406 
02237 
03406 
02910 
02037 
02237 
02037 
02237 
02237 
02910 
03406 
02037 
03793 
02237 
02237 
03406 
02910 
03406 
03406 
02237 
02037 
03406 
03285 
01921 
03406 
01921 
03799 
03406 
03285 
02237 
01921 
03799 
03285 
06563 
01698 
03406 
03406 
02237 
02237 
03406 
03406 
02037 
03406 
02883 
02237 
03006 
03799 
03406 
02037 
03406 
03406 
02237 
02910 
02180 
02237 
02910 
03406 
03714 
62237 
03406 
02910 
02037 
02237 
02180 
02037 
037214 
02910 
O3714 
02237 
03406 
02910 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02883 
01921 
02883 
02037 
03406 
02037 
02237 
03406 
03406 
02237 
03406 
01921 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03285 
02763 
03406 
03406 
02910 


ULN-2111A 
UAT 26HC 
MC1463R 
MC1463¢ 
LM3084H 
MC1LUOUL 
MC1590G 
MC1436G 
S57334 
CA3059 
MCC1T741 
LM307H 
UA739DC 
LM201AH SELECTED 
NE562B 
MCC1U56 
UA723DC 
MC1414P 
UA711DC 
UAT4LOHC 
NESO1A 
LM201AH 
MC1438R 
SG3501Ad 
UA711HC SELECTED 
UA733DC 
LM311N 
NES31H 
LM307N SELECTED 
LM301A3-14 
TuIDC 
MC1456G 
LM208H 
AD503K (SEL } 
CA3079 
LM311F 
CA3030 
HA2-2625-5 
LM318H 
AD741LH 
TT6HC 
CA3004 
HA2-2525-5 (SELECTED) 
AD741KH(SEL ) 
DRAM 6.8B10 
SN75235N 
LM210H SELECTED 
LM211H 
UA7T812UC 
7THTDC 
LM5465CH 
LM312H 
MC1445G 
LM371H 
DG172BK 
UA7T815UC 
LHO062CH 
HA2-2625-5 (SELECTED) 
LM212H 
MC1US8G 
LM316AH 
LM207H 
71L0HM 
NE526A 
CMP-01-CJ 
UA7812KC 
NE555T 
LM3900N 
8007C 
UAT805UC 
LM320K-12 
NE529H 
MC15214L 
7818KC 
DAC-100BCQ3 
MC14U68L 
ICL8001CTZ 
NES5OL 
ICL8008CTY 
UAT60DC 
LM747D 
NES5ON 
LM339N 
MC1458P1 
MC1468R 
LM319J 
MC1LH58CP1 
MC7805CT 
MC7806CT 
MC7808CT 
UA7812UC 
MC7818CP 
7B2buC 
CDR125BK 
CA3075 
DGZ00BA 
MC1LLO6L 
MM550H 
MC1350P 
T806KC 
LM324N 
LM321H 
T42PC 
LM4250CH 
CA3094AT 
LM320K-15 
LM308N 
LM320K-5.2 
MC3302P SELECTED 
LM319N 
AD506JH 
723BE 
LM320H-12 
LM320H-5.2 
NE5SON 


1826-0181 
1826-0182 
1826-0183 
1826-0184 
1826-0185 
1826-0188 
1826-0189 
1826-0191 
1826-0192 
1826-0193 
1826-0194 
1826-0195 
1826-0196 
1826-0197 
1826-0198 
1826-0200 
1826-0201 
1826-0202 
1826-0263 
1826-0204 
1826-0205 
1826-0206 
1826-0207 
1826-0208 
1826-0209 
1826-0210 
1826-0212 
1826-0213 
1826-0214 
1826-0215 
1826-0217 
1826-0218 
1826-0219 
1826-0220 
1826-0221 
1826-0222 
1826-022h 
1826-0225 
1826-0226 
1826-0229 
1826-0230 
1826-02312 
1826-0232 
1826-0233 
1826-0234 
1826-0235 
1826-0237 
1826-0238 
1826-0243 
1826-0244 
1826-0245 
1826-0246 
1826-0247 
1826-0248 
1826-0249 
1826-0251 
1826-0252 
1826-0254 
1826-0256 
1826-0258 
1826-0259 
1826-0261 
1826-0262 
1826-0263 
1826-0264 
1826-0265 
1826-0266 
1826-0267 
1826-0268 
1826-0269 
1826-06270 
1826-0271 
1826-0272 
1826-0274 
1826-0275 
1826-0276 
1826-0277 
1826-0281 
1826-0282 
1826-0283 
1826-0284 
1826-0285 
1826-0286 
1826-0289 
1826-0291 
1826-0292 
1826-0293 
1826-0294 
1826-0295 
1826-0296 
1826-0299 
1826-0300 
1826-0301 
1826-0302 
1826-0303 
1826-0304 
1826-0305 
1826-0306 
1826-0307 
1826-0308 
1826-0309 
1826-0311 
1826-0312 
1826-0314 
1826-0315 
1826-0316 
1826-0318 
1826-0319 
1826-0320 
1826-0321 
1826-0323 
1826-0324 
1826-0325 
1826-0326 
1826-0327 


03406 
03285 
02237 
02237 
01921 
02037 
02910 
03406 
03406 
03714 
02910 
02883 
02290 
02180 
02037 
02037 
03406 
03406 
02237 
92910 
02910 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
02237 
02910 
02037 
02037 
02290 
01921 
02910 
03406 
02037 
02290 
02910 
03406 
02237 
02180 
01921 
02237 
03406 
03406 
03406 
03406 
00350 
03406 
03406 
02910 
03406 
02037 
03780 
02037 
03285 
03285 
03285 
02037 
02910 
03793 
02037 
01921 
02237 
03285 
03285 
0706 
02180 
03406 
03406 
02910 
03799 
04406 
03406 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02037 
03285 
01921 
03406 
02237 
01698 
02037 
01921 
03406 
02237 
03406 
01921 
03285 
03285 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
06338 
03406 
03406 
01921 
03799 
03406 
02237 
02290 
03285 


LM32 3K 
AD5S4uOT 
UAT34HC 
UA74UODC 
CA3080 
MC1408L-8 
NE566H 
LM319H 
LM320H-15 
I1HS01 2CPE 
NES92N 
LD1i1CJ 
RCULO5TK 
DAC -100CCQ3 
MFCLOOOB 
MC1420G 
LM312J 
LM320K-05 
UAT815KC 
NESO65N 
NE556N 
LH381N 
LM318N 
LM310N 
LM380N -8 
LM361N 

UAT T6TC 
NE521N 
MC7915CT 
MC7905. 2cT 
RCUSS8H 
CA31L00T 
NES567N 
LM320H-05 
MC7922CT 
RC41L36DB 
SESSSCT 
LM322N 
UA78M12HC 
OP-05CJ 
CA3053 
UAT60HC 
LM22hJ 
LM220K-15 
LM321AH SELECTED 
LM220K-12 
XR320 
LM325AS 
LM1558H 
NE529A 
LM370N 
MC7805CK 
A-4350 
MC1408L-6 
AD504I 
AD514K 
AD7520JN 
MC1LT4ISCP1 
NE522N 
SG1502N 
MFC6070 
CA6741T SELECTED 
UATB24UKC 
ADS 32ID 
AD?7520LN 
LM309H SELECTED 
OP-OS5EJ 
LHOO062cD 
LM208D 
NE566N 
HA-2005A 
LM741CN 
LM361H 
MCTBL15ACP 
MC78L12ACP 
MC7BLOSACP 
LM320T-15 
MC79L15ACP 
MC7T9L12ACP 
LM325S 
MC79LO06C 
MC79LO5ACP 
MC79LO3C 
MC3476G 
LM324uF 
CA3085 
MC1306P 
MCT905CT 
4D5337H 
CA207E 
LM320T-24 
UAT9M12AHC 
SN72L022L 
MC1741SCG 
CA7T41G 
LF355H 
TOMGT2C 
LM339AJ 
CA3130T 
AD562KD/BIN 
AD518I 
LM201AN 
MC3403P 
LM355-1H 
LM348N 
LHO0070-1H 
TBAZ314 
LF356H 
LM395K 
CA3099E 
HA1-4741-5 (SELECTED) 
LM109K 
T76XC 
RC4558NB 
AD518KH SELECTED 


1826-0328 
1826-0329 
1826-0330 
1826-0331 
1826-0332 
1826 -0333 
1826-0334 
1826-0336 
1826 -0338 
1826-0340 
1826-0342 
1826-0343 
1826-0344 
1826-0345 
1826-0346 
1826-0347 
1826-0348 
1826-0349 
1826 -0353 
1826-0354 
1826-0355 
1826-0356 
31826-0357 
1826-0358 
1826-0360 
1826-0364 
1826-0365 
1826-0367 
1826-0370 
1826-0371 
1826-0373 
1826-0374 
1826-0375 
1826-0377 
1826-0382 
1826-0387 
1826-0388 
1826-0390 
1826-0391 
1826-0392 
1826-0393 
1826-0394 
1826-0396 
1826-0397 
1826-0398 
1826-0399 
1826-000 
1826 -b401 
1826-002 
1826-0403 
1826-0404 
1826-005 
1826-0408 
1826 -okog 
1826-0410 
1826-0411 
1826-0412 
1826-0413 
1826-0414 
1826-0415 
1826-0416 
1826-0417 
1826-0418 
1826-0419 
1826-0420 
1826-0421 
1826-0422 
1826-0423 
1826-0424 
1826-0425 
1826-0426 
1826-0428 
1826-0429 
1826-0430 
1826-0431 
1826-0432 
1826-0433 
1826-0434 
1826-0435 
1826-0436 
1826-0437 
1826-0438 
1826-0439 
1826 -o440 
1826-0441 
1826-0442 
1826-0444 
1826-o4h4 
1826-0445 
1826-046 
1826-0447 
1826-0449 
1826-0450 
1826-0451 
1826-0452 
1826-0453 
1826-0454 
1826-0455 
1826-0456 
1826-0457 
1826-0458 
1826-0459 
1826-0460 
1826-0462 
1826-0464 
1826-0465 
1826-0467 
1826-0468 
1826-0469 
1826-0470 
1826-0471 
1826-0472 
1826-0474 
1826-0475 
1826-0476 








02290 
03406 
03406 
02037 
02037 
02237 
02037 
03406 
03794 
04406 
02237 
02037 
02037 
02237 
03406 
01921 
03406 
02237 
03406 
03406 
03406 
03285 
03406 
03406 
02037 
02037 
03799 
02037 
03406 
03406 
03406 
02237 
03406 
0306 
02037 
03714 
03406 
03406 
03714 
03794 
03406 
03406 
02237 
03406 
03406 
02037 
02910 
02883 
06545 
06545 
02237 
03406 
03714 
02037 
01698 
02037 
03406 
03799 
03406 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03285 
03406 
03406 
02037 
03799 
03794 
03793 
03799 
03285 
02037 
03714 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02180 
02237 
03714 
02237 
02237 
02237 
03714 
03406 
0306 
01698 
02237 
02883 
02180 
02910 
03714 
02237 
03406 
03406 
03406 
02237 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
03406 
02037 
02180 
03406 
02037 
02037 
01698 


RV4558DE 
LM113-2H 
LM299H 
XCT9L12CG 
XC79LO5CG 
T7&L12AHC 
MCL4N5L 
LM13340-1N 
AM686HC 
LF356H SELECTED 
UATU9DEC 
MC1436CG 
Mc7908CT 
UA7T8M1 2UC 
LM358N 
CA33GE SELECTED 
LM377N 
UA7SMOGHC 
LM78L15ACH 
LM310H SELECTED 
LM555CN 
AD7530JD 
LF357H 
LF256H, SEL NOISE 
MC3431P 
MC12040P 
HA2-2065-5 
MC7BMO5SCG 
LM340K-8 
LF256H 
LMS55CN 
UA96501DC 
LX5700H 
LM320T-18 
MC1355P 

ICL 8250 C PE 
LHOO71-1H 
LM3911N 
ICL741C-LN-TY 
AM3017.AH 
LM317T 
LM78L10ACH 
78i5UC 
LM120K-5.0 
LM271H 
MC3340P 
SE555T 
Libucd 
LAS-1515 
LAS-1815 
UA7T952UC 
LHOO22CH 
ICL8212CPA 
MC1723L 
TLOS4CN 
MC14536BCP 
LM393N 
HA2~2605-5 
LHOO70-2H 
SD50008 
LF13331D 
LF13333D 
LM320T-12 
LM3909N 
MC158SP1 
AD536AJD 
LF298H 
LM317K 
MC3405P 
HA2-2655-5 
AM687ADL 
SG3524I 
HI1-18184-5 
AD559KD 
MC14433L 
ICL 8049 CC PE 
LF356BN 
LM341P-8.0 
LM341P-12 
LM341P-24 
MC1495L 
LM34OLAH-12 
LH-0053CG 
OP-01CJd 
UA7T9GU1C 
IH5027CPE 
UA78GKC 
UAT9GKC 
UA7905UC 
ICL8052CPD 
LF257H 
LM320T-8.0 
TLUOTCN 
UAT915KC 
LD130CJ 
DAC-100ACQ3 
NE527H 

TeL 8013CcC TZ 
UATSGUIC 
LM13425H 
LF255H 
LHOO42ZCD 
UAT8L26AWC 
MC3410CL 
MC78M15CT 
CA31L40T 
MC1403P1 
MC3423P1 
AF120CH 
MC14046RCP 
OP-O7CJ SELECTED 
LHOONMACH 
MC3467P 
MC3468P 
TL601CP 


HP P/N 


1826-0477 
1826-0478 
1826-0479 
1826-0480 
1826-0481 
1826-0482 
1826-0483 
1826-0484 
1826-0485 
1826-086 
1826-0487 
1826-088 
1826-0489 
1826-0490 
1826-0491 
1826+0h92 
1826-0493 
1826-0495 
1826-0496 
1826-o0h9T 
1826-0498 
1826-0499 
1826-0500 
1826-0501 
1826-0502 
1826-0503 
1826-0504 
1826-0505 
1826-0506 
1826-0507 
1826-0508 
1826-0509 
1826-0510 
1826-0511 
1826-0512 
1826-0515 
1826-0516 
1826-0517 
1826-0519 
1826-0520 
1826-0521 
1826-0522 
1826-0523 
1826-0524 
1826-0526 
1826-0527 
1826-0528 
1826-0529 
1826-0531 
1826-0532 
1826-0533 
1826-0534 
1826-0536 
1826-0537 
1826-0538 
1826-0539 
1826-0540 
1826-0541 
1826-0542 
1826-0543 
1826-0544 
1826-0545 
1826-0546 
1826-0547 
1826-0548 
1826-0549 
1826-0550 
1826-0551 
1826-0552 
1826-0553 
1826-0554 
1826-0555 
1826-0556 
1826-0557 
1826-0558 
1826-0559 
1826-0561 
1826-0565 
1826-0567 
1826-0568 
1826-0569 
1826-0572 
1826-0573 
1826-0574 
1826-0575 
1826-0576 
1826-0577 
1826-0578 
1826-0579 
1826-0580 
1826-0581 
1826-0582 
1826-0583 
1826-0584 
1826-0585 
1826-0586 
1826-0587 
1826-0588 
1826-0590 
1826-6591 
1826-0592 
1826-0593 
1826-0594 
1826-0595 
1826-0597 
1826-0598 
1826-0599 
1826-0600 
1826-0601 
1826-0602 
1826-0603 
1826-0605 
1626-0606 
1826-0607 
1826-0609 


Mfr. 


01698 
03406 
01698 
03406 
03406 
03799 
02237 
02237 
03285 
02037 
03799 
03406 
03714 
03714 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
03406 
01698 
03406 
03285 
02037 
02037 
03406 
03285 
02037 
01921 
02037 
03285 
02037 
03406 
02237 
02237 
03406 
02180 
03406 
01698 
01698 
01698 
01698 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
02037 
02237 
03799 
03406 
01921 
03406 
03406 
01698 
03406 
03714 
03285 
02180 
02237 
03793 
01698 
02910 
01698 
03406 
01921 
03794 
03406 
03406 
02180 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
02180 
01698 
02037 
03406 
02910 
01698 
03714 
02237 
02763 
02180 
02180 
03794 
03794 
03406 
03406 
03406 
02237 
02237 
03406 
02237 
02883 
02883 
03406 
06545 
03406 
02763 
03406 
03285 
03285 
02037 
02037 
01698 
02180 
03285 
02237 
02883 
02883 
03406 
02180 


Desc. 


TL610CP 
LM7906T 
LM293P 
LF13333N 
LHO033CG 
HA2- 2525-5 
UATOMGULC 
UAT8MGULC 
AD7530LN 
MC14052BCP 
HA2-2625-5 (SELECTED) 
LM218H 
IH5028CPE 
IH5032CPE 
LF355N 
DS3630N 
LM308AN 
MC79L12ACG 
MC79LOSACG 
LF311H 
SN76549N 
LHOO91CD 
AD5 36AKD 
MC14053BCP 
MC14066BCP 
LF398H 
AD7530LD 
MCLT4INCPL 
CA3LLOE 
SZA266 
AD561JD 
MC1658P 
LF13332N 
UA79M1 5AHC 
UAT8M1L5HC 
LM310H SELECTED 
OP-17FJ 
ADCO800PCD 
TLO71CP 
TLO71BCP 
TLO72CP 
TLO74CN 
LM337K 
LM324AN 
MC3420P 
LM337T 
LF356BH 
MC3410CP 
UAT59T2C 
HA1-4605-5 
LM326H 
CA3080E 
LM340AK~-5 
LM220K-5.2 
TLOSUBCN 
LM317H 
ICL8211CTY 
AD75200N (SEL) 
OP-1hCJ 
UATLYHC 
SG3503Y 
TLOB2ACP 
NE592H 
TLO72ACP 
LM161J 
CA3140H 
DAC -O8EN 
LM340AT-5 
LF13741H 
OP-08GJ (SELECTED) 
LM340LAZ-12 
LM340LAZ-5 
MC1L458NG 
LM348I 
LM337H 
LM340K- 24 
OP-02CJ {(SEL’D) 
TLUQUCN 
MLMC101A 
LM320H-6 
NE5534AT 
TLOS4YACN 
ICL8069DCQ 
UATLYLHC 
ghoocs 
OP-16E 
DAC-100CCQ4 
AM685HL 
AM686DC 
AF134-1C3 
LF13508D 
LF13201D 
UATQMGHC 
UATSMGHC 
LM329D2 
UAT8L62AWC 
LD121CJ 
LD120CJ 
LF13509D 
LAS-19U 
LM358AH 
8750CJ 
LHOOKUCH 
AD522A(SEL) 
AD571dID(SEL) 
MC12002P 
MC14568BCP 
TLOT4ACN 
OP-16FI 
AD75D6KD 
UAT8S4OPC 
DGSO8ABK 
DG201ABK 
LM340AT-15 
MUX-OBFQ 


1826-0610 
1826-0611 
1826-0616 
1826-0617 
1826-0619 
1826-0620 
1826-0621 
1826-0622 
1826-0623 
1826-0624 
1826-0625 
1826-0626 
1826-0627 
1826-0628 
1826-0629 
1826-0631 
1826-0632 
1826-0633 
1826-0634 
1826-0635 
1826-0636 
1826-0637 
1826 -0638 
1826-0639 
1826-060 
1826-0641 
1826-062 
1826-0643 
1826-0644 
1826-067 
1826-0648 
1826-0649 
1826-0650 
1826-0651 
1826-0653 
1826-0655 
1826-0656 
1826-0657 
1826-0658 
1826-0659 
1826-0661 
1826-0662 
1826-0665 
1826-0666 
1826-0667 
1826-0668 
1826 -0669 
1826-0670 
1826-0671 
1826-0672 
1826-0673 
1826-0674 
1826-0675 
1826-0676 
1826-0677 
1826-0678 
1826-0679 
1826 -0680 
1826-0682 
1826 -0683 
1826-0684 
1826-0685 
1826-0686 
1826 -0687 
1826-0688 
1826-0689 
1826-0690 
1826-0691 
1826-0692 
1826-0693 
1826-0694 
1826-0695 
1826-0697 
1826-0698 
1826-0699 
1826-0700 
1826-0701 
1826-0703 
1826-0704 
1826-0705 
1826-0707 
1826-0708 
1826-0709 
1826-0710 
1826-0711 
1826-0712 
1826-0713 
1826-0714 
1826-0715 
1826-0716 
1826-0717 
1826-0718 
1826-0719 
1826-0720 
1826-0721 
1826-0722 
1826-0724 
1826-0725 
1826-0726 
1826-0727 
1826-0728 
1826-0729 
1826-0730 
1826-0731 
1826-0732 
1826-0733 
1826-0734 
1826-0735 
1826-0736 
1826-0740 
1826-0742 
1826-07h2 
1826-0743 
1826-0745 
1826-0746 


02180 
03406 
02180 
02237 
03406 
01698 
02763 
02180 
03406 
05436 
02910 
01921 
03285 
02180 
02910 
03406 
0306 
02910 
03406 
02180 
03285 
03793 
03406 
03285 
01698 
02180 
02037 
01698 
03799 
03285 
034006 
02237 
03285 
01698 
01921 
03406 
02237 
03285 
01921 
03794 
03285 
03799 
03406 
03406 
03406 
03406 
02883 
03799 
03285 
03285 
03406 
03406 
01698 
01590 
03406 
03406 
01921 
03793 
03406 
01698 
03285 
03406 
03406 
03406 
02037 
03799 
03406 
06545 
06545 
06545 
06545 
03406 
03285 
03285 
03285 
03799 
02237 
02910 
03406 
03794 
03285 
02180 
03406 
03406 
o34n6 
03406 
03285 
03799 
02910 
02910 
03406 
02037 
03406 
03406 
03799 
03406 
03406 
02237 
03285 
02180 
03793 
03285 
03285 
06545 
06545 
03406 
03406 
03799 
03799 
03799 
03406 
03285 
02037 
03406 
03714 


MUX -24FQ 
LM2904N 
OP-11EY 
UAT815UC (SELECTED) 
LF298H SELECTED 
UAT924UCKC 
8702CN 

REF -02HJ 
LM3342 
VFC32KP 
NE5553N 
CA3130A5 
ADS42L 
OP-11FY 
UAT9M12CU 
LM350K 
LM343D 
NE5532AaT 
LM343H 
OP-O7CP 
AD7525KN 
$G3524 SELECTED 
LM360N 
AD?7524JN 
TLO61CP 
OP-OTEY 
MC1405L 
TLU31CLP 
HA2-2515-5 
AD7521LN (SEL) 
LM342P-12 
UA79M12AUC 
AD584KH 
TLSOOACN 
CA3240AE 
LM3914N 
7T8HOSA 
ADS84LH 
CD22100E 
AM6081PC SELECTED 
ADS9OKH 
HA2-2605-5 (SELECTED) 
LF347BN 
LM339AN 
LF351N 
LF356aH 
DG182BP 
HA2-2625-5 (SELECTED) 
AD7516KN (SEL) 
AD518KH 
LM117K 

DAC1 Z00HCD 
TL182CN 
SLUULA 

LM338K 

LM358H 
CAILLOAT 
$G3423M SELECTED 
LM386N-1 
TLO62CP 
ADTS41ED(SEL) 
LF 351 
LF3514H 
LM317HVK 
MC7902CT 
HA2-2535 
LM337K (SELECTED) 
L2-0V-20 
L2-O0V-15 
L2-OV-12 
L2-0V-5 
LF11508D 
AD75410N 
ADS9OJH 
AD7524AD 
HA1-5195-5 
UAT9MOG6AHC 
NES7ON 

LF353H 
AM6012DC 
AD7523JN 

REF -01CP 
LM380N 
ADCO816CCN 
LM725AH 
LF353N 
AD7574UIN 
HA1-4925-5 
NE5534AN 
NE5532AFE 
ADCO804N 
mci40quS5 
LM3L6I 
LF13202D 

HA3- 2605-5 
LM317K SELECTED 
LM350K SELECTED 
UAT815KC SELECTED 
ADS65JD/BIN 
SMP-81FY 
$61532I 
AD7T522IN 
AD581LH 
L6-0V-5 
L6-0V~-5 
ADCO803LCI 
LF353BN 

HA7- 2505-5 
HA3~2625-5 
HI1-5043-5 
LF353AH 
AD581I 
MC17415U 
LM258H 
ICL7109CPL 


1826-0747 
1826-0748 
1826-0750 
1826-0751 
1826-0752 
1826-0753 
1826-0754 
1826-0755 
1826-0756 
1826-0757 
1826-0758 
1826-0759 
1826-0760 
1826-0761 
1826-0762 
1826-0763 
1826-0764 
1826-0765 
1826-0766 
1826-0767 
1826-0768 
1826-0769 
1826-0770 
1826-0772 
1826-0773 
1826-0774 
1826-0776 
1826-0777 
1826-0778 
1826-0779 
1826-0780 
1826-0781 
1826-0783 
1826-0784 
1826-0785 
1826-0786 
1826-0787 
1826-0790 
1826-0791 
1826-0792 
1826-0793 
1826-0794 
1826-0795 
1826-0796 
1826-0797 
1826-0798 
1826-0801 
1826-0802 
1826-0803 
1826-0806 
1826-0810 
1826-0811 
1826-0812 
1826-0813 
1826-0814 
1826-0815 
1826-0819 
1826-0820 
1826-0821 
1826-0822 
1826-0823 
1826-0824 
1826-0825 
1826-0826 
1826-0828 
1826-0829 
1826-0830 
1826 -0832 
1826-0833 
1826-0837 
1826 -0838 
1826-0839 
1826-080 
1826-0841 
1826-082 
1826-083 
1826-0844 
1826-0845 
1826-086 
1826-0847 
1826-0649 
1826-0850 
1826-0851 
1826-0853 
1826-0854 
1826-0855 
1826-0856 
1826-0857 
1826-0858 
1826-0859 
1826-0860 
1826-0861 
1826 - 0863 
1826-0864 
1826-0865 
1826-0866 
1826 -0867 
1826-0868 
1826-0869 
1826-0870 
1826-0872 
1826-0873 
1826-0874 
1826-0876 
1826-0877 
3826-0878 
1826-0879 
1826-0880 
1826-0881, 
1826-0882 
1826-0883 
1826-0884 
1826-0885 
1826-0886 
1826-0887 





03406 
03406 
03406 
o3ho6 
03285 
02037 
06545 
02910 
03406 
01698 
03285 
03406 
03406 
03714 
03406 
03406 
03285 
03714 
O3406 
05436 
03406 
02883 
01698 
02037 
03406 
03406 
02883 
02883 
02883 
03285 
01921 
04507 
02910 
06545 
02037 
01698 
02180 
03714 
03406 
03799 
02237 
01921 
02180 
02180 
03285 
02910 
02037 
03406 
02910 
02910 
01921 
02180 
03406 
01921 
01921 
03793 
06545 
06545 
03285 
03285 
09161 
09161 
03406 
03406 
02180 
02237 
03285 
03794 
02237 
03406 
03285 
03285 
03799 
09274 
03406 
03406 
03285 
02180 
03406 
02180 
02180 
02884 
03714 
02180 
01921 

03406 
03794 

03285 

03285 

01698 

03799 

03285 

03406 

02180 

03285 

02037 

03793 

o4200 

03794 

03406 

03793 

00350 

03285 

03714 

03285 

03285 

02883 

03406 

10321 
01698 
03794 
02037 
02237 
03406 
$3406 


LM4250CN 
LM250K STSEL 
ADCO801LCN 
DACL202HCD 
ADT542BD 
MC34004BL 
LAS1915 
NE527N 
ADCO8O4LCN 
TL1I7OCLP 
AD534JH 
LM339J 
LM335AZ 
ICL7605CJN 
LM261H 

LM1 37K 
ADSOOKF 
ICL7611BMTY 
LM236H 
3528AM 
LM258AH 
DG303BP 
TLOZ2CP 
LM317LZ 
LM10CH 
LM385BZ-1.2 
DG302aCI 
DG303ACI 
pDGg300c7 
AD7502IN 
CA3054 
TDC1LO1L4BTC 
NE5534AFE 
LAS1912 
MC34002BU 
TLOGYCN 
CMP-OUGP 
IH5020CPA 
LF398N 
HA1-4905-5 
UA79MO8AHC 
CA324U0E 
OP-17F J 
SW-O02FQ 
AD7541BD (SEL ) 
NE5018F 
LF255N 
LM129AH 
NES38FE 
NE5560N 
CA3290E 
SW-O01FQ 
LM103H-2.0 
CA258aE 
CA239AE 
$6352uJ SELECTED 
LAS15A15 
LAS18A15 
AD7512DIJN 
ADS 42KH 
MT8865XC 
MT8860XE 
LM39992 
LHOO70-1H 
OP-156d 
UATOMLSAUC 
ADS9OLH 
AM6080PC 
UA759U1C 
LMi38K (STEEL) 
AD7533JN 
ADS66JN 
HA1- 2425-5 
MA-332-CP 
LM2917N 

LF 353BH 
ADOPO7CH 
OP-O7EI 
LF13332D 
REF - 02HP 
MUX-88FQ 
DGZ11¢cJ 
ICLT7660CPA 
REF -01HJ 
CA3162E 
LM? 36AH 
AM6080APC 
AD7522._N 
ADS$58JD 
TLA76CNE 
HI1-0562A-5 
AD?7533LN 
LM1877N-9 
DAC-89 (SEL) 
AD7S4UIKN 
MC1458SG 
SG3547N 

UT -309 
AM686CN 
LM33 7HVK - STEEL 
$a15247 
XR-2209CN 
AD7531IN 
ICL7107CPL 
AD7574KN 
AD7S03IN 
DG301BA 
LM3352 

Apc -856C 
TLO8&2CcP 
AM685DL 
MCU44H7P 
UAT39PC 
LM395T 
LF412CN (SELECTED) 


1826-0888 
1826-0889 
1826-0890 
1826-0891 
1826-0893 
1826-0894 
1826-0895 
1826-0896 
1826 -0897 
1826-0898 
1826-0901 
1826-0902 
1826-0903 
1826-0904 
1826-0905 
1826-0906 
1826-0907 
1826-0908 
1826-0909 
1826-0910 
1826-0911 
1826-0912 
1826-0913 
1826-0914 
1826-0915 
1826-0916 
1826-0919 
1826-0920 
1826-0921 
1826-0922 
1826-0924 
1826-0925 
1926-0927 
1826-0928 
1826-0929 
1826-0930 
1826-0931 
1826-0932 
1826-0935 
1826-0936 
1826 -0937 
1826-0938 
1826-0939 
1826-0940 
1826-0941 
1826-09h2 
1826-0943 
1826-0944 
1826-0945 
1826-0946 
1826-0947 
1826-0949 
1826-0950 
1826-0951 
1826-0952 
1826-0954 
1826-0956 
1826-0957 
1826-0958 
1826-0959 
1826-0960 
1826-0961 
1826-0962 
1826-0963 
1826-0964 
1826-0966 
1826-0968 
1826-0969 
1826-0970 
1826-0972 
1826-0973 
1826-0974 
1826-0975 
1826-0977 
1826-0978 
1826-0979 
1826-0982 
1826-0983 
1826-0986 
1826-0987 
1826-0988 
1826-0989 
1826-0990 
1826-0994 
1826-0996 
1826-0997 
1826-0998 
1826-1002 
1826-1004 
1826-1005 
1826-1006 
1826-1007 
1826-1008 
1826-1012 
1826-1013 
1826-1014 
1826-1015 
1826-1016 
1826-1017 
1826-10184 
1826-1019 
1826-1020 
1826-1021 
1826-1022 
1826-1024 
1826-1025 
1826-1026 
1826-1027 
1826-1028 
1826-1029 
1826-1030 
1826-1031 
1826-1032 
1826-1033 
1826-1034 





03406 
02910 
03406 
03285 
03285 
03406 
06338 
03285 
03285 
03285 
01698 
02290 
07037 
03406 
03793 
03714 
02883 
03406 
03406 
03406 
02237 
D2077 
03285 
02883 
02037 
03285 
03406 
03406 
03285 
02290 
03714 
02180 
01921 
02910 
03799 
01921 
03793 
02180 
03285 
02910 
02180 
02180 
03406 
03811 
03811 
03811 
03811 
03714 
02037 
01921 
03406 
03285 
02883 
02883 
03799 
03206 
03793 
03285 
03799 
03793 
05946 
03406 
03406 
03714 
03285 
03406 
03714 
03285 
01921 
02910 
03285 
02180 
01590 
02180 
03714 
01698 
02180 
03799 
02180 
02180 
02180 
03406 
02037 
03406 
06338 
03406 
02180 
00350 
03406 
03406 
02180 
02180 
05436 
03799 
03285 
03793 
03794 
03406 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
01698 
02037 
OuSOT 
03406 
05436 
02180 
02180 
03811 
03285 
03285 
01698 
03406 


LF353AN 
NE55334F 
LM358AN 
ADS4YIH SELECTED 
AD536AC3H (BURNED-IN) 
ADCO803LCN 
L292 
AD565JD 
AD517T 
AD7503JD 
TLOQUCN 
RC3403ADB 
MC1372P 
LM330T-5.0 
SG3525AT 
ICL7660CPA 
DG308ACI 
LF351BH 
LMi1LCK 
LM336BZ 
CCD321A-4 
MC14O4L6BCP 
AD589LH 
DG18OBP 
MC3L001BU 
AD7511DIKN 
AHO140CD 
AHO1NScD 
AD7533CD 
RC¥153DC 
IH5108CJE 
REF -O1EJ 
CA101A4E 
NE5118F 
HA7-2645-5 
CA31L4OAS 
$6323K SELECTED 
OP-27FZ 
AD636JD 
NES538N3 
OP-15FJ 
DAC-10FX 
LM2900N 
D2911A-2 
D2910A-4 
D2912-3 
D2912 
AD7523aD 
MC3470P 
CA3094AE 
LM310J3-8 
AD642JH 
DG390ACK 
DG381CK 
HI1-5044-5 
LM109H 
SG3524uN 
ADOPO7EH 
HI1-5042-5 
SG3549M 
TDA2654 
LF411CN 
LF412CN 
ICL7613BCTV 
AD589JH 
LM396K 
ICL76501JD 
AD536AKH 
CA3300D 
NE5020F 
AD571KD 
OP-O4EY 
SP9685CM 
OP-37Fd 
ICLB211CPA 
TLO72MJIG 
OP-37GZ 
HI1-0508A-5 
OP-O8FP 
OP-37FZ 
SMP-11GY 
LM30TJ 
MC1458U 
LM337L2Z 
TDA2030V 
LF412CN 
MUX-16ET 
XR-2211CP 
LM10CN 
LM2930P-5.0TB 
OP-37GZ 
OP-27GJ 
DAC800-CBI-V 
HI1-0201-4 
ADS65aJD 
$6353K-12 
AM60B0DC 
LM388N 
AHSO10CN 
DG201ACI 
DG201 ABK 
DGZ200ABA 
DG50B8ACI 
TL172¢ 
LF357N 
TDC1007 
LM145K~5.2 
INA1014M 
MUX -O8FP 
SMP-11G 
D2913 
AD7533aAD 
DAC1136K 
LM339N SELECTED 
LM318N 


HP PN 


1826-1035 
1826-1036 
1826-1037 
1826-1038 
1826-1039 
1826-1040 
1826-1042 
1826-1043 
1826-1044 
1826-1045 
1826-1046 
1826-1047 
1826-1048 
1826-1049 
1826-1050 
1826-1051 
1826-1052 
1826-1053 
1826-1054 
1826-1055 
1826-1058 
1826-1059 
1826-1060 
1826-1061 
1826-1062 
1826-1063 
1826-1064 
1826-1065 
1826-1066 
1826-1067 
1826-1068 
1826-1069 
1826-1070 
1826-1071 
1826-1072 
1826-1073 
1826-1074 
1826-1075 
1826-1076 
1826-1077 
1826-1078 
1826-1079 
1826-1080 
1826-1081 
1826-1082 
1826-1083 
1826-1084 
1826-1085 
1826-1086 
1826-1087 
1826-1088 
1826-1089 
1826-1090 
1826-1092 
1826-1093 
1826-1094 
1826-1095 
1826-1097 
1826-1098 
1826-1099 
1826-1100 
1826-1101 
1826-1102 
1826-1104 
1826-1105 
1826-1106 
1826-1107 
1826-1109 
1826-1110 
1826-1111 
1826-1112 
1826-1113 
1826-1114 
1826-1115 
1826-1116 
1826-1118 
1826-1121 
1826-1122 
1826-1123 
1826-1124 
1826-1125 
1826-1126 
1826-1127 
1826-1128 
1826-1129 
1826-1130 
1826-1141 
1826-1132 
1826-1133 
1826-1144 
1826-1135 
1826-1136 
1826-1137 
1826-1138 
1826-1139 
1826-1140 
1826-1141 
1826-1142 
1826-1143 
1826-1144 
1826-1145 
1826-1146 
1826-1147 
1826-1148 
1826-1149 
1826-1150 
1826-1151 
1826-1152 
1826-1153 
1826-1154 
1826-1155 
1826-1157 
1826-1158 
1826-1159 
1826-1160 


Mfr. 


02180 
02180 
02180 
03793 
aooké 
03793 
01698 
03285 
03285 
03799 
03406 
02180 
02180 
02180 
00ou6 
02910 
03406 
03714 
02910 
02910 
02180 
02037 
O367T 
02180 
01698 
03799 
03799 
03406 
06121 
03406 
03406 
02037 
03794 
03406 
02910 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
02910 
02598 
02598 
03406 
03793 
03793 
02180 
03406 
02180 
ok200 
03285 
03755 
03406 
02237 
02180 
03285 
02910 
02180 
02180 
03406 
03285 
03406 
03799 
01698 
02910 
01698 
03285 
03714 
05436 
03285 
O450T 
03406 
03155 
01698 
02290 
03285 
03406 
02180 
02883 
06338 
02180 
03406 
o3ho6 
03406 
03285 
03406 
02237 
06338 
03406 
05436 
07050 
10321 
05542 
03406 
03406 
02180 
06121 
00350 
02180 
10881 
02180 
02037 
03291 
03406 
02180 
02180 
02180 
03406 
06121 
02037 
02180 
03406 
03285 
03714 
02037 


Desc. 


bac-o8cP 
DAC-312FR 
REF -02CP 
$G637310 
UChG4AT 
$G35263 
TLO72BCP 
AD581KH 
AD566AJD 
HA7-2515-5 
LM334H 
OP-16G2Z 
OP-07C2Z 
OP-27GZ 
UC3524A-N 
NE5561N 
LF156H 
ICL71091IDL 
NE564N 
NE5018N 
OP-02CJ 
MC1505L 
$3522P 
OP-14CP 
TL783CKC 
HI2-0509A-5 
HI3-0508A-5 
LM3362-5.0 
TDAYTO0A 
LHOOO2CN 
DACO832LCN 
MC14O4U6 
AM6108 
LF4U11CH 
LM324D 
MC3359P 
LFYYLCN 
LFUY2CN 
LFUYUCN 
LF412ACH 
NE5037 
PIC602 
PIC647 
LFY11ACN 
SG781 2Ac -K 
SG7T912AC -K 
OP-37EJ 
LF357BN 
SW-O06GP 
ULN~-37012V 
ADSO9JH 
DAC9331-16-4 
LM2931CT 
UAT885C (SELECTED) 
OP-421HY 
HDS1015EM 
MC1U96N 
OP-17FZ 
OP-37GP 
LM337L2 
AD570JD 
DAC1219LCJ 
HI1-200-4 
TL780-05¢ 
NE5020N 
TL780-15¢ 
AD7528BQ 
ICL8O38BCJID (SELECTED) 
DAC702KH 
AD7118BD 
TDC1OO17 
LM311H 
HS3120-C2 
TLUILCLP 
RCU156DB 
AD7524LN 
LM340-12AT 
CMP-01CP 
DG201ACJ (SEL) 
L165V 
OP-16GJ 
LM392N 
LF412CH 
LF412ACN 
AD642JH 
LHO071-2H 
UA733DC 
LL46CB 
LML1CN 
3528BM 
OP-27EZ 
VR-182A 
8SS7 
LM135AH 
ADCO808CCN 
SMP-10FY 
TDA47OO 
XR-2209CP SELECTED 
DAC -888 
SFC2308UC 
SMP-10EY 
TDAL600 
GPD- 321 
LF4UL1LACH 
OP-OT7EZ 
OP-227GY 
OP-220GZ 
LM317MP 
SDA6020 
MC1LHO3AU 
DAC-210FX 
LM120K-15 
AD7T54U1A 
IH5042CJE 
MC1349P 


1826-1161 
1826-1162 
1826-1165 
1826-1166 
1826-1167 
1826-1168 
1826-1169 
1826-1170 
1826-1171 
1826-1172 
1826-1174 
1826-1174 
1826-1175 
1826-1177 
1826-1178 
1826-1179 
1826-1180 
1826-1181 
1826-1182 
1826-1184 
1826-1185 
1826-1186 
1826-1187 
1826-1188 
1826-1189 
1826-1190 
1826-1191 
1826-1192 
1826-1193 
1826-119k 
1826-1195 
1826-1196 
1826-1197 
1826-1198 
1826-1199 
1826-1201 
1826-1202 
1826-1204 
1826-1204 
1826-1205 
1826-1206 
1826-1207 
1826-1208 
1826-1209 
1826-1210 
1826-1211 
1826-1212 
1826-1213 
1826-1214 
1826-1215 
1826-1216 
1826-1217 
1826-1218 
1826-1219 
1826-1220 
1826-1221 
1826-1222 
1826-1223 
1826-1225 
1826-1226 
1826-1227 
1826-1229 
1826-1230 
1826-1231 
1826-1232 
1826-1233 
1826-1234 
1826-1235 
1826-1236 
1826-1237 
1826-1238 
1826-1239 
1826-1240 
1826-1241 
1826-122 
1826-1243 
1826-1244 
1826-1245 
1826-1246 
1826-1247 
1826-1248 
1826-129 
1826-1250 
1826-1251 
1826-1252 
1826-1253 
1826-1254 
1826-1255 
1826-1256 
1826-1257 
1826-1258 
1826-1259 
1826-1260 
1826-1261 
1826-1262 
1826-1263 
1826-1264 
1826-1265 
1826-1266 
1826-1267 
1826-1268 
1826-1269 
1826-1270 
1826-1271 
1826-1272 
1826-1273 
1826-1274 
1826-1275 
1826-1276 
1826-1277 
1826-1279 
1826-1280 
1826-1281 
1826-1282 
1826-1284 








02883 
C3406 
02180 
03406 
10858 
03714 
03285 
03285 
02037 
02037 
02180 
02180 
02037 
02180 
03799 
02037 
03406 
03406 
03285 
03285 
02180 
02180 
03285 
03285 
02180 
03285 
03285 
02180 
02180 
02037 
03285 
03285 
02180 
03285 
06338 
03406 
03285 
03406 
03285 
02883 
03406 
02910 
02037 
02883 
01698 
03794 
02037 
01698 
01698 
01698 
10858 
02180 
02037 
03285 
03799 
03406 
02077 
03406 
03406 
03794 
03406 
01698 
02180 
03285 
03285 
01590 
03285 
03406 
03794 
06916 
05426 
03406 
03285 
03714 
03755 
03793 
02180 
01698 
03285 
02883 
03406 
10858 
03406 
03406 
03799 
03794 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
00350 
03406 
00350 
00350 
01698 
01698 
10858 
06338 
06338 
03285 
01698 
055k2 
03406 
02180 
01698 
05436 
05436 
03799 
03799 
02910 
02037 
02037 
63799 
03285 


DG200ABK 
LP311N 
OP-14EZ 
LM350T 
LT1COKCZ 
IH-5042CTw 
AD7541 ABQ 
AD7545BQ 
Mc1436U 
Mc34u58U 
MUK - 24FP 
DAC-888FX 
MC1733G 
MUX-16-FT 
KA1-5320-5 
LM311H 
LF355H 
LM34U0AK-15 
ADOP-O7CH 
AD578KzZD 
OP-15EJ 
SW-06GQ 
ADS81JH 
AD590IH 
PKD-0O1EP 
AD7240BQ 
AD5S24aD 
OP-215F2Z 
DAC ~88EX 
MC14OU6BAL 
ADS24CD 
AD644JH 
OP-15EZ 
AD7581LN 
L296P 


LM2930T-5.0 
ADT533 (SEL) 


LM340LAZ-5 
ADT528IN 
DG390CT 
DACLOO6LCJ 
HEF LO66BT 
Mc 34060P 
DG180-BA 
TL185CN 
AM6148DC 
MC1776CD 
TLC271ACD 
TLC25L2ACD 
TLC27L2ACD 
LT350AT 
PKD~-O1EY 
MC 7824uCT 
AD567KD 
HA7~-2525-5 
LM311J-8 
MC34074UAL 
LMLOBLH 
LP339M 


AM6112DC (SELECTED) 


LM301AJ 
LM393JG 
OP-95CZ 
AD7528KN 
AD7528JN 
SP9687DG16 
AD7226BQ 


LM385BZ-2.5 


AMGE012APC 
CX20052A 
DAC63CM 
LM299AH 
AD567JUD 
TH6108CPE 


DAC9331-16-5 


SG3527AT 
SMP-11EY 
TLT702A 
AD667AD 
DG243CK 
ADCOBLUCCN 


LM399AH (SEL) 


MFLOCN 


LM385BZ-2.5 


HI1-507A-5 
AM6070ADC 
CA307T 
MC34062P1 
Mc 34063U 
MC7BLO8ACP 


TL431CLP(SEL) 


XR-2120CP 
TP53125N 
XR-14412VP 
KR-2123CP 
TLC274ACN 
TLC27M4ACN 


LT3i8AN8 (SELECTED) 


L293E 
L297 
ADOP-27FH 
TLU2TM2ACP 
613S8S2 
LM318J-8 
CMP-02CJ 
TL7705CP-B 
PCM53JG-V 
VCF62BG 
HI1-509A-5 
HI1-508-5 
NE5539N 
LF357d 
MC79LO5cP 
HI3-0201-5 
AD7548JN 


1826-1285 
1826-1286 
1826-1287 
1826-1288 
1826-1289 
1826-1290 
1826-1291 
1826-1292 
1826-1293 
1826-129) 
1826-1295 
1626-1296 
1826-1297 
1826-1298 
1826-1299 
1826-1302 
1826-1303 
1826-1304 
1826-1305 
1826-1307 
1826-1308 
1826-1309 
1826-1312 
1826-1314 
1826-1315 
1826-1316 
1826-1317 
1826-1319 
1826-1320 
1826-1321 
1826-1322 
1826-1323 
1826-1324 
1826-1326 
1826-12327 
1826-1328 
1826-1330 
1826-1331 
1826-1332 
1826-1333 
1826-1334 
1826-1336 
1826-1337 
1826-1338 
1826-1340 
1826-1341 
1826-1342 
1826-1343 
1826-1346 
1826-1349 
1826-1350 
1826-1351 
1826-1352 
1826-1353 
1826-1354 
1826-1355 
1826-1358 
1826-1359 
1826-1361 
1826-1362 
1826-1363 
1826-1364 
1826-1365 
1826-1366 
1826-1367 
1826-1368 
1826-1369 
1826-1370 
1826-1371 
1826-1372 
1826-1373 
1826-1374 
1826-1375 
1826-1376 
1826-1377 
1826-1378 
1826-1379 
1826-1381 
1826-1382 
1826-1383 
1826-1384 
1826-1385 
1826-1386 
1826-1387 
1826-1388 
1826-1389 
1826-1390 
1826-1391 
1826-1392 
1826-1393 
1826-1394 
1826-1395 
1826-1396 
1826-1397 
1826-1398 
1826-1399 
1826-1400 
1826-1401 
1826-1402 
2826-21403 
1826-1404 
1826-1405 
1826-1406 
1826-1407 
1826-1408 
1826-1409 
1826-1412 
1826-1413 
1826-1414 
1826-1415 
1826-1416 
1826-1417 
1826-1418 
1826-1419 
1826-1420 


02037 
01698 
03285 
03406 
03406 
01698 
03799 
03406 
02037 
04507 
08507 
03285 
03406 
02180 
03406 
03406 
03285 
02180 
03406 
07050 
000k6 
03799 
03285 
03285 
03406 
10858 
10858 
02910 
02180 
03291 
03291 
03291 
03291 
01921 
oooké 
01698 
01698 
03406 
03406 
02037 
03794 
08608 
03714 
01698 
00046 
03406 
03406 
01698 
03799 
02180 
03714 
06121 
03793 
05436 
03406 
02290 
O00K6 
03285 
02883 
03285 
03794 
01698 
03406 
03799 
02180 
10858 
10858 
03406 
06394 
03406 
03714 
10858 
03406 
03714 
03780 
03794 
03285 
10858 
10858 
03406 
02180 
03406 
03285 
02037 
03794 
03406 
03406 
03714 
08608 
03285 
02910 
10858 
10858 
03406 
01698 
03285 
03285 
03285 
02037 
10858 
03406 
03406 
05436 
03285 
06344 
10858 
05436 
05436 
03799 
03406 
03285 
07950 
03285 
08608 
03799 


MC1403AU(SEL) 
TLC27 2ACP 
AD632AH 
LM285H-2.5 
LP339N 

PLOT YACI 

HI 3-0201-5 
LM311N 
MC79LO3ACP 
TDC1018DAC 
MOH3326 
AD574AJD 
LM336BZ-5.0 
OP-1hcz 
LM78MOS5CP 
LF4XYACN 
AD7525cD 
DAC-20CQ 
DAcoso8Lcn 
MP7507JN 
uc2834g 
HA3-2625-5 SELECTED 
AD624BD 
AD637F 
LM390N 
LTLGO7CN8 
LT1037CN8 
NE5533AN 
REF -02EZ 
MSA-0370-21 
MSA-0420 
MSA-0435 
UTO-2013 
CA3189E 
UC3834N 
NE5532P 
TLC27MUCN 
DACO800LCJ 
ADCO820BCN 
NE592H 
AM6012PC 
SSI117-4 CERPACK 
ICM7207/AIPD 
TLT7OSA 
UC3840N 
DAC1232LCD 
DAC1OO6LCN 
TL431CP 
HI3-201HS-5 
OP-02CZ 
ICL7660CBA 
TDAYTIYA 
SG3524UBN 
DACT01KH 
LHOO75CG 
RC4i93NB 
UC3906N 
ADS73JD 
DG212CcI 
ADS92AN 
AM797 0DC 
TLO7OCP 
LM35CZ 
H11-0539-5 
OP-16FZ 
LT1002CN 
LT1021DCN8-10 
LP365N 
ZN1LO66E 
MM74HCUOUEN 
ICLT650CPD 
LT1037CH 
ADCOB33BCI 
ICL7650IJA-1 
RGB DAChTD 
AM6687DL 
AD7226KN 
LT1012CN8 
LT1001CN8 (SELECTED) 
LM320L2-5.0 
CMP-01C2 
DACO802LCN 
AD7541AKN 
MC7808CT 
AM7960 
LM1875 
ADC0833BCN 
IH5012CJE 
SSI-13522 
AD7545JN 
SES5S6N 
LT337AK 
LT338AK 
LM2931AZ-5.0 
TLOS1cP 
AD7534JN 
AD7545KN (SELECTED) 
AD7506KN 
MC78LOS5ACD 
LT317AT 
MM5437N 
LF4LZACN 
DAC811.AH 
AD7545GLN 
MBL107 
LT1013CN8 
DAC703BH 
DAC702BH 
HI1-303-5 
LM333K STEEL 
AD7S46BD 
MP768 3XKN 
ADS73JN 
SSI117-2 PDIP 
HA7-5130-5 


1826-1421 
1826-1422 
1826-142) 
1826-1425 
1826-1426 
1826-1429 
1826-1431 
1826-1432 
1826-1433 
1826-1434 
1826-1435 
1826-1436 
1826-1437 
1826-1438 
1826-1439 
1826-1440 
1826-141 
1826-142 
1826-143 
1826-1445 
1826-1448 
1826-1449 
1826-1450 
1826-1451 
1826-1453 
1826-1455 
1826-1456 
1826-1458 
1826-1459 
1826-1460 
1826-1461 
1826-1462 
1826-1464 
1926-1468 
1926-1470 
1826-1471 
1926-1472 
1826-1473 
1826-1474 
1826-1475 
1826-1476 
1826-1477 
1826-1478 
1826-1479 
1826-1482 
1826-1483 
1826-1484 
1826-1485 
1826-1486 
1826-1487 
1826-1488 
1826-189 
1826-1490 
1826-1491 
1826-1492 
1826-1493 
1826-1496 
1826-197 
1826-1498 
1826-1499 
1826-1500 
1826-1501 
1826-1502 
1826-1503 
1826-1504 
1826-1505 
1826-1506 
1826-1507 
1826-1508 
1826-1509 
1826-1510 
1826-1511 
1826-1512 
1826-1513 
1826-1514 
1826-1515 
1826-1516 
1826-1517 
1826-1518 
1826-1519 
1826-1520 
1826-1523 
1826-1524 
1826-1525 
1826-1526 
1826-1528 
1826-1529 
1826-1532 
1826-1533 
1826-1534 
1826-1535 
1826-1536 
1826-1539 
1826-1540 
1826-1541 
1826-1543 
1826-1544 
1826-1545 
1826-1546 
1826-1547 
1826-1548 
1826-1549 
1826-1550 
1826-1551 
1826-1552 
1826-1553 
1826-1554 
1826-1555 
1826-1556 
1826-1557 
1826-1558 
1826-1559 
1826-15690 
1826-1561 
1826-1562 


06121 
02037 
03285 
03285 
02180 
10858 
10858 
03406 
10858 
05436 
10858 
10858 
10858 
03799 
01698 
03406 
02180 
03285 
03285 
03794 
03793 
03406 
05436 
03285 
03285 
11302 
00575 
02910 
02180 
10881 
10881 
10858 
03406 
03406 
02037 
02037 
04507 
03h06 
01698 
10858 
05436 
03406 
02180 
10858 
03799 
03285 
02883 
02037 
03285 
02883 
03406 
03285 
04200 
03406 
02180 
02180 
11825 
05436 
06545 
02037 
02763 
01698 
02910 
03799 
02037 
94200 
03406 
04200 
03714 
03406 
03714 
10858 
01698 
02037 
10858 
02883 
03406 
05436 
02883 
05436 
028843 
03285 
000L6 
07050 
03714 
03406 
10858 
11943 
02037 
02037 
01921 
03780 
10858 
08608 
03406 
02037 
02037 
000k6 
02910 
03794 
03406 
05436 
02910 
02910 
03406 
10858 
05436 
01590 
06916 
03406 
11825 
03285 
02910 
01698 
10858 


TDAL601D 
Mc34084LP 
AD667JN 
AD72241LN 
OP-215EZ 
LT1031DCH 
LT1021CCN8-5 
LF398AH 
LT1007CH 
3627AM 
LT1009CZ 
LT1013ACcd8& 
LT1021CCN8-10 
HI1-0518-5 
TLCS55CP 
LF398AN 

REF -01HZ 
AD7534AD 
AD7549BD 
AM6685HL 
$G3526N 
LHOO4ICG 
DAC800-CBI-I 
AD7503KN 
ADT543IN 
ICL71LO9CPL 
WD2010A-PLO5 
DAC -O8ED 
OP-SOFY 
LM2014DP 
TLO71ACDP 
LT1012CH 
LM2B5BYZ-2.5 
AH5020C 
TDA3303 
MC1377P 
TDC1LOUBBS 
LM35CAH 
TL431ILP 
LT1011¢N8 
REF10J™ 
ADCO8O09CCN 
OP-15GZ 
LT1LOO1LACH 
HI3-0509-5 
AD573KD 
DG133BP 
MC3425P1 
ADT224CQ 
DG271CJ 
DAC1230LCJ (SELECTED) 
AD7111KN 
UDN-2952W-2 
LM201Ad 
OP-16EZ 

REF -01EZ 
2506474 
DAC800-CBI-I-7 
L-35-0V-5 
MC78L24CP 
TSC911ACPA 
TL594UIN 
NE5150-F 
HI1-507A-2 
MC146818acP 
ULQ- 2065B 
LM2901N 
ULN-81264 
ICL8211IPA (SELECTED) 
LM285BYZ-1.2 
ICL7109I PL 
OP-27EN8& 
TCM3105JE 
MC34002BU 
LT1021BCN8-10 
S17135cJd 
LF13007N 
$M10105-1 
DG200ACJ (SELECTED) 
INA101SG 
SI7661CJ (SELECTED) 
AD380KH 
UC3901N 
MP7533QN 
ICL7673CPA 
LM339M 
LTC1OU4CNE 
$C11001CN 
MC34072P 
MC3L074P 
CA3140AE 
RGBDAC3404 
LT1011ACH 
SS1501R-6CH 
LM136H 
MC34L072AU 
MC34081P 
UC2842N 
NESS 3LAD 
AM8151DC 
DAC1208LcD 
XTR110AG 
NE522D 
LM319D 
ADCO802LCN 
LT1LOLYUDN 
PGA1LO2AG 
SL4u41C 
CX20220A8-1 
LF356BJ 
ZAD7 210 
AD625JN 
NE521D 
TLT7O00ACP 
LTC1052CI 





HP P:N Mfr Desc. 
1826-1568 02180 OP-37E2 1826-1606 11668 R5311-18 1826-1652 02037 MC34084aP 1826-1712 10858 LT1019ACH-5 
1826-1569 03406 LM3524N 1826-1607 02037 MC14051BCD 1826-1653 06338 L4&g962 1826-1713 02037 MPCc2014 
1826-1571 01698 TLC27M4ID 1826-1608 10858 LT1O24ACN 1826-1654 05436 OPASO06KP 1826-1714 01921 CA3306E 
1826-1572 02910 LM393D 1826-1609 02883 DG211DY 1826-1655 02883 DG301ACJ 1826-1715 06338 Lugz22 
1826-1573 03688 MP260 1826-1610 01698 TLC555ID 1826-1656 03285 AD7547BQ 1826-1716 03285 AD611KH 
1826-1574 03285 AD5S92BN 1826-1611 01698 TLC27L7cP 1826-1664 11604 CLC221AI 1826-1717 11302 MAX634CPA 
1826-1575 03406 LM110H 1826-1612 03291 MAS-0385 1826-1666 03406 MF1LOCCM 1826-1720 03406 LM675T 
1826-1576 on0k6 UCc38h6N 1826-1613 03291 MSA-O8S 1826-1670 10858 LT337AT 1826-1722 03291 MSA-0185 
1826-1577 02910 TDA304K7 1826-1614 02037 MWAO2Z04 1826-1672 07050 MP7684KD 1826-1723 03291 MSA-0885 
1826-1578 02180 OP-17EZ 1826-1616 02910 LM393AFE 1826-1675 05436 DAC703CH 1826-1724 03291 MSA-0785 
1826-1579 03285 ADS95AD 1826-1617 02883 DGSO9ABK 1826-1676 02910 NE5568N 1826-1725 03406 LM833N 
1826-1580 03406 MF1OACN 1826-1618 08608 SSI510-4-cCSE 1826-1677 06338 TDA8173 1826-1726 03406 LFU1ICNA+ (SELECTED) 
1826-1581 02037 MC34081AP 1826-1619 03285 AD7528JP 1826-1678 03714 IHSLY9CPE 1826-1728 10858 LT1028cJ8 
1826-1582 02037 MC340824P 1826-1620 03285 AD7533KP 1826-1679 03714 IH5151CPE 1826-1729 03406 LM386N-4 
1826-1583 02883 SI7661CJ 1826-1621 02037 MC1LO6D 1826-1683 03714 ICL7673CBA 1826-1730 03285 AD757T8BD 
1826-1584 00086 UC2846N 1826-1622 01698 TLO74CD 1826-1684 02290 RC4&200ADE 1826-1731 02037 MC10319L 
1826-1585 10858 LT1033cK 1826-1623 03406 LM319M 1826-1685 01698 TL7702ACD 1826-1733 02883 DG221ce 

1826-1586 03406 LM2935T 1826-1627 01698 TLO82cD 1826-1687 10858 LT1021DCS8-10 1826-1734 02037 MC78MOSCDT 
1826-1587 03794 AM6012ADC 1826-1628 03285 AD625CD 1826-1688 03799 HA1-5190-2 1826-1735 10858 LT1007cS 
21826-1588 02686 WJ-A19-1 1826-1631 02180 OP-227EY 1826-1689 11604 CLC1O4AI 1826-1736 02037 MC78M12CDT 
1826-1590 10858 LT1014CN 1826-1632 10881 TSG85101P 1826-1690 10858 LT1022ACH 1826-1737 02037 MCTOM12CDT 
1826-1591 03285 AD654JN 1826-1634 03799 HA3-2539-5 1826-1691 03799 HA1-2539-5 1826-1738 02037 MC79MOSCDT 
1826-1592 03285 AD7535aD 1826-1635 10858 op-o7csé 1826-1692 10858 LT1056cN8 1826-1739 03406 LM318M 

1826-1593 03799 HI1-674AKD-5 1826-1636 01698 TLO8&icD 1826-1693 03406 aADC1205BCJ-1 1826-1744 05436 OPAG06LM 

1826-1594 03406 LM311M 1826-1639 01698 TLC271ACP 1826-1694 03799 HA3-5033-5 1826-1750 03406 LM2935T05B 

1826-1595 12147 TML1842 1826-1640 03406 LM360J 1826-1699 03799 HA3-5002-5 1826-1752 03285 AD667JP 

1826-1596 02883 DG145BP 1826-1641 02180 GAP-01FP 1826-1700 03285 AD7225LP 1826-1753 03406 Dac1l218LCD 
1826-1597 03406 LM2940cT-5.0 1826-1643 02037 TL4314CcD 1826-1701 03406 DS3695TN 1826-1754 01590 SL952 

1826-1600 01698 LM324uD 1826-1644 02037 TLO72BCD 1826-1702 10858 LT1055cN8 1826-4236 11668 R5312 

1826-1601 01698 TL431CcD 1826-1645 03285 AD7828KP 1826-1703 11604 CLC203AI 1826-4237 11668 R5313 

1826-1602 01698 TLCS555¢D 1826-1646 03406 LP2950ACZ 1826-1705 oO4507 TDC1016B7C8 1826-4238 11668 10464 

1826-1603 11561 2VP5U9 1826-1649 05436 DACTOOKH 1826-1706 10858 LT1021BCN8-5 1902-0908 03406 LM399H 

1826-1604 03285 AD585aQ 1826-1650 05436 OPALI1AM 1826-1708 02180 CMP-O5F2Z 1902-0928 03406 LM329 

1826-1605 11668 R5310-25 1826-1651 01698 NE592D 1826-1710 01698 SN75068P 1902-1331 03406 LM329D (SEL) 

JDEC Mfr. HP P'N 

10000DC 02237 1820-2398 3341DC 02237 1818-0093 74F112PC 02237 1820-2694 
100101DC 02237 1820-2611 yhes 02763 1820-1129 T4FLLUEC 02237 1820-4343 
100101FC 02237 1820-2390 33511DC 02237 1818-oh22 THFLIPC 02237 1820-2688 
190102DC 02237 1820-2614 3527AM SELECTED 05436 1813-0151 T4F1240D 02910 1820-5333 
100102FC 02237 1820-2391 3528AaM 05436 1826-0767 TUF125D 02910 1820-5053 
100107DC 02237 1820-2898 3528BM 05436 1826-1134 TUFL25N 02910 1820-777 
100107FC 02237 1820-2392 3627AM 05436 1826-1434 7UF126N 02910 1820-4779 
100112DCc 02237 1820-2878 3816Pc 02237 1820-2154 TUF132N SELECTED 02910 1820-4164 
100112FC 02237 1820-2393 LOO8BPC 02237 1820-2265 74F138D 02910 1820-51390 
100114Dc 02237 1820-2515 LOO98PC 02237 1820-1484 THF138PC 02237 1820-2861 
10011 7DC 02237 1820-3062 4011BDC 02237 1820-1336 7UF139PC 02237 1820-3220 
100118DC 02237 1820-3063 40163BPC 02237 1820-2125 THF 148PC 02237 1820-3963 
100122DC 02237 1820-2509 4O27BDC 02237 1820-1813 T4UFLUN 02910 1820-4163 
100124DC 02237 1820-3064 4O4OBPC 02237 1820-2264 T4UF151iD 02910 1820-5052 
100125DC 02237 1820-3065 4OUGBPC 02237 1820-2009 TUF151PC 02237 1820-2936 
100131DC 02237 1820-2767 4OK 03285 1813-0013 74F153PC 02237 1820-2769 
100131FC 02237 1820-2394 4104PC 02237 1820-2032 TUF1S7AD 02910 1820-5042 
100136D¢ 02237 1820-2510 4512BPC 02237 1820-1586 T4FA5TPC 02237 1820-265k 
1001 36FC 02237 1820-2395 4702BDC 02237 1820-1854 TUF1L58PC 02237 1820-2695 
100141D¢ 02237 1820-3066 4JIXI9A519 01973 1820-0006 TUF 160APC 02237 1820-3645 
100141FC 02237 1820-2396 4JIKX1GA555 01973 1820-0001 TUF161APC 02237 1820-3090 
100151D¢c 02237 1820-2877 4JK19A581 01973 1820-0010 T4F163APC 02237 1820-3348 
100151FC 02237 1820-2397 5084-0128 01876 1820-0754 TUF164PC 02237 1820-3649 
100155D¢ 02237 1820-3067 5416DM 02237 1820-1172 TUF 166N a2910 1820-5375 
100158Dc 02237 1820-3068 5D12.075 11688 1813-0491 TUF1E9PC 02237 1820-3135 
100160D¢c 02237 1820-3069 5D15. 060 11688 1813-0489 _ TeF1L74PC 02237 1820-3280 
100163DC 02237 1820-2511 585.600 11688 1813-0490 TUF175D 02910 1820-5043 
100164DC 02237 1820-2512 606HM 11320 1813-0496 TUFLT5PC 02237 1820-2696 
100164FC 02237 1820-2408 6138S2 05542 1826-1270 74F181PC 02237 1820-3221 
100165D¢ 02237 1820-2648 630AG 11320 1813-0495 TUF182PC 02237 1820-2955 
100166Dc 02237 1820-2768 67401N o4092 1820-4500 T4F190PC 02237 1820-3222 
160170DC 02237 1820-3070 678376] o4092 1820-2521 THF192PC 02237 1820-2760 
100171DC 02237 1820-3071 TO2HC 02237 1820-0051 THF193PC 02237 1820-4310 
1001 79DC 02237 1820-2513 7O9HC 02237 1820-0058 TUFI94PC 02237 1820-2697 
100180DC 02237 1820-3072 710HC 02237 1820-0321 T4F195N 02910 1820-3983 
100181D¢ 02237 1820-2514 710HM 02237 1826-0114 TUF 20PC 02237 1820-2689 
100182Dc 02237 1820-3073 7162 02838 1813-0133 74uUF240D 02910 1820-4860 
100183pC 02237 1820-3074 723BE 02763 1826-0177 TuF240PC 02237 1820-2698 
10188N 02910 1820-2522 723HC 02237 1820-0196 TuF241PC 02237 1820-2699 
1LO464 11668 1826-4238 T25HC 02237 1826-0009 THF 2U3PC 02237 1820-3223 
106A 03285 1820-0218 727HL 02237 1820-0408 THF 244D 02910 1820-5218 
10938P 08810 1820-3916 7T4OODC 02237 1820-0856 TUF 24UUPC 02237 1820-2795 
10939P 08810 1820-3917 7403DC 02237 1820-0864 TUF2USPC 02237 1820-3224 
118A 03285 1820-0470 TyouDC 02237 1820-0894 TUF 251 APC 02237 1820-3225 
11C01FC 02237 1820-2407 74o8Dc 02237 1820-0870 THF253PC 02237 1820-3226 
11¢c05D¢ 02237 1820-2140 T411PC 02237 1820-1066 TUF 257AD 02910 1820-5377 
11.c70DC 02237 1820-1834 74123N 02910 1820-1585 TUF 257PC 02237 1820-3227 
1icgop¢e 02237 1820-1780 741DC 02237 1826-0070 TUF258APC 02237 1820-2763 
11¢91D¢c 02237 1820-2h04 741HM 02237 1826-0011 TUF 260N 02910 1820-5136 
1801DC 02237 1820-0868 7420DC 02237 1820-0857 TUF269D 02910 1820-5051 
1AA6 -6004 08323 1820-1967 T427DC 02237 1820-1787 TUF 269N 02910 1820-4125 
1AA7 -6002 08323 1820-2146 Th2PC 02237 1826-0164 TUF 273D 02910 1820-5050 
1AA7-6202 08323 1820-29h0 74TUDC 02237 1820-0859 TUF 273N 02910 1820-4235 
1AA7-6203 08323 1820-29h2 7476DC 02237 1820-0858 TUF 27N 02910 1820-4492 
1AD5-6101 08323 1820-3139 747DC 02237 1826-0100 TUF 280PC 02237 1820-3234 
1AD5~-6201 08323 1820-31h0 74ACOOPC 02237 1820-5423 TUF 283PC 02237 1820-3133 
1AE7-6200 08323 1820-3269 T4UACOUPC 02237 1820-5058 TUF 299PC 02237 1820-3216 
1AF9-6101 08323 1620-299% 74AC157SC 02237 1820-5376 TUF 3037N 02910 1820-5237 
1AGb-6201 08323 1820-29b1 T4AC373PC 02237 1820-5068 TUF ION 02910 1820-4551 
LAH7 -6201 08323 1820-3138 7HACTHPC 02237 1820-5067 TUF 32D 02910 1820-4998 
1AH7 -6202 08323 1820-3137 TUACTITUPC 02237 1820-4738 TUF 32PC 02237 1820-2690 
1DC4-0901 01876 1820-0755 74ACT652NS o4092 1820-4139 TUF 350PC 02237 1820-3728 
IDC4- 0902 01876 1820-0756 74FOOD 02910 1820-4377 THF 352PC 02237 1820-3728 
1DC4-0903 01876 1820-0757 74FOOPC 02237 1820-2684 THF 353PC 02237 1820-3229 
1DC4-0903 01876 1820-0759 T4FO2D 02910 1820-4687 THF 365N 02910 1820-4847 
1DH2-0102 01876 1820-0760 74FO2PC 02237 1820-2685 THE 367N 02910 1820-4183 
229CG 11320 1820-4454 TUFOLPC 02237 1820-2506 TUF 373D 02910 1820-5219 
25328 02910 1820-1220 74uFOS8D 02910 1820-4364 TUF 373PC 02237 1820-2700 
2533V 02910 1820-1608 74FOBPC 02237 1820-2686 T4F 374D 02910 1820-4357 
26521 02910 1820-2163 T4F109D 02910 1820-5041 THF 374PC 02237 1820-2701 
2740CE 02763 1813-0049 TUF LO9PC 02237 1820-2693 T4F3T7N 02910 1820-432 
2VP5U9 11561 1826-1603 THF10D 02910 1820-4373 THF 378PC 02237 1820-3863 
3112/12c 05436 1813-0016 TUF LOPC 02237 1820-2687 TUF 379PC 02237 1820-3230 
3341ADC 02237 1818-0279 THE 37N 02910 1820-4439 


JDEC 


THF 381PC 
TUF 382PC 
7uF 38D 
TUF38N 
TUF IA95D 
TUF I99PC 
TUF HO3DC 
TUF YON 
TUFSIN 
TUFS21PC 
TUFS2UPC 
TUF 525DC 
TUF533PC 
TUFS34PC 
TUF537PC 
TUF538PC 
TUF539PC 
TUF 543SPC 
TUF568N 
TUFS69PC 
THFS73PC 
TUF579N 
TUF583PC 
ThF64D 
TUFGUPC 
TUFGE73APC 
THFE76SDC 
T&F 74D 
TUF T7UPC 
TUFS8SN 
7TUFB6PC 
T4HeODC 
7UHC1 38D 
T4HC240D 
TuHC2u5D 
TUHC27D 
THHC32D 
TUHC4LOS3D 
TUHC85D 
THHC86D 
TUHCTOOD 
ThHCTOZD 
THHCTOSN 
TFUHCTO3N 
ThHCTOAD 
TUHCTOBD ~ 
THHCTOSN 
TUHCT1O9D 
TUHHCTLON 
THHCT123D 
THHCT125D 
TLHCTL2SN 
TYHCT126N 
7UHCT1ION 
74HCT138D 
TUHCTI4UN 
F4HCT151N 
THHCTIGIN 
THHCT163N 
THHCT1T75D 
TUHCTLISN 
THHCT2ZON 
THHCT21N 
THACT24U5N 
TUOHCT251N 
TLHCT253BN 
TYHCT257N 
THHCT259N 
TuHCT27 4D 
THHCT273N 
THHCT27N 
TUHCT32N 
THHCT365N 
7UHCT377N 
THHCT393N 
THHCT4OZ0D 
TUHCTYG2ZON 
TUHCTS4ON 
TuHCTS4U1D 
THHCT563P 
TUHCTS73D 
THHCTS97N 
TUHCTT4UD 
THHCTSEN 
74ULSOOD 
TYLSOOPC 
T4uLSouD 
TULSOUN 
TuULSO8D 
74ULS1OD 
TULS11D 
TULSLT5D 
TULS191D 
TULS196PC 
TULS20D 
T4LS240D 
TULS24U3N 
TULS24uD 
T7ULS260N 
T4LS27D 
TULS30D 
TULS32D 
TULSAGBUN 
7HLS390PC 
TULS393PC 
TULSS69PC 
TULS7UAD 
TUSLOSDC 
THS27 3N 
74S533N 
TUSS34UN 
7516 

T751N 
TT6HC 
7T6XC 


Mfr. 


02237 
02237 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
02237 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
02237 
02237 
02910 
02237 
02910 
02237 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
O7221 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02910 
02237 
02910 
04092 
o4092 
08661 
03285 
02237 
02237 


HP P/N 


1820-3231 
1820-3279 
1820-4861 
1820-4057 
1820-5436 
1820-3278 
1820-5080 
1820-5212 
1820-778 
1820-2887 
1820-4900 
1820-5014 
1820-2786 
1820-3012 
1820-3232 
1820-3092 
1820-3233 
1820-4597 
1820-5467 
1820-4031 
1820-5149 
1820-739 
1820-5386 
1820-5045 
1820-2676 
1820-5374 
1820-4537 
1820-5040 
1820-2691 
1820-3939 
1820-2692 
1820-0867 
1820-4215 
1820-4216 
1820-4188 
1820-4219 
1820-4220 
1820-43h6 
1820-4218 
1820-4938 
1820-5469 
1820-5470 
1820-4643 
1820-4863 
1820-5471 
1820-5181 
1820-4583 
1820-5472 
1826-5057 
1820-4352 
1820-5473 
1820-4577 
1820-4667 
1820-5073 
1820-5182 
1820-h2h2 
1820-5055 
1820-5056 
1820-4630 
1820-547h 
1820-4780 
1820-4945 
1820-5111 
1820-4212 
1820-4584 
1820-4585 
1820-4078 
19820-4567 
1820-5475 
1820-086 
1820-ghé 
1820-h721 
1820-h602 
1820-4465 
1820-4948 
1820-5479 
1820-4949 
1820-5424 
1820-5476 
1820-3846 
1820-5477 
1820-5177 
1820-5478 
1820-4589 
1820-4376 
1820-2107 
1820-4367 
1820-2195 
1820-4363 
1820-4372 
1820-4365 
1820-4368 
1820-4358 
1820-2049 
1820-4361 
1820-4359 
1820-2729 
1820-4360 
1820-1905 
1820-4366 
1820-4362 
1820-4371 
1820-3696 
1820-1991 
1820-1989 
1820-2366 
1820-4369 
1820-1372 
1820-4hu49 
1820-2527 
1820-2526 
1813-0168 
1813-0048 
1826 -0086 
1826-0325 


7806KC 
7B15UC 
7818KC 
7B824uC 
78HO5A 
78L12AHC 
TOMGT2C 
8007C 
802348 
B242A 
82588 
82ShiA 
8702CN 
8750CI 
8SS7 
8T26AN 
8TALA 
8TS8B 
goooDe 
gaoe2pe 
9003DC 
9004DC 
googpc 
9015Dc 
9016Dc 
gogupc 
9097DC 
gii2D¢ 
911HC 
9158pD¢c 
923HC 
9300PC 
9301PC 
g304PC 
3305PC 
9307PC 
9308PC 
9310PC 
9311PC 
9313PC 
93t4Pc 
9316HCDC 
9316PC 
9318PC 
9319PC 
931HC 
9321PC 
9322PC 
9324PC 
9328PC 


-G334PC 


933DC 
9348PC 
9356PC 
935D¢ 
9368PC 
936PC 
9370PC 
9374PC 
937DC 
93LO0PC 
93LO1PC 
93L08PC 
93L09PC 
93LLOPC 
93LLOPC 
93L11PC 
93L12PC 
93L14DM 
93L14PC 
93L16PC 
93L18PC 
O3L21 PC 
93L22PC 
93L24PC 
93L28PC 
93L34PC 
93LLODC 
93S10DC 
93S512DC 
93816DC 
ghoocd 
9401PC 
9403PC 
guupe 
guupc 
ghé6pc 
guapc 
949DC 
G4OPC 
95003DC 
g5oupc 
95io0epe 
951D¢ 
952D¢ 
g952Dc 
953DC 
953D¢C 
954pc 
955DC 
956DC 
956DC 
957DC 
959DC 
95H9ODC 
g600n¢ 
9601PC 
9602PC 
960DC 
9612TC 
9613TC 
961DC 
9621DC 
9624pC 
9627PC 


02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03714 
11111 
02910 
03811 
02910 
02763 
02763 
05542 
02910 
02910 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
022237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02763 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 


4826-0160 
1826-0396 
1826-0126 
1826-0150 
1826-0656 
1826-0333 
1826-0305 
1826-0121 
1820-4562 
1820-0719 
1820-4659 
1820-1862 
1826-0621 
1826-0593 
1826-1137 
1820-1081 
1820-1845 
1820-1863 
1820-0330 
1820-0127 
1820-0129 
1820-0130 
1820-0131 
1820-0745 
1820-0132 
1820-0341 
1820-032 
1820-0516 
1820-0081 
1820-0863 
1820-0052 
1820-0134 
1820-0111 
1820-0357 
1820-0898 
1820-0914 
1820-07h2 
1820-0705 
1820-0495 
1820-1063 
1820-0626 
1820-2094 
1820-0231 
1820-0657 
1820-2414 
1820-0313 
1820-0727 
1820-0616 
1820-0706 
1820-07421 
1820-0833 
1820-0346 
1820-0737 
1820-1347 
1820-0869 
1820-1903 
1820-0307 
1920-2002 
1820-1361 
1820-0128 
1820-0659 
1820-0627 
1820-0614 
1820-0708 
1820-0669 
1820-1752 
1820-0702 
1820-0658 
1820-1377 
1820-0701 

1820-0778 
1820-0987 
1820-1017 
1820-0710 
1820-0904 
1820-0709 
1820-1358 
1820-1111 

1820-1373 
1820-1290 
1820-1475 

1826-0575 

1820-2016 

1816-0934 
1820-0865 
1820-0348 
1820-0861 
1820-0862 
1820-0866 
1820-0349 
1820-2242 
1820-1222 
1820-2321 
1820-0860 
1820-0952 
1820-0972 
1820-0953 
1820-0973 
1820-0954 
1820-0955 
1820-0956 
1820-0974 
1820-0957 
1820-0110 
1820-1009 
1820-0875 
1820-0207 
1820-0515 

1820-0309 

1820-2089 

1820-2088 

1820-0350 

1820-1044 

1820-1005 

1820-2095 


9636ATC 
9636ATC 
9637ATC 
9638TC 
9639ATC 
963DC 
g64lTC 
g64DC 
g65Dc 
966DC 
967DC 
967DC 
968DC 
g6L02DC 
96LS02PC 
96S02PC 
$T1DC 
9806DC 
9816DC 
9822DC 
9834DC 
9838DC 
g8hepc 
9852nc 
9853DC 
9856Dc 
9865Dc 
SL2upe 
QL86PC 
9LS192PC 
9S41PC 
A-4350 
A110A-0100 
A139A-0100 
A141A-0100 
A1414-0100 
A141A4-0100 
A14%2A-0100 
A1484-0100 
A152A-0100 
A152B-0100 
A154B-0100 
A159-0150 
A159-0200 
A165-0100 
A167A-0100 
ACSOUTN 
ACSOUTNF 
acsolan 
AD380KH 
AD503K (SEL) 
ADSOUT 
AD506JH 
AD509JH 
ADS14K 
AD517I 
AD518J 
AD518KH 
AD518KH SELECTED 
AD522A(SEL) 
AD522BD 
AD524AD 
AD524CD 
AD532ID 
AD533dH 
AD534JH 
AD536AJD 
AD536AJH (BURNED-IN) 
AD536AKD 
AD536AKH 
AD540T 
AD542KH 
AD542L 
ADS44JH SELECTED 
ADSUSI 
AD558JD 
AD559ED 
AD561JD 
AD561KD 
AD562JD/BIN 
AD562KD/BIN 
AD565AJ5D 
ADS65JD 
AD565JD/BIN 
ADS66AJD 
AD566JN 
ADS67JD 
ADS67KD 
AD570JD 
ADS71JD(SEL) 
AD571KD 
AD573JD 
AD573JN 
AD573KD 
AD574UAJD 
ADS74UAKD 
AD578KzZD 
AD581J 
AD581JH 
AD581KH 
AD581LH 
AD584KH 
ADS84LH 
AD585AQ 
AD589JH 
AD589LH 
AD59OIH 
AD590JH 
ADS9OKF 
AD590KH 
ADS90LH 
AD592AN 
ADS92BN 
AD595AD 
AD611KH 


02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
03794 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237. 
02237 
02237 
03780 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01876 
01698 
01698 
01698 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 


1820-2117 
1820-3778 
1820-2198 
1820-2199 
1820-2928 
1820-0351 
1820-2365 
1820-0964 
1820-0965 
1820-0966 
1820-0967 
1820-0975 
1820-0968 
1820-0730 
1820-2600 
1820-2118 
1820-0971 
1820-0520 
1820-0485 
1820-0519 
1820-0486 
1820-0482 
1820-0488 
1820-0187 
1820-0518 
1820-0186 
1820-0517 
1820-1085 
1820-1117 
1820-1684 
1920-1927 
1826-0247 
1820-0729 
1820-0412 
1820-0117 
1820-0119 
1820-0254 
1820-0116 
1820-1060 
1820-0292 
1820-0293 
1820-0296 
1820-0285 
1820-0286 
1820-0329 
1820-0098 
1820-2626 
1820-2259 
1820-2567 
1826-1523 
1826-0074 
1826-0249 
1826-0176 
1826-1088 
1B26-0251 
1826-089T 
1826-0309 
1826-0672 
1826-0327 
1826-0595 
1813-0142 
1826-1191 
1826-1195 
1826-0263 
1826-0295 
1826-0758 
1826-021 
1826-0893 
1826-0500 
1826-0969 
1826-0182 
1826-0822 
1826-0627 
1826-0891 
1813-0232 
1826-0858 
1826-0430 
1826-0508 
1820-1984 
1820-1838 
1826-0308 
1826-1013 
1826-0896 
1826-0726 
1826-1044 
1826-0839 
1826-12h0 
1826-1219 
1826-1100 
1826-0597 
1826-0973 
1826-1359 
1826-1418 
1826-1483 
1826-1296 
1813-0257 
1826-1184 
1826-0742 
1826-1187 
1826-103 
1826-0730 
1826-0650 
1826-0657 
1826-1604 
1826-0964 
1826-0913 
1826-1188 
1826-0698 
1826-0764 
1826-0661 
1826-0830 
1826-1362 
1826-1574 
1826-1579 
1826-1716 


JDEC 


AD624BD 
AD625CD 
 AD625IN 
AD632AH 
AD636ID 
AD637I 
AD642JH 
AD642JH 
AD644TH 
AD654IN 
AD667AD 
AD667JN 
AD667IP 
AD7111KN 
AD7118BD 
ADT 224CQ 
AD7224ULN 
AD7225LP 
ADT226BQ 
AD7226KN 
AD7240BQ 


AD741KH(SEL) 


AD74iLH 
AD7502IN 
AD7503JD 
AD75030UN 
ADT503KN 
AD7506KD 
ADT506KN 
AD7510DIJN 
AD7T511DIKN 
AD7512D1JN 


&D7516KN({SEL) 


AD7520JN 


AD7520JN (SEL) 


AD7520LN 


AD7521LN (SEL) 


AD7522IN 
AD7522LN 
AD7523AD 
AD7523IN 
AD7T524AD 
AD7524IN 
AD7S24ULN 
ADT525CD 
AD7525KN 
AD7528BQ 
ADT528IN 
AD7528IN 
AD7528JP 
AD7528KN 
AD7530JD 
AD7530JN 
AD7530LD 
AD7530LN 
AD75310N 
AD7533 (SEL) 
AD7533AD 
AD7533CD 
ADT533IN 
AD7533KP 
AD7533LN 
AD7534AD 
AD7534IN 
AD7535AD 
AD7T5U1A 
ADT541ABQ 
ADTS41AKN 


AD7541BD(SEL) 
AD7541BD(SEL) 


AD75410N 
AD7541KN 
AD7542BD 
AD7543N 
AD7545BQ 
ADTS45GLN 
ADT545IN 


ADT5S45KN (SELECTED) 


AD7546BD 
AD75478Q 
AD7548JN 
AD7549BD 
AD7550BD 
ADT5S74IN 
AD7574KN 
AD7578BD 
AD7581LN 
AD7828KP 
ADC-856C 


ADC-HZ12BGC (SELECTED) 


ADCO800PCD 
ADCO801LCN 
ADCO802LCN 
ADCO803LCJI 
ADCO8D3LCN 
ADCO8O4LCN 
ADCO804uUN 

ADCO80BCCN 
ADCO809CCN 
ADCO816CCN 
ADC0820BCN 
ADCO833BCU 
ADCO0833BCN 
ADCOBYUYCCN 


ADC12058CJ-1 


ADC12Q2003 
ADC71KG 
ADC76JG 
ADC76KG 
ADCBOAG-12 


ADC8CAGZ~-12(PER HP DWG) 


ADCB84UKG-12 
ADDACBO-V 
ADOP-O7CH 
ADOP~27FH 


Mfr. 


03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03714 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
10321 
10321 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
03285 
03285 
03285 


HP P'N 


1826-1312 
1826-1628 
1826-1559 
1826-1287 
1826-0935 
1826-1314 
1826-0949 
1826-1129 
1826-1196 
1826-1591 
1826-1246 
1826-1424 
1826-1752 
1826-1489 
1826-1111- 
1826-1486 
1826-1425 
1826-1700 
1826-1234 
1826-1379 
1826-1190 
1826-0090 
1826-0082 
1826-0779 
1826-0898 
1826-0878 
1826-1451 
1826-0602 
1826-1401 
1820-1374 
1826-0916 
1826-0821 
1826-0671 
1826-0252 
1826-0541 
1826-0264 
1826-0647 
1826-0729 
1826-0857 
1826-0944 
1826-0707 
1826-0699 
1826-0639 
1826-1118 
1826-1303 
1826-0636 
1826-1107 
1826-1204 
1826-1232 
1826-1619 
1826-1231 
1826-0356 
1820-1789 
1826-0504 
1826-0485 
1826-0874 
1926-1202 
1826-1031 
1826-0921 
1826-0838 
1826-1620 
1826-0861 


1826-1442 


1826-1399 
1826-1592 
1826-1158 
1826-1169 
1826-1386 
1826-0684 
1826-0797 
1826-0697 
1826-0865 
1826-0752 
1826-1453 
1826-1170 
1826-1407 
1826-1393 
1826-1400 
1826-1416 
1826-1656 
1826-1284 
1826-1443 
1820-1995 
1826-0713 
1826-0877 
1826-1730 
1826-1198 
1826-1645 
1826-0881 
1813-0155 
1826-0517 
1826-0750 
1826-1552 
1826-0733 
1826-0894 
1826-0756 
1826-0717 
1826-1139 
1826-1477 
1826-0710 
1826-1332 
1826-1375 
1826-1390 
1826-12h8 
1826-1693 
0960-0397 
1813-0450 
1813-0322 
1813-0511 
1813-0098 
1813-0264 
1813-0562 
1813-0177 
1826-1182 
1826-1268 


ADOPO7CH 
ADOPO7EH 
ADSP-1012AJD 
ADSP1401KN 
ADSP3210KG 
ADSP3221KG 
AF120CH 
AF134-1C3 
AHOO19CD 
AHO134CD 
AHOL4OCD 
AKOL4SCD 
AHO152CD 
AHO154uD 
AH5010CN 
AH5020C 
AM2502PC 
AM2503PC 
AM2505PC 
AM25LO02DC 
AM25LOUPC 
AM25LS07PC 
AM25LSO8PC 
AM25LSO9PC 
AM25LS14ADC 
AM25LS14aAPC 
AM25LS160APC 
AM25LS161APC 
AM25LS174PC 
AM25LS175PC 
AM25LS191PC 
AM25LS2518PC 
AM25LS2520DC 
AM25LS2520PC 
AM25LS2521PC 
AM25LS2521PC 
AM25LS2538PC 
AM25LS2539PC 
AM25LS2548PC 
AM25LS2568DC 
AM25LS2568PC 
AM25LS2569DC 
AM25LS2569PC 
AM25LS299PC 
AM25LS381PC 
AM25LS533PC 
AM25S07DC 
AM25S08Pc 
AM25S09PC 
AM25S10PC 
AM25S18Pc 
AM26LS29PC 
AM26LS30DC 
AM26LS31D 
AM26LS31PC 
AM26LS32ACD 
AM26LS32ACN (SELECTED) 
AM26LS32BPC 
AM26LS32PC 
AM26LS34PC 
AM26LS38DC 
AM26S02PC 
AM26S10PC 
AM26811PC 
AM26S12PC SELECTED 
AM2813ADC 
AM2960DC 
AM2964BDC 
AM2965PC 
AM2966PC 
AM2966PC (SELECTED) 
AM29821DC 
AM29822DC 
AM29823DC 
AM29824DC 
AM29825DC 
AM29826DC 
AM29827DC 
AM29828DC 
AM29834DC 
AM29841DC 
AM29842DC 
AM29843DC 
AM29843PC 
AM29844DC 
AM?29845DC 
AM29846DC 
AM29853DC 
AM29854DC 
AM29861DC 
AM2986 2DC 
AM29863DC 
AM29864DC 
AM301AH 
AM6012ADC 
AM6012APC 
AM601.2DC 
AM6012PC 
AM6070ADC 
AM6080APC 
AM6080DC 
AM6080PC 
AM6081PC SELECTED 
AM6108 
AM6112DC (SELECTED) 
AM6148D¢ 
AME685HL 
AM6687DL 
AM685DL 
AM685HL 
AMG86CN 
AM686DC 
AM686HC 
AM687ADL 
AM74LS1 38N 


03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03285 
03406 
03406 
03406 
03406 
02406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
01698 
03794 
01698 
01698 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 


1826-0844 
1826-0957 
1820-3499 
1820-5155 
1820-5157 
1820-5156 
1826-069 
1826-0580 
1820-1988 
1820-1370 
1826-0919 
1826-0920 
1820-1371 
1813-0054 
1826-1017 
1826-1468 
1820-2168 
1820-2738 
1820-1398 
1820-2990 
1820-1978 
1820-1866 
1820-1865 
1820-1867 
1820-2120 
1820-4609 
1820-1992 
1820-2445 
1820-1700 
1820-1699 
1820-2863 
1820-2190 
1820-2405 
1820-4610 
1820-2311 
1820-2740 
1820-265 
1820-2262 
1820-3588 
1820-3013 
1820-2926 
1820-2270 
1820-2653 
1820-2906 
1820-2999 
1820-2784 
1820-2454 
1820-2375 
1820-1981 
1820-2458 
1820-2459 
1820-3878 
1820-3755 
1820-5326 
1820-2749 
1820-5327 
1820-2594 
1820-2830 
1820-2203 
1820-3283 
1820-4133 
4820-1782 
1820-3281 
1820-4128 
1820-3077 
1818-0277 
1820-2954 
1820-2903 
1820-3528 
1820-2981 
1820-2826 
1820-4060 
1820-4061 
1820-3307 
1820-3306 
1820-3019 
1820-3977 
1820-3440 
1820-062 
1820-4063 
1820-3961 
1820-064 
1820-3962 
1820-4770 
1820-4065 
1820-3020 
1820-4066 
1820-4067 
1820-3888 
1820-068 
1820-069 
1820-3426 
1820-4070 
1826-0392 
1826-1587 
1826-1236 
1826-0705 
1826-1334 
1826-1253 
1826-0856 
1826-1015 
1826-0832 
1826-0659 
1826-1070 
1826-1226 
1826-1211 
1826-1445 
1826-1378 
1826-0883 
1826-0578 
1826-0869 
1826-0579 
1826-0338 
1826-0426 
1820-1732 


AM74LS148N 
AMT4LS175N 
AMTULS244N 
AM74LS299N 
AM74LS374AP 
AM74LS533PC 
AMT4US160N 

AM7T4S161N 

AMT4S244N 

AM7910DC 

AM7911PC 

AM7960 

AM7990DC/70 
AM7991ADC 

AM7992BDC 

AM8151DC 

AM93Sh8PC 
AMPAL1L6H8APC UNPRGMD 
AMPAL16HBLPC UNPRGMD 
AMPAL16HD8APC UNPRGMD 
AMPALI6L8ADC UNPRGMD 
AMPALI6L8A4PC UNPRGRMD 
AMPALI6L8LDC UNPRGMD 
AMPALI6L8LPC UNPRGRMD 
AMPALI6LD8APC UNPRGMD 
AMPALIG6GRYUADC UNPRGMD 
AMPALI6R4APC UNPRGMD 
AMPALI6R4LDC UNPRGRMD 
AMPALI6R4LPC UNPRGMD 
AMPAL16R6ADC UNFRGMD 
AMPALI6R6APC UNPRGMD 
AMPALI6R6LDC UNPRGRMD 
AMPAL16R6LPC UNPRGMD 
AMPALI6R8ADC UNPRGMD 
AMPAL16R8APC UNPRGMD 
AMPALI6R8LDC UNPRGMD 
AMPALI6R8LDM UNPRGMD 
AMPAL16R8LPC UNPRGMD 
AMPAL18P8BPC UNPRGMD 
AMPAL18P8LPC UNPRGMD 
AMPAL18P8QPC UNPRGMD 
AMPAL22V10ADC UNPRGMD 
AMPAL22V10APC UNPRGMD 
AMPAL22V10DC UNPRGMD 
AMPAL22V10PC UNPRGMD 
AY-5-2376-006 
BO91-0100 

B149A-0150 
B149A-0150 
B149A-0200 
BR1941M-06 

C1402A 

c164A-0150 
C164B-0150 

C3207 

C67401J RELAXED 
C67L401N 

CA 3001 

CA1L01AE 

CA207E 

CA239AE 

CA258aE 

CA3000 

CA3002 

CA3004 

CA3005 

CA3010 

CA3012 

CA3020 

CA3023 

CA302B8A 

CA3028B 

CA3029 

CA3030 

CA3051 

CA3053 

CA3054 

CA3059 

CA3060D 

CA3075 

CA3079 

CA307T 

CA3080 

CA3080E 

CA3085 

CA309UAE 

CA3094AT 

CA3099E 

CA3100T 

CA3130AS 

CA3130T 

CA31L4OAE 

CA31 40AS 

CA31L40AT 

CA31L40E 

CA31 40H 

CA3L40T 

CA3161E 

CA3162E 

CA3189E 

CA3199E 

CA324N0AE 

CA3240E 

CA3290E 

CA3300D 

CA3306E 

CA339E SELECTED 
CA6741T SELECTED 
CATH1G 

CCD321A-4 

CD22100E 

CDLOOOAE 

CDLOOOBF 

CD4CO1AF 

CDLOO1UBE 


0379% 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
0379% 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
03794 
02T1i3 
01876 
01876 
01876 
01876 
00575 
03811 
01876 
01876 
03811 
olog2 
ohoge 
01921 
019221 
01921 
01921 
01921 
071921 
01922 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 


1920-1851 
1820-1733 
1820-2160 
1820-1987 
1820-1997 
1820-2883 
1820-1877 
1820-1876 
1820-2565 
1826-1363 
1820-5161 
1826-1388 
1820-3828 
1820-3829 
1820-4401 
1826-157 
1820-1968 
1820-3610 
1820-3772 
1820-3611 
1820-3556 
1820-3355 
1820-3852 
1820-3356 
1820-3612 
1820-3557 
1820-3986 
1820-3359 
1820-4435 
1820-3554 
1820-082 
1820-3358 
1820-4939 
1820-3555 
1820-3793 
1620-3617 
1820-3865 
1820-4436 
1820-5480 
1820-5507 
1820-5493 
1820-975 
1820-3616 
1820-ho7h 


1820-4034 


1820-2625 
1820-0634 
1820-0736 
1820-1354 
1820-0557 
1820-2876 
1820-0733 
1820-0753 
1820-0982 
1820-1008 
1816-1536 
1820-3458 
1820-0192 
1826-0927 
1826-0296 
1826-0814 
1826-0813 
1820-0297 
1820-0417 
1826-0087 
1820-0046 
1820-0047 
1820-047h 
1820-0298 
1820-0433 
1820-0306 
1820-0137 
1820-0326 
1826-0078 
1820-02h9 
1826-0230 
1826-0780 
1826-o00%1 
1826-0015 
1826-0153 
1826-0075 
1826-1254 
1826-0185 
1826-0534 
1826-0292 
1826-0946 
1826-0167 
1826-0321 
1826-0218 
1826-0626 
1826-0307 
1826-1535 
1826-0930 
1826-0679 
1826-0506 
1826-0549 
1826-0465 
1820-2658 
1826-0854 
1826-1326 
1820-3704 
1826-0653 
1826-0794 
1826-0810 


1826-0970 . 


1826-1714 
1826-0347 
1826-0261 
1826-0303 
1826-0911 
1826-0658 
1820-0942 
1820-2227 
1820-1534 
1820-0946 





JDEC 


CDHOO2AF 
CD4OO2UBE 
CDUOO6AF 
CD4007AE 
CDUOOBAF 
CDuUO09AF 
CD40103BF 
CD40106BE 
CD4O0109BE 
CD40104F 
CD40115D 
CD40116E 
CDL011AF 
CD4011UBE 
CDLO012 AF 
CD401 2UBE 
CDLO13AF 
CDL013BE 
CD4U014AE 
CDUOLSAF 
CD4015BE 
CD40163BCN 
CDLOL6AE 
CDLO1I6AF 
CDHO17AE 
CD4018 AF 
CDYO18AF 
CDLOLOAF 
CDYUOLIBCN 
CD4019BE 
CD4U020BE 
CD4021 AF 
CD4021BF 
CDLO22BE 
CD4023BF 
CD4023UBE 
CDLO24UBE 
CDU02UBF 
CDLO25AF 
CD4025UBE 
CDUQZ6AE 
CD4O27AF 
CD4027BE 
CDUO2Z8AF 
CDUO2Z9AE 
CDLO2Z9AE 
CDLO29BCN 
CDHO2QBRE 
CDUO29BF 
CDUD30AE 
CDLOIOAF 
CDHOILAE 
CD4031BF 
CD4032AE 
CD4033AE 
CDUO34AE 
CDHO35AE 
CDUO35AF 
CD4037AE 
CD4038AE 
CDLOLOAF 
CDLOLOBE 
CDUOHIAE 
CD4O41UBF 
CDLOUZAF 
CDLO4ZAF 
CD4OUZAE 
CDUO43ZAF 
CDUOLYAE 
CDUONNAF 
cDLOLA4BF 
CDLOL5AE 
CDMHOLSBF 
CDLOL6AF 
CDYUOKTAE 
CDLOUTBF 
CDYOLBAE 
CDYO“BBCI 
CDUOLQAF 
CDROU9UBE 
CDUOSOAF 
CDUOSOBCN 
CDL050BE 
CD4051BE 
CDLO51BF 
CDLO52BE 
CD4053BE 
CD4053BF 
CD4053BY 
CD4054BE 
CDLOS55RE 
CD4O56BE 
CD4O59aD 
CDLOG0AE 
CDLO6OBE 
CDLO66AE 
CDLO66AY 
CD4067BE 
CD4067BF 
CDUO6GBBE 
CDLO68BF 
CD4O69UBE 
CDYOTOBE 
CDY4071BE 
CD4071BF 
CDUOT2BE 
CD4O7 3BE 
CD4075BE 
CD4O76BE 
CD4076BF 
CD4O77 BE 
CDLO78BE 
CDUOTSBF 
CD4081BE 
CD4081BE 


Mfr. 


01921 
019221 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01971 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
91921 
01922 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 


01921 


01921 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 


HP P’N 


1820-1537 
1820-0948 
1820-0962 
1820-0978 
1820-0926 
1820-0979 
1820-2241 
1820-2950 
1820-3907 
1820-0980 
1820-2048 
1820-2662 
1820-1538 
1820-0949 
1820-1539 
1820-0950 
1820-1531 
1820-0939 
1820-0970 
1820-1541 
1820-0976 
1820-4166 
1820-0981 
1820-1675 
1820-0933 
1820-0934 
1820-1529 
1820-1553 
1820-2085 
1820-0951 
1820-0935 
1820-0961 
1820-1898 
1820-0929 
1820-1552 
1820-0943 
1820-0936 
1820-1897 
1820-1535 
1820-0944 
1820-0930 
1820-1530 
1820-0938 
1820-0927 
1820-1598 
1820-3018 
1820-2083 
1820-0931 
1820-1528 
1820-0947 
1820-1536 
1820-0963 
1820-2231 
1820-0925 
1820-0932 
1820-0977 
1820-0969 
1820-1554 
1820-0945 


1820-0924 . 


1820-1925 
1820-0937 
1820-0928 
1820-2225 
1820-0958 
1820-1540 
1820-0941 
1820-1533 
1820-0940 
1820-1532 
1820-4876 
1820-1318 
1820-2226 
1820-1188 
1820-1317 
1820-2230 
1820-1316 
1820-3609 
1820-1542 
1620-1145 
1820-1543 
1820-2644 
1820-1146 
1820-1315 
1820-1513 
1820-1324 
1820-1313 
1820-1510 
4820-1545 
1820-1331 
1870-1646 
1820-2487 
1820-1649 
1820-1667 
1820-2588 
1820-1325 
1820-1548 
1820-1660 
1820-2221 
1820-1410 
1820-2330 
1820-1404 
1820-1601 
1820-1483 
1820-1550 
1820-1403 
1820-1408 
4820-1405 
1820-1578 
1820-1544 
1820-1672 
1820-107 
1820-2331 
1820-1486 
1820-1488 


CD4081 BF 
CD4O082BE 
CcDLO8SBF 
CDLO86BF 
CDLO89BE 
CD4093BE 
CD4093BF 
CDUO9UBE 
CD4O9UBF 
CD4095BE 
CD4096BE 
CD4097BE 
CD4097BF 
CD4098BE 
CD4L099BE 
CD4O99BF 
CD4502BE 
CD4U512BF 
CD4U541BCN 
CD4555BE 
CD4555BF 
CD4L556BE 
CDL556BF 
CD74HC670E 
CD74HCT154E 
CD74HCT164E 
CD74HCT173E 
CD74HCT17 UE 
CD7 4HCT193E 
CD74HCTT4UE 
CDR125BK 
CH1710-01 
CH1720-01 
CH1730-01 
CH1L74O-01 
CLC1O3AI 
CLC1O0LAI 
CLC203AI 


CLC220A1-SCD 


CLC221AI 
CMP-01-CJ 
CMP-01CP 
CMP-01CZ 
CMP-02CJ 
CMP-O4GP 
CMP-05FZ 
COM8116T 
CP82C82 
CT1602 
CT3231 
CX20052A 
CX20220A-1 


CY7CHKOK-15PC 


D139BP 
D169CI 
D169CK 
D2910A-4 
D2911A-2 
D2912 
D2912-3 
D2913 
D3242 
D324u5 
D4201 
DY6OCI 
D58859N 
D5C060-35 
D7230 
D7234 
D72h2 
D7245 
D7250 
DAC-01CY 
DAC-08cP 
DAC-08ED 
DAC-O8EN 
DAC-08EQ 
DAC-100ACQ3 
DAC-100BCQ3 
DAC-100CCQ3 
DAC-100CCQk 
DAC-1OFX 
DAC-20CQ 
DAC-210FX 
DAC-312FR 
DAC -888 

DAC -888FX 
DAC -88EX 
DAC-89 (SEL 
DAC -HA12DC 
DACO800LCI 
DACO802LCN 
DACO808LCN 
DACO832LCN 
DAC1006LCJ 
DAC1OO6LCN 
DAC1136K 
DAC1200HCD 
DAC1202HCD 
DAC1208LCD 
DAC1218LCD 
DAC1219LCJ 
DAC1230LCJ 
DAC1232LCD 
DAC12Q8/C-B 
DAC12QZCB 
DAC16QM/C-B 


) 


(SELECTED) 


DAC372-12-BCD 


DAC63CM 
DAC 70GKH 
DACTOLKH 
DAC702BH 
DACTO2KEH 
DAC703BR 
DAC703CH 


01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
019212 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02883 
O40TT 
O4OT7 
O407T 
O4077 
11604 
11604 
11604 
11604 
11604 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
01425 
03799 
11596 
11596 
06916 
06916 
11345 
02883 
02883 
02883 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
02883 
03406 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
02180 
02180 
02910 
03794 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
10321 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03285 
03285 
03285 
03755 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 


1820-1551 
1820-1409 
1820-2017 
1820-2018 
1820-1661 
1820-1600 
1820-1577 
1820-1662 
1820-2222 
1820-1663 
1820-1664 
1820-2209 
1820-1881 
1829-1650 
1820-1665 
1820-2233 
1820-2945 
1820-2229 
1820-3516 
1820-1516 
1820-1556 
1820-1515 
1820-1555 
1820-3786 
1820-4862 
1820 - 4865 
1820-3844 
1820-390 
1820-4151 
1820-3537 
1826-0152 
1813-0310 
1813-0311 
1813-0312 
1813-0313 
1813-0508 
1826-1689 
1826-1703 
1813-0476 
1826-1664 
1826-0116 
1826-1122 
4826-1384 
1826-1272 
1826-0787 
1826-1708 
1820-2960 
1820-3486 
1813-0468 
1813-0469 
1826-1237 
1826-1556 
1820-4160 
1820-2345 
1820-3691 
1820-3685 
1826-0941 
1826-0940 
1826-0943 
1826-0942 
1826-1030 
1820-2076 
1820-1758 
1820-2071 
1820-3377 
1820-2971 
1820-5346 
1820-2818 
1820-4971 
1820-2817 
1820-49648 
1820-2816 
1826-0020 
1826-1035 
1826-1458 
1826-0550 
1820-1934 
1826-0453 
1826-0127 
1826-0197 
1826-0577 
1826-0938 
1826-1304 
1826-1155 
1826-1036 
1826-1143 
1826-1174 
1826-1193 
1826 -0864 
1813-0147 
1826-1331 
1826-1385 
1826-1305 
1826-1068 
1826-1206 
1826-1342 
4826-1032 
1826-0674 
1826-0751 
1826-1548 
1826-1753 
1826-2101 
1826-1488 
1926-1341 
0960-0632 
1820-1362 
0960-0631 
1813-0036 
4826-1238 
1826-1649 
1826-1353 
1826-1413 
1826-1110 
1826-1412 


1826-1675 


DAC71-CSB-I 
DAC71-CSB-V 
DAC80-CBI-I (SEL’D) 
DAC80-CBI-I (SEL’D) 
DAC80-CBI-V 
DAC80-CBI-V (SEL’D) 
DAC80-CCD-¥ 
DAC800-CBI-I 
DAC800-CBI-I-T 
pac800-CBI-V 
DAC811AH 
DAC9331-16-4 
DAC9331-16-5 
DAC9377 -16-6 
DG133BP 

DG145BP 

DG172BK 

DG180-BA 

DG180BP 

DG182BP 

DG184BP 

DG20CABA 

DG200ABK 

DG200ACJ (SELECTED) 


DG200BA 
DG200BA 
DG201ABK 
DG201 ABK 
DG201 ACI 


DG2014CJ (SEL) 
pa201cd 
DG201CJ 
DG211CJ 
DG211DY 
DG212CJ 
DG221CJ 
DG243CK 
DG271CI 
DGz00CI 
DG3IO1ACI 
DG301BA 
DG302ACI 
DGJOFACI 
DG303BP 
DGIO8ACT 
DG381CK 
DG39OACK 
DG390CT 
DG506BR 
DG508ABK 
DGSO8ACI 
DG5O8ACI 
DGSO9ABK 
DHOO34CD 
DHOO35CG 
DM2504CN 
DM5406N 
DM54L81237 
DM74193N 
DM7441AN 
DM74ALS373N 
DM74LLOON 
DM74ULOON 
DM74LO2N 
DM74L03N 
DM74LOUN 
DM74L10N 
DM74L164AN 
DM74L20N 
DM74L3ON 
DM74L42aN 
DMT4L51N 
DMT4ULS4N 
DMT4ULSSN 
DM74L71N 
DMT4LT2N 
DM74L73N 


DM74L7UN 
DM7T4L78N 
DM7ULSSN 
DM74L86N 
DM74L90N 
DM74L93N 
DM74LO5N 
DM74LS154N 


DM74LS168AN 


DM74LS173N 
DM74ULS74N 
DM74S253N 
DM76L75N 
DMSO90N 
DMS093N 
DMB8094N 
DM8095N 
DM8096N 
DM8097N 
DMSO96H 
DMB0Q9ON 
DM8121N 
DM8123N 
DM8130N 
DM8131N 
DM8160N 
DM81L23N 
DM81LS95N 
DM81LS96N 
DM81LS97N 
DM81LS98N 
DM8200N 
DM821.4N 
DMS 220N 
DM8520N 
Des5h42 
DM8551N 
DMESS52N 


05436 
05436 
05436 
05436 
06861 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
05436 
03755 
03755 
03755 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


1813-0251 
1813-0283 
1813-0094 
1813-0118 
1813-0105 
1813-0125 
1813-0092 
1826-1450 
1826-1497 
1826-1008 
1826-1406 
1826-1089 
1826-1242 
1813-0410 
1826-1484 
1826-1596 
1826-0105 
1826-1209 
1826-0914 
1826-0669 
1820-1724 
1826-1020 
1826-1161 
1826-1518 
1820-1807 
1826-0154 
1826-0606 
1826-1019 
1826-1018 
1826-1123 
1820-180 
1820-1971 
1826-0850 
1826-1609 
1826-1361 
1826-1733 
1826-127 
1826-1487 
1826-0778 
1826-1655 
1826-0879 
1826-0776 
1826-0777 
1826-0769 
1826-0907 
1826-0951 
1826-0950 
1826-1205 
1820-1841 
1826-0605 
1820-1725 
1826-1021 
1826-1617 
1813-0160 
1820-1797 
1820-1720 
1820-1043 
1820-1750 
1820-0233 
1820-0100 
1820-3378 
1820-0583 
1820-1518 
1820-0584 
1820-0585 
1820-0586 
1820-0587 
1820-0602 
1820-0588 
1820-0589 
1820-1047 
1820-0590 
1820-0591 
1820-0592 
1820-0593 
1820-0594 
1820-0595 
1820-0596 
1820-0597 
1820-0603 
1820-0598 
1820-0600 
1820-0601 
1820-0599 
1820-2053 
1820-3078 
1820-1885 
1820-3459 
1820-2287 
1820-1376 
1820-1148 
1820-1121 
1820-086 
1820-125 
1820-1368 
1820-1049 
1820-1255 
1820-2098 
1820-1295 
1820-1294 
1820-1293 
1820-2353 
1820-1131 
1820-1167 
1820-179) 
1820-1872 
1820-1759 
1820-1873 
1820-0623 
1820-0906 
1820-0505 
1820-1292 
1820-1468 
1820-0574 
1820-11343 


JDEC 


DM8553N 
DM8554N 
DM8555N 
DM8556N 
DM8570N 
DMS590N 
DM85L51N 
DMB5L52N 
DM85L54N 
DMBSS68 
DMS6L75N 
DM86L76N 


DMPAL16L8B2VC UNPRGMD 


DP8304BN 
DPA3LON 
DP8341N 
DPA3L4 
DP8392AN 
DP8392N 
DP8408N 
DP8LOGN-2 
DP8451N 
DPB451V-4 
DP8461N 
DP8461N 
DPBL6ELBV 
DQB023A 


DRAM 6.8810 


DSOO025CN 
DS0o026CG 
DSO026CN 
DSOOSé6cN 
DS1489AN 
DS1 Lc88Nn 
DS14CB9AN 
DS3245N 
DS3487M 
DS34U87N 
DS3611N 
DS3612N 
DS3630N 
DS3631N 
DS3632N 
DS3649N 
DS3658N 
DS3667N 
DS3669N 
DS3674UN 
DS3686N 
DS3687N 
DS3695N 
DS3695IN 
DS7S160AN 
DS75161AN 
DS75162AN 
DS75492N 
DS7S492N 
DS8640N 
DS8654N 
DS8800H 
DS8820AN 
DS8822N 
DS8830N 
DS8831N 
DS8835N 
DS88 36 
DS8838N 
DS88 IGN 
DS8859AN 
DS8863N 
DS8867N 
DS8871N 
DS88E44N 
DS8897AN 
DS88C20N 
DS8921N 
DS8922AN 
DS8973N 
E14ue-0200 
E144D-0200 
E144D-0200 
F10010D¢ 
F10014PC 
F10016D¢ 
P11c06n¢ 
F135-0100 
FCM7002PC 
FDC9229BTP 
GAP-O1FP 
GPD-1003 
GPD-321 
GPD-331 
GPp-410 
GPD-420 
GPD-430 
GS-R4058 
HA-2005A 
HA1-2425-5 
HA1-2539-5 
HA1-4605-5 
HAL-4741-5 
HA1-4905-5 
HA1-4925-5 
HA1-5190-2 
HA1-5195-5 
HA1-5320-5 
HA2-2065-5 
HA2-2515-5 
HA2-2525-5 
HA2-2525-5 
HA2-2535 
HA2- 2605-5 
HA2-2605-5 
HA2-2625-5 
HA2~-2625-5 


(SELECTED) 


{ SELECTED) 


(SELECTED) 


(SELECTED) 


Mtr. 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
n4406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
11111 
06563 
03406 
03406 
03406 
03794 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


03406 - 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03h06 
03406 
03406 
03406 
01876 
01876 
01876 
02237 
02237 
02237 
02237 
01876 
02237 
01425 
02180 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
06338 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
93799 
03799 
03799 
03799 
03799 


HP P'N 


1820-1113 
1820-1291 
1820-1857 
1820-1874 
1820-0294 
1820-0262 
1820-1166 
1820-1472 
1820-1349 
1820-1985 
1820-0986 
1820-1057 
1820-5336 
1820-2239 
1820-3417 
1820-3418 
1820-5411 
1820-889 
1820-4896 
1820-3154 
1820-3142 
1820-3969 
1820-4877 
1820-3705 
1820-4334 
1820-5242 
1820-4189 
1826-0091 
1820-0718 
1820-1065 
1820-1366 
1820-2103 
1820-4253 
1820-4691 
1820-4690 
1820-3769 
1820-5438 
1820-3445 
1820-1796 
1820-2041 
1826-092 
1820-2174 
1820-2290 
1820-2234 
1820-4185 
1820-2862 
1820-4186 
1820-3658 
1820-2973 
1820-3581 
1820-4527 
1826-1701 
1820-3431 
1820-3513 
1820-3518 
1820-1670 


- 1820-2254 


1820-2178 
1820-2957 
1820-1021 
1820-0721 
1820-1115 
1820-0720 
1820-0780 
1820-2162 
1820-2256 
1820-1875 
1820-1870 
1820-1587 
1820-1740 
1820-2363 
1820-2138 
1820-1738 
1820-1739 
1820-2417 
1820-4890 
1820-5371 
1820-2136 
1820-1003 
1820-0714 
1820-1019 
1820-2093 
1820-2359 
1820-1788 
1820-2106 
1820-1226 
1820-2114 
1820-4686 
1826-1641 
1813-0315 
1826-1147 
1813-0320 
1813-0318 
1813-0319 
1813-0385 
1813-0544 
1826-0270 
1826-0840 
1826-1691 
1826-0532 
1826-0323 
1826-0792 
1826-0714 
1826 -1688 
1826-0700 
1826-1178 
1826-0365 
1826 -0644 
1826 -ou82 
1826-0089 
1826-0689 
1826-0413 
1826 -0662 
1826-0079 
1826-0109 


HA2-2625-5 (SELECTED) 
HA2-2625-5 (SELECTED) 


HA2-2655-5 
HA3-2539-5 
HA3-2605-5 
HA3-2625-5 
HA3-2625-5 
HA3-5002-5 
HA3-5033-5 
HAT -2505-5 
HAT -2515-5 
HAT -2525-5 
HA7T-2645-5 
HA7-5130-5 
HCTL - 2000 
HD100112 
HD100131 
HD100150 
HD4Y1L02CH 
HD4LY103CH 
HD6350P 


SELECTED 


ED74HCTULOP 


HD74LS390P 
HDS1015EM 

HEF 4001BT 

HEF 4O066BT 

HEF 4O69UBT 
HEF 4O76BT 

HEF 4724BP 

HI1-0201-4 
HI1-0508A-5 
HI1-O509A-5 
HI1-0518-5 
H1I1-0539-5 
HI1-0562A-5 
HI1~1818A-5 
HI1-200-4 

HI1-303-5 

HI1-5042-5 
HI1-5043-5 
HI1~5044-5 
HI1-507A-2 
HI1-507A-5 
HI1-508-5 

HI1-509A-5 
HI1-674AKD- 
HI2-0200-5 
HI3-0201-5 
HI3-0201-5 
HI3-0508A-5 
HI3-0509-5 
HI3-201HS-5 
HOS ~-100AH 


HPL1-16LC8-9 UNPRGMD 
HPL1-16RC4-9 UNPRGMD 
HPL1-16RC6-9 UNPRGMD 


KS3120-C2 


> 


ICL 8013CC T2 


ICL 8049 CC 
ICL 8250 C 
ICL7101CPL 
ICL7107¢PL 
ICL7109CPL 
ICL7109CPL 
ICL7109IDL 
ICL7109IPL 
ICL741C-LN- 
ICL7605CUN 
ICL7611BMTY 


PE 
PE 


TY 


ICL7613BCTV 


ICL7650CPD 
ICLT6501JA- 
ICL76501JD 
ICL7660CBA 
ICL7660CPA 
ICLT660CPA 
TCL7667CPA 
ICL7673CBA 
ICL7673CPA 
ICL8001CTZ 
ICL8008CTY 


ICL8038BCJD (SELECTED) 


ICL8052CPD 
ICL8069DCQ 
ICL8211CPA 
ICL8211CTY 


ICLB211IPA (SELECTED) 


ICLB212CPA 


1 


ICM7207 /AIPD 


ICM7209IPA 
ICM7217CIPI 
ICM7218A 
ICM7218AIPI 
ICM7218BIJI 
ICM7218BIPI 
ICM7218EI3L 
ICM7226AIDL 
ICM7227AIPI 
ICM7227CIPI 
ICM7228BIJI 
ICM7555I1PA 
ICM7556IPD 
TIDTHOCUGOAG 


IDT7210-100C 
IDT74AHCT245P 
IDT74FCT191AP 
IDT74UFCT244aP 
IDT74FCT244P 
IDT74FCT373P 
IDT7UFCT37UP 


TH-5042CTW 
ITH5010CPD 
1H5012CJE 
TH5012CPE 
TH5018CPA 


03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
01542 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
06347 
03285 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03799 
03285 
03799 
03799 
03799 
03755 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
11302 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
O3T14 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
11302 
03714 
11302 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
10253 
10253 
10253 
10253 
10253 
10253 
10253 
10253 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 


1826-0487 
1826-0670 
1826-0425 
1826-1634 
1826-0721 
1826-0736 
1826-1309 
1826-1699 
1826-1694 
1826-0735 
1826-1045 
1826-1220 
1826-0929 
1826-1420 
1820-4792 
1820-3887 
1820-4228 
1820-3595 
1820-3859 
1820-3860 
1820-3938 
1920-5432 
1820-2885 
1826-1094 
1820-4333 
1826-1207 
1820-4332 
1820-4217 
1820-4229 
1826-1012 
1826-0983 
1826-1063 
1826-1438 
1826-1366 
1826-0860 
1826-0429 
1826-1102 
1826-1414 
1826-0958 
1826-0740 
1826-0952 
1826-1503 
1826-1252 
1826-1277 
1826-1276 
1826-1593 
1820-1781 
1826-1282 
1826-1291 
1826-1064 
1826-1482 
1826-1346 
1813-0486 
1820-4523 
1820-4524 
1820-4522 
1826-1114 
1826-0455 
1826-0432 
1826-0387 
1820-2025 
1826-0876 
1826-0746 
1826-1455 
1826-1053 
1826-1510 
1826-0391 
1826-0761 
1826-0765 
1826-0963 
1826-1373 
1826-1376 
1826 -0968 
1826-1350 
1826-0851 
1826-0906 
1820-4032 
1826-1683 
1826-1526 
1826-0129 
1826-0131 
1826-1109 
1826-0446 
1826-0573 
1826-0978 
1826-0540 
1826-1508 
1826-0408 
1826-1337 
1813-0150 
1820-3060 
1820-2132 
1820-688 
1820-2712 
1820-5060 
1820-4503 
1820-2187 
1820-2646 
1820-2647 
1820-4983 
1820-2466 
1820-3235 
1820-5385 
1820-4864 
1820-4760 
1820-5396 
1820-5535 
1820-5226 
1820-5439 
1820-5h40 
1826-1168 
1813-0034 
1826-1391 
1826-0193 
1820-1235 


TH5020CPA 
IH5024PA 
IH5027CPE 
TH5028CPE 
IH5032CPE 
TH5035CPA 
TH5042CJE 
IH5108CJE 
IH51NGCPE 
IH5151CPE 
IH6108CPE 
IH6216CPI 
IM5013ACDD 
IM5013CDD 
IM6402-1IPL 
IM6402IDL 
INA1014M 
INA101SG 
KS74AHCTOON 
KST4AHCTO2N 
KS74AHCT138N 
KS74AHCTLUN 
KS74UAHCT240N 
KS74AHCT24UUN 
KS74AHCT257N 
KS7UAHCT258N 
KS7UAHCT259N 
KSTUAHCT273N 
KST74AHCT32N 
KST74AHCT640N 
L-35-0V-5 
Lisheg 
L146CB 

L165V 
L2-OV-12 
L2-OV-15 
L2-0V-20 
L2-OV-5 

L292 

L293B 

L293D 

L293E 

L296P 

L297 

L298 

L4922 
L4u962— 
L6-0V-5 
L6-OV-5 
LAS-1515 
LAS-1815 
LAS~-19U 
LAS15A15 
LAS18A15 
LAS1912 
LAS1915 
LB1246 
LD110C7 
LD111¢J 
LD1i1ucd 
LD1L20CJ 
LD121cJ 
LD130CJ 
LF11508D 
LF13007N 
LF13201D 
LF13201N 
LF13202D 
LF13202N 
LF13331D 
LF13331N 
LF13332D 
LF13332N 
LF13333D 
LF13333N 
LF13508D 
LF13509D 
LF13741H 
LF156H 
LF255H 
LF255N 
LF256H 
LF256H, SEL NOISE 
LF257H 
LF298H 
LF298H SELECTED 
LF3114 
LF347BN 
LF3514H 

LF 351BH 
LF351H 
LF351N 
LF353AH 

LF 353AN 
LF353BH 
LF353BN 
LF353H 
LF353N 
LF355H 
LF355H 
LF355N 
LF356AH 
LF356BH 
LF356BJ 
LF356BN 
LF356H 
LF356H SELECTED 
LF357BN 
LF357H 
LF357J 
LF357N 
LF398AH 
LF398AN 

LF 398H 
LF398N 


03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
03714 
05436 
05436 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
12125 
06545 
02883 
06338 
06338 
06545 
06545 
06545 
06545 
06338 
06338 
06338 
06338 
06338 
06338 
06338 
06338 
06338 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
06545 
07372 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
o3ho6 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03h06 
03h06 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 


1826-0790 
1820-1353 
1826-0442 
1826-0489 
1826-0490 
1820-1234 
1826-1159 
1826-0924 
1826-1678 
1826-1679 
1826-1241 
1820-2183 
1820-1363 
1820-0781 
1820-2204 
1820-2087 
1626-1027 
1826-1519 
1820-4781 
1820-5147 
1820-4754 
1820-5098 
1820-478 
1820-4749 
1820-5100 
1820-5101 
1820-4752 
1820-4753 
1820-5099 
1820-4747 
1826-1498 
1826-001 
1826-1132 
1826-1124 
1826-06693 
1826-0692 
1826-0691 
1826-0694 
1826-0895 
1820-5494 
1820-499T 
1826-1266 
1826-1199 
1826-1267 
1820-4205 
1826-1715 
1826-1653 
1826-0731 
1826-0732 
1826-oh02 
1826-0403 
1826-0591 
1826-0819 
1826-0820 
1826-0784 
1826-0754 
1820-4761 
1820-1252 
1826-0195 
1820-1474 
1826-0588 
1826-0587 
1826-0452 
1826-0695 
1826-1516 
1826-0582 
1820-1941 
1826-0720 
1820-1986 
1826-0416 
1820-1795 
1826-0846 
1826-0510 
1826-0417 
1826-0480 
1826-0581 
1826-0590 
1826-0552 
1826-1052 
1826-0458 
1826-0801 
1826-0371 
1826-0358 
1826-0447 
1826-0422 
1826-0619 
1826-0497 
1826-0665 
1826-0686 
1826-0908 
1826-0685 
1826-0667 
1826-0741 
1826-0888 
1826-0843 
1826-0734 
1826-0704 
1826-0712 
1826-0304 
1826-1180 
1826-0491 
1826-0668 
1826-0528 
1826-1557 
1826-0433 
1826-0319 
1826-0340 
1826-1085 
1826-0357 
1826-12680 
1826-1024 
1826-1432 
1826-1440 
1826-0503 
1826-0791 


LF4YLILACH 
LF411 ACN 
LF411CH 
LF411CN 
LF411CNA+ (SELECTED) 
LF412ACH 
LF412ACN 
LF412CH 
LF4i2CN 
LF412CN 
LF412CN (SELECTED) 
LF4UYLICN 
LF4S2ACN 

LF 4uu2cn 
LPULUACN 
LF&LUCN 
LH-0053CG 
LHOOQO2CH 
LHOOO2CN 
LHOO21CK 
LHOO22CH 
LHOO2UCH 
LHO033CG 
LHOOLICG 
LHOOLeCD 
LHOOK2CH 
LHOOLYACH 
LHOOMUCH 
LHOOG62cD 
LHG062CH 
LHO063CK 
LHOO70-1H 
LHOO7G-1H 
LHOO70-2H 
LHOO71-1H 
LHOO71-2H 
LHOO75CG 
LHOOS1CD 
LM103H-2.0 
LM104H 
LM105H 
LM109H 
LM109K 
LM10BLH 
LM10CH 
LM10CN 
LM110H 
LM113-2H 
LM117K 
LM11CH 
LM11CN 
LM120K-15 
LM220K-5.0 
LM129AH 
LM13340-1N 
LM135AH 
LM136H 
LM137K 
LM138K (STEEL) 
LM2145K-5.2 
LM1558H 
LM1617 
LM1875 
LM1877N-9 
LM2O01ADP 
LM201AH 
LM201AH SELECTED 
LM201Ad 
LM201 AN 
LM201H 
LM207H 
LM208AH 
LM208D 
LM208H 
LM210H SELECTED 
LM211H 
LM212H 
LM218H 
LM220K-12 
LM220K-15 
LM220K-5.2 
LM224T 
LM236AH 
LM236H 
LM250K STEEL 
LM258AH 
LM258H 
LM261H 
LM271H 
LM285BY2Z-1.2 
LM285BYZ-2.5 
LM285H-2.5 
LM2G00N 
LM2901N 
LM2904N 
LM2917N 
LM2930P-5. OTB 
LM2930T-5.0 
LM2931A2-5.0 
LM2931CT 
LM2935T 
LM2935TO5B 
LM293P 
LM2940CT-5.0 
LM299AH 
LM299H 
LM300H 
LM3014H 
LM3014H, 22V 
LM301AJ 
LM301AJ-14 
LM301AN 
LM302H 
LM304H 
LM305H 


Mir. 


63406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
10881 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
04406 
03406 
034406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


HP P'N 


1826-1148 
1826-1081 
1826-1071 
1826-0961 
1826-1726 
1826-1077 
1826-1128 
1826-1127 
1826 -0962 
1826-0997 
1826-0887 
1826-1074 
1826-1405 
1826-1075 
1826-1302 
1826-1076 
1826-0439 
1820-0224 
1826-1067 
1813-0058 
1826-0405 
1813-0057 
1826-0481 
1826-14495 
1826-0459 
1813-0041 
1826-0472 
1826-0594 
1826-0267 
1826-0108 
1820-4446 
1826-0316 
1826-0876 
1826-0414 
1826-0388 
1826-1130 
1826-1354 
1826-0499 
1826-0812 
1826-0016 
1826-0017 
1826-0954 
1826-032h 
1826-1223 
1826-0773 
1826-1004 
1826-1575 
1826-0329 
1826-0673 
1826-0909 
1826-1133 
1826-1157 
1826-0397 
1826-0802 
1826-0336 
1826-1138 
1826-1541 
1826-0763 
1826-0837 
1826-1026 
1826-0243 
1826-0548 
1826-1389 
1826-0863 
1826-1460 
1826-0059 
1826-0045 
1826-1491 
1826-0311 
1820-0164 
1826-0113 
1826-0025 
1826-0268 
1826-0072 
1826-0097 
1826-0098 
1826-0110 
1826-0488 
1826-0235 
1826-0233 
1826-0537 
1826-0232 
1826-0855 
1826-0766 
1826-0748 
1826-0768 
1826-0745 
1826-0762 
1826-0398 
1826-1509 
1826-1464 
1826-1288 
1826-0939 
1826-1506 
1826-0611 
1826-08h2 
1826-1005 
1826-1201 
1826-1397 
1826-1090 
1826-1586 
1826-1750 
1826-0479 
1826-1597 
1826-1239 
1826-0330 
1820-0123 
1820-0223 
1820-022 
1826-1227 
1826-0069 
1820-0477 
1820-0158 
1826-0004 
1820-02u7 


LM306H 
LM307H 
LM3077 
LM307N 
LM307N SELECTED 
LM308AH 
LM308AN 
LM308H 
LM308N 
LM309H 
LM30SH SELECTED 
LM309K 
LM310H 
LM310H SELECTED 
LM310H SELECTED 
LM310J-8 
LM310N 
LM311F 
LM311H 
LM311H 
LM3i1H 
LM3113-8 
LM311M 
LM311N 
LM311N 
LM312H 
LM312J 
LM316AH 
LM317H 
LM317HVK 
LM317K 
LM317K SELECTED 
LM317LZ 
LM317MP 
LM317T 
LM318H 
LM3187-8 
LM318M 
LM318N 
LM318N 
LM319D 
LM319H 
LM319J 
LM319M 
LM319N 
LM320H-05 
LM320H-12 
LM320K-15 
LM320H-5.2 
LM320H-6 
LM320K-05 
LM320K-12 
LM320K-15 
LM320K-5.2 
LM320LZ-5.0 
LM320T-12 
LM320T-15 
LM320T-18 
LM320T-2h 
LM320T-8.0 
LM321AH SELECTED 
LM321H 
LM422N 
LM323K 
LM324AN 
LM324D 
LM324D 
LM324F 
LM324N 
LM325AS 
LM325H 
LM325S 
LM326H 
LM329 
LM329D (SEL) 
LM329DZ 
LM330T-5.0 
LM333K STEEL 
LM334H 
LM3342 
LM335AZ 
LM3352Z 
LM336BZ 
LM336B2-5.0 
LM3362.-5.0 
LM337H 

LM33 7HVK-STEEL 
LM337K 
LM337K (SELECTED) 
LM337L2Z 
LM337L2 
LM337T 
LM338K 
LM339AJ 
LM339AN 
LM339J 
LM339M 
LM339N 
LM339N SELECTED 
LM340-12AT 
LM340AK-15 
LM340AK-5 
LM340AT-15 
LM34O0AT-5 
LM340K-24 
LM340K-8 
LM34O0LAH-12 
LM340LAZ-12 
LM340LAZ-5 
LM340LAZ-5 
LM341P-12 
LM341P-24 
LM341P-8.0 
LM342P-12 
LM343D 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0366 
03406 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02910 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02910 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


1820-0475 
1826-0043 
1826-0989 
1820-0493 
1826-0068 
1826-0035 
1826-0493 
1820-0478 
1826-0172 
1820-0429 
1826-0265 
1820-0430 
1826-0021 
1826-0354 
1826-0515 
1826-0947 
1826-0208 
1826-0077 
1826-0026 
1826-1113 
1826-1179 
1826-1221 
1826-1594 
1826-0065 
1826-1292 
1826-0102 
1826-0201 
1826-0112 
1826-0539 
1826-0687 
1826-0423 
1826-0722 
1826-0772 
1826-1152 
1826-0393 
1826-0081 
1826-1271 
1826-1739 
1826-0207 
1826-1034 
1826-1551 
1826-0191 
1826-0141 
1826-1624 
1826-0175 
1826-0220 
1826-0178 
1826-0192 
1826-0179 
1826-0568 
1826-0202 
1826-0123 
1826-0169 
1826-0173 
1826-1383 
1826-0418 
1826-0277 
1826-0377 
1826-0299 
1826-0449 
1826-0234 
1826-0162 
1826-0225 
1826-0181 
1826-0524 
1826-1072 
1826-1600 
1826-0291 
1826-0161 
1826-0238 
1826-0457 
1826-0283 
1826-0533 
1902-0928 
1902-13312 
1826-0585 
1826-0904 
1826-1415 
1826-106 
1826-0623 
1826-0766 
1826-0880 
1826-0910 
1826-1297 
4826-1065 
1826-0558 
1826-0870 
1826-0523 
1826-0690 
1826-0994 
1826-1099 
1826-0527 
1826-0677 
1826-0306 
1826 - 0666 
1826-0759 
1826-1528 
1826-0138 
1826-1033 
1826-1121 
1826-1181 
1826-0536 
1826-0607 
1826-0551 
1826-0559 
1826-0370 
1826-0438 
1826-0554 
1826-0555 
1826-1203 
1826-0435 
1826-0436 
1826-0434 
1826-0648 
1826 -0632 


LM343H 
LM3460 
LM348 I 
LM348N 
LM350K 
LM350K SELECTED 
LM350T 
LM3524N 
LM355-1H 
LM358AH 
LM358AN 
LM358H 
LM358N 
LM35CAH 
LM35C2 
LM3603 
LM360N 
LM361H 
LM361N 
LM370N 
LM371H 
LM377N 
LM380N 
LM380N-8 
LM381N 
LM385BZ-1. 2 
LM385BZ-2.5 
LM385B2-2.5 
LM386N-1 
LM386N-4 
LM388N 
LM3900N 
LM3909N 
LM390N 
LM3911N 
LM3914N 
LM392N 
LM393AFE 
LM393D 
LM393JG 
LM393N 
LM395K 
LM395T 
LM396K 
LM39992Z 
LM399AH (SEL) 
LM399H 
LM4250CH 
LM4250CN 
LMSS5CN 
LM555CN 
LM565CH 
LM675T 
LM709AH 
LM709H 
LM725AH 
LM741ICN 
LM747D 
LM78L10ACH 
LM78L15ACH 
LM78MO5cCP 
LM7906T 
LM833N 
LP2950ACZ 
LP311N 
LP339M 
LP339N 
LP365N 
LT1001ACH 
LT1001CN8 (SELECTED} 
LT1002CN 
LT1004CZ 
LT1007CH 
LT1007CN8 
LT1LOO7CS 
LT1009C2Z 
LT1011ACH 
LT1011CN8 
LT1012CH 
LT1012CN8 
LT1013ACJ8 
LT1L013CN8 
LT1014CN 
LT1014DN 
LTLO19ACH-5 
LT1021BCN8-10 
LT1021BCN8-5 
LT1021CCN8-10 
LT1LO2Z1CCN8-5 
LT1021DCN8 -10 
LT1021DCS8-10 
LT1022ACH 
LT1024ACN 
LT1028CJ8 
LT1031DCH 
LT1032CN 
LT1033CK 
LT1037CH 
LT1037CN8 
LT1039CN 
LT1055CN8 
LT1056CN8 
LT1081-CN 
LT3LTAT 
LT318ANS (SELECTED) 
LT337AK 
LT337AT 
LT338aK 
LT350AT 
LTC1O44CNB 
LTC1052C3 
LX5700H 
MLUOJA 
MLUOLA 
MA-332-CP 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
04406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02910 
02910 
01698 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
10858 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
03406 
03811 
03811 
09274 


1826-0634 
1826-0719 
1826-0557 
1826-0315 
1826-0631 
1826-0724 
1826-1166 
1826-1569 
1826-0314 
1826-0592 
1826-0890 
1826-0678 
1826-0346 
1826-1473 
1826-1365 
1826-1640 
1826-0638 
1826-0272 
1826-0210 
1826-0245 
1826-0104 
1826-0348 
1826-0709 
1826-0209 
1826-0206 
1826-0774 
1826-1235 
1826-1251 
1826-0682 
1826-1729 
1826-1016 
1826-0120 
1826-0419 
1826-1315 
1826-0390 
1826-0655 
1826-1126 
1826-1616 
1826-1572 
1826-1229 
1826-0h12 
1826-0320 
1826-0886 
1826-0966 
1826-0825 
1826-1249 
1902-0908 
1826-0165 
1826-0747 
1826-0355 
1826-0373 
1826-0101 
1826-1720 
1820-0197 
1820-0162 
1826-0711 
1826-0271 
1826-0135 
1826-0394 
1826-0353 
1826-1299 
1826-0478 
1826-1725 
1826-1646 
1826-1162 
1826-1225 
1826-1289 
1826-1370 
1826-1479 
1826-1382 
1826-1368 
1826-1167 
1826-1433 
1826-1316 
1826-1735 
1826-1435 
1826-1539 
1826-1475 
1826-1462 
1826-1381 
1826-1436 
1826-1409 
1826-1590 
1826-1553 
1826-1712 
1826-1514 
1826-1706 
1826-1437 
1826-1431 
1826-1369 
1826-1687 
1826-1690 
1826-1608 
1826-1728 
1826-1429 
1820-4311 
1826-1585 
1826-1374 
1826-1317 
1820-4887 
1826-1702 
1826-1692 
1820-5338 
1826-1403 
1826-1265 
1826-1395 
1826-1670 
1826-1396 
1826-1216 
1826-1529 
1826-1562 
1826-0375 
1820-1579 
1820-0763 
1826-0841 


JDEC 


MAS-0385 
MAX634CPA 
MBL107 
MB506-DIP-8 
MB87030 
MC1001P 
MC1O004P 
MCLO06P 
MC1O007P 
MC10100L 
MC10100P 
MC101011L 
MC10101P 
MC10102L 
MC10102P 
MC10103L 
MC10103P 
MC1LO104UL 
MC10104P 
MC10105L 
MC10105P 
MC10106L 
MC10106P 
MC10107L 
MC10107P 
MC10109L 
MC10109P 
MC1010P 
MC10110P 
MC10111P 
MC10113L 
MC10113P 
MC10114P 
MC10115L 
MC10115P 
MC10115P 
MC10116FN 
MC10116L 
MC10116P 
MC10116P 
MC1LOL17L 
MC10117P 
MC10118P 
MC10119P 
MC1011P 
MC10121L 
MC10121P 
MC10123P 
MC10124FN 
MC10124L 
MC10124P 
MC10125FN 
MC1O0125L 
MC1i0125P 
MC10128L 
MC10129L 
MC10130L 
MC10130P 
MC10131FN 
MC10131P 
MC10132P 
MC10133L 
MC10133P 
MC10134L 
MC1O0135L 
MC10135P 
MC10136FN 
MC10136L 
MC10136P 
MC10137L 
MC10138L 
MC1013P 
MC10141L 
MC10141P 
MC1LO1LUP 
MC10153L 
MC10153P 
MC10158L 
MC10158P 
MC10159L 
MC10159P 
MC1015P 
MC10160L 
MC10160P 
MCLO161L 
MC10161P 
MC1O0162L 
MC10162P 
MC10163L 
MC10163P 
MC1O164L 
MC10164P 
MC10165L 
MC1LO165P 
MC10166L 
MC10166P 
MC10168P 
MC1016P 
MC10170L 
MC10170P 
MC1O171L 
MC10171P 
MC10172L 
MC10172P 
MC10173L 
MC10173P 
MC1OLT4UL 
MC10174P 
MC1O175L 
MC10175P 
MC1O176L 
MC10176P 
MC10177P 
MC10178L 
MC10178P 


Mfr. 


03291 
11302 
06344 
06344 
06344 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020137 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P’N 


1826-1612 
1826-1717 
1826-1408 
1820-5276 
1820-5366 
1820-0472 
1820-0142 
1820-0666 
1820-0147 
1820-1990 
1820-2517 
1820-2834 
1820-0801 
1820-2835 
1820-0802 
1820-1831 
1820-1686 
1820-2836 
1820-1400 
1820-2837 
1820-0803 
1820-2838 
1820-0804 
1820-2839 
1820-0805 
1820-2846 
1820-0806 
1820-0145 
1820-0807 
1820-0808 
1820-1882 
1820-2508 
1820-2324 
1820-1945 
1820-0809 
1820-3666 
1820-4957 
1820-1308 
1820-0810 
1820-4681 
1820-1946 
1820-0811 
1820-0812 
1820-0813 
1820-0582 
1820-280 
1820-0815 
1820-2399 
1820-4958 
1820-1173 
1820-3124 
1820-4959 
1820-1052 
1820-3125 
1820-200 
1820-282 
1820-1944 
1820-0816 
1820-4967 
1820-0817 
1820-2u76 
1820-0818 
1820-2475 
1820-0819 
1820-0B20 
1820-4080 
1820-4960 
1820-0821 
1820-3126 
1820-0822 
1820-1383 
1820-0102 
1820-0825 
1820-3127 
1820-0213 
4820-2507 
1820-2847 
1820-1993 
1820-3128 
1820-2347 
1820-2821 
1820-0180 
1820-0826 
1820-4132 
1820-2504 
1820-0827 
1820-2067 
1820-0828 
1820-2503 
1820-2421 
1820-0829 
1820-3129 
1820-2502 
1820-2hh9 
1820-2323 
1820-2381 
1820-2451 
1820-0440 
1820-2501 
1820-2477 
1820-2500 
1820-2420 
1820-2499 
1820-2455 
1820-24908 
1820-2401 
1820-2497 
1820-1359 
1820-2496 
1820-202 
1820-2193 
1820-1399 
1820-4209 
1820-2066 
1820-1632 


MC10179L 
MC10179P 
MC1017P 
MC10180P 
MC10181L 
MC10181P 
MC10182P 
MC10183L 
MC10186P 
MC10188L 
McC10189L 
MC10189P 
MC10189P 
MC1018P 
MC10192L 
MC10192P 
MC10194P 
MC10195L 
MC10195P 
MC10197L 
MC10197P 
MC10198L 
MC1019P 
MC1020P 
MC1O0210L 
MC10210P 
MC10211L 
MC10211P 
MC10212L 
MC10212P 
MC10216L 
MC10216P 
MC1022P 
MC10231L 
MC10231P 
MC1023P 
MC1024P 
MC1025P 
MC1026P 
MC1LO27P 
MC1LOZ0P 
MC10319L 
MC1031P 
MC1032P 
MC1033P 
MC1LO3UP 
MC1035P 
MC1O39P 
MC1040P 
MC1LO43P 
MC1047P 
MC10h8P 
MC1062P 
MC1065P 
MC1068P 
MC10804L 
MC10807L 
MC10H016L 
MC10HO16P 
MC10H100P 
MC10H101P 
MC10H102P 
MC10H103P 
MC10H104P 
MC1LOH1O5P 
MC10H106P 
MC1OH1LO7P 
MC10H109P 
MC10H113P 
MC10H115P 
MC10H116L 
MC1OH116P 
MC1OH117P 
MC1OH119P 
MC1OH121P 
MC10H123P 
MC10H1 24L 
MC1O0H124P 
MC1OH125FN 
MC1LOH125L 
MC10H125P 
MC10H1 30P 
MC10H131L 
MC10H131P 
MC10H135P 
MC10H1 36L 
MC10H136P 
MC10H141P 
MCLOH158P 
MC1LOH159P 
MC10H160P 
MC10H161P 
MC10H162P 
MCLOH164L 
MC1OH164P 
MC1OH166P 
MC10H173P 
MC10H174L 
MC10H174P 
MC10H175P 
MC10H176L 
MC10H176P 
MC10H179P 
MC10H180P 
MC10H181P 
MC1OH186P 
MC1OHL88P 
MCLOH1L89P 
MC10H209L 
MC10H209P 
MC10H210L 
MC10H210P 
MC10H211P 
MC10H330P 
MC10H332P 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


02037 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1820-0830 
1820-2474 
1820-016 
1820-2481 
1820-0831 
1820-3130 
1820-2478 
1820-2479 
1820-2403 
1820-2841 
1820-28h2 
1820-2385 
1820-2450 
1820-0144 
1820-3620 
1820-4438 
1826-2480 
1820-28h4 
1820-1685 
1820-28h4 
1820-2023 
1820-2376 
1820-1036 
1820-0212 
1820-1830 
1820-2495 
1820-2845 
1820-1482 
1820-1832 
1820-1950 
1820-1320 
1820-1224 
1820-0272 
1820-2516 
1820-1225 
1820-0157 
1820-0578 
1820-0444 
1820-0252 
1820-0143 
1820-0200 
1826-1731 
1820-0235 
1820-0581 
1820-0276 
1820-0101 
1820-0253 
1820-0275 
1820-0667 
1820-0792 
1820-0897 
1820-0473 
1820-0916 
1820-0917 
1820-0791 
1820-2409 
1820-4200 
1820-3102 
1820-4159 
1820-3686 
1820-2891 
1820-2823 
1820-2962 
1820-3337 
1820-2822 
1820-3918 
1820-2956 
1820-2900 
1820-3702 
1820-3461 
1820-3075 
1820-2848 
1820-3338 
1820-3339 
1820-3340 
1820-4197 
1820-3521 
1920-4081 
1820-5390 
1820-3522 
1820-4079 
1820-2860 
1820-3076 
1820-2849 
1820-4202 
1820-3295 
1820-4203 
1820-3579 
1820-2959 
1820-3700 
1820-4198 
1820-3580 
1820-3578 
1820-346 
1820-2875 
1820-4206 
1820-4319 
1820-3342 
1820-3831 
1820-3576 
1820-3296 
1820-3699 
1820-4322 
1820-4321 
1820-4320 
1820-3577 
1820-3702 
1820-3703 
1820-3435 
1820-4323 
1820-3341 
1820-2963 
1820-300 
1820-5074 
1820-4199 


MC10H350P 
MC1OH423P 
MC10H42uP 
MC12002P 
MC12009L 
MC12009P 
MC12011P 
MC12012L 
MC12013L 
MC12015P 
MC12018P 
MC12040L 
MC12040P 
MC1204L 
MC12061P 
MC12090L 
MC1210L 
MC1213L 
MC1306P 
MC1349P 
MC1350P 
MC1355P 
MC1372P 
MC1377P 
MC14001BCL 
MC14UO01BCP 


MC14001UBCP 


MC14002BCP 


MC14002UBCP 


MC14006BCP 


MC14007UBCP 


MC14008BCL 
MC1UOO8BCP 
MC14011BCL 
MC14011BCP 


MC14011UBCP 


MC1401L2BCP 


MC14012UBCP 


Mc14013BCP 
MC14013BCP 
MC14014BCP 
MC14015BCL 
MC14015BCP 
MC14015BCP 
MC14015BCP 
MC14016BCP 
MC14016BCP 
MC14017BCL 
MC14017BCP 
MC14018BCP 
Mc14o020BCP 
MC14021BCP 
MC14022BAL 
MC14022BCL 
MC1L023BCP 


MC14023UBCP 


MC14024BCP 
MC14025BCL 
MC14025BCP 


MC14025UBCP 


MC14027BCP 
MC14027BCP 
MC14028BCL 
MC14028BCP 
MC14028BCP 
MC14032BCP 
MC14034BCP 
MC14035BCP 
Mc14038BcCP 
Mc1L4O3AU 


MC1LLO3AU(SEL) 


MC1LU03P1 
MC1LUONOBCL 
MC1 40HOBCP 
MC14LOL2BCP 
Mc1LLOW2BCP 
MC14O42BCP 
MC14LOU3BCP 
MC14OLYBCP 
MC14OUGBAL 
MC14046BCP 
Mc14046BCP 
MC14O49UBCP 
MC14OL9UBCP 
MC14UOLU5 
MC1LO4U6 
MC14050BCP 
MC14050BCP 
MC14051BCD 
MC14O51BCL 
Mc14051BCcP 
MC14051BCP 
MC14052BCL 
Mc14052BCL 
MC14052BCP 
MC14053BCP 
MCLUOSL 
MC14O66BCP 
MC1LLO68BCP 
MC140S9UBCL 
MC1L4O69UBCP 
MC1406L 
MC14Q7OBCL 
MC1L4HOTOBCP 
MC1L4OT71BCP 
MCihO71CP 
MC14073BCL 
MC1LUO7SBCL 
MC14075BCP 
MCi4076BCP 
MC14077BCL 
MC14078BCP 
MC1i4081 BCP 
MC14082BCP 
MC1408L-6 


SELECTED 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1820-4204 
1820-4740 
1820-4201 
1826-0598 
1820-3935 
1820-2934 
1820-2935 
1820-12h2 
1820-1888 
1820-366 
1820-3964 
1820-1344 
1826-0364 
1820-1915 
1820-1977 
1820-3485 
1820-1025 
1820-1026 
1826-0293 
1826-1160 
1826-0159 
1826-0382 
1826-0903 
1826-1471 
1820-2804 
1820-1745 
1820-1499 
1820-2079 
1820-1511 
1820-2086 
1820-1503 
1820-1525 
1820-1955 
1820-2576 
1820-177 
1820-1500 
1820-1960 
1820-1507 
1820-1497 
1820-1963 
1820-1514 
1820-2055 
1820-1176 
1820-1502 
19820-2008 
1820-1504 
1820-1958 
1820-2805 
1820-1508 
1820-2084 
1820-1494 
1820-2031 
1820-2277 
1820-1527 
1820-1961 
1820-1509 
1820-1506 
1820-2804 
1820-1965 
1820-1498 
1820-1496 
1820-1964 
1820-1526 
1820-1512 
1820-1962 
1820-2223 
1820-2232 
1820-2080 
1820-2224 
1826-1154 
1826-1285 
1826-0467 
1820-2054 
1820-1495 
1820-1501 
1820-1912 
1820-1956 
1820-2124 
1820-2228 
1826-1194 
1826-0470 
1826-0912 
1820-1505 
1820-1746 
1826-0718 
1826-1069 
1820-1521 
1820-1976 
1826-1607 
1820-1547 
1820-3719 
1820-2013 
1820-1546 
1820-3866 
1826-0486 
1826-0501 
1826-0642 
1826-0502 
4820-1931 
1820-1592 
1820-2014 
1826-0155 
1820-1908 
1820-2015 
1820-1970 
1820-1388 
1820-1910 
1820-1909 
1820-2091 
1820-2220 
1820-1907 
1820-1930 
1820-2037 
1820-2090 
1826-0248 


JDEC 


Mc1408L-8 
MC14093BCL 
MC1414P 
MC14174BCP 
MC14175BCP 
MCL4194BCP 
MC1420G 
MC1431P 
MC1433G 
MC1433L 
MC1H33P 
MC1436CG 
MC1436G 
MC1i436uU 
MC1437L 
MC1438R 
MC1439G 
MC1439L 
Mc14430P 
MC14411P 
MC14412VP 
MC14433L 
MC1L4&4L7P 
MC1LUL5G 
MCLU45L 
MC14L90DW 
MC14490FP 
Mc14L900P 
MC1LUSOOOBCP 
MC14S501UBCP 
MC14502BAL 
MC14502BCP 
MC14503BCP 
Mc14S50hBCP 
MC1U506BCP 
Mc14507CP 
MC14508BCL 
MC14508BCP 
MC14510BCP 
MC14511BCP 
MC14U511BCP 
MC14512BCP 
MC145135CL 
MC14513BCP 
MC14514U5P 
MC145146P 
MC14514BCP 
MC145151P 
MC145152P 
Mc14515BCP 
MC14516BCL 
MC14516BCP 
MC1L4U517BCP 
MCL4U518BCL 
MC14518BCP 
MC14519BCP 
MC1L4520BCL 
MC1&520BCP 
MC14520BCP 
MC14521BCP 
MC14522BAL 
MC14522BCP 
MC14526BCP 
MC14527BCP 
MC14528BCL 
MC14528BCP 
MC14530BCP 
MCLU532BCL 
MC14532BCP 
MC1LUS34UBCP 
MC14536BCP 
MC14538BCL 
MC14538BCP 
MC14538BDW 
MC14539BCL 
MC1L539BCP 
Mc145406acP 
MCLUS5406DW 
MC145418CP 
MC14543BCP 
MC14U5440P SELECTED 
MC14549BCP 
MC14553BCP 
MC1U5S55BCP 
MC14556BCP 
NC14557BCP 
MC14558BCP 
MC14U559BCP 
MCLUS560BCP 
MC14561BCP 
MC14562BCP 
MC14566BCP 
MC14568BCP 
MC1LL569BCL 
MCLU569BCP 
MC1456CG 
MC1456G 
MC14572UBCP 
MC14581BCP 
MCLU582BCP 
MC14583BCP 
MC1LU584BCP 
MC14585BCP 
MC1LU58CP1 
MC1458G 
MC1458NG 
MC1458P1 
MC1458SG 
MC1L458SP1 
Mci458uU 
MC1i460R 
MC1463G 
MC1i463R 
MC146818acP 
MC1LU68L 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


02037 . 


02037 
02037 
02037 
02037T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P-N 


1826-0188 
1820-1936 
1826-0052 
1820-2258 
1820-2279 
1820-3587 
1826-0200 
1820-0160 
1820-0316 
1820-0181 
1820-0317 
1826-0343 
1826-0038 
1826-1171 
1826-0019 
1826-0060 
1820-0201 
1826-0022 
1820-3487 
1820-1779 
1820-2166 
1826-0431 
1826-0884 
1826-0103 
1826-0334 
1820-5213 
1820-1947 
1820-2306 
1820-3360 
1820-1079 
1820-1645 
1820-1385 
1820-2257 
1820-2326 
1820-1386 
1820-1330 
1820-1693 
1820-1959 
1820-1189 
1820-1413 
1820-1957 
1820-1241 
1820-2716 
1820-2462 
1820-2897 
1820-3405 
1820-1683 
1820-2879 
1820-2880 
1820-1329 
1820-1899 
1820-1114 
1820-1815 
1820-1591 
1820-1122 
1820-1387 
1820-1900 
1820-1150 
1820-2021 
1820-2702 
1820-1181 
1820-1175 
1820-1328 
1820-1265 
1820-2051 
1820-1356 
1820-1327 
1820-1570 
1820-1355 
1820-1855 
1826-0411 
1820-1569 
1820-1932 
1820-5418 
1820-159 
1820-1471 
1820-4666 
1820-5274 
1820-1658 
1820-2097 
1820-3721 
1820-1721 
1820-1479 
1820-2050 
1820-1412 
1820-2344 
1820-1573 
1820-1722 
1820-1850 
1826-2033 
1820-24h4 
1820-1588 
1826-0599 
1820-2571 
1820-2383 
1826-0003 
1826-0071 
1820-1657 
1820-1666 
1820-1659 
1820-1389 
1820-2019 
1820-1340 
1826-012 
1826-0111 
1826-0556 
1826-0139 
1826-0866 
1826-0420 
1826-0990 
1820-0277 
1826-0033 
1826-0032 
1826-1504 
1826-0128 


MC1468R 
MC1469G 
MC1469R 
MC1i488L 
Mc148aP 
MC1LY89AL 
MC1489AP 
MCLUSOL 
MCLUQUL 
MCLU9SL 
MC1LU96D 
MC1496G 
MC1L4U96L 
MC1LUSEN 
MC1505L 
MC1510G 
MC1514L 
MC1531G 
MC1550G 
MC1590G 
MC1595L 
MC1648L 
MC1648P 
MC1650L 
MC1658P 
MC1660L 
MC1662L 
MC1664L 
MC1670 
MC1670L 
MC1672L 
MC1674L 
MC1678L 
MC1690L 
MC1692L 
MC1694L 
MC1697P 
MC1723L 
MC1733G 
MCL74LNCP1 
MCL741SCG 
MC1741SCP1 
MC1741SU 
MC1776CD 
Mc1800P 
Mc1801P 
MC1805P 
MC1806P 
Mc1808P 
MC1809P 
MC1810P 
MC1812P 
MC1814P 
MC2257L 
MC2259L 
MC3001P 


" MC3002P 


MC3003P 
MC3006P 
MC3007P 
MC3022P 
MC3025P 
MC3026P 
MC3G29P 
MC 3060P 
MC3061P 
MC3062P 
MC3103L 
MC3242AP 


MC3302P SELECTED 


MC3340P 
MC3359P 
MC34001BU 
MC34002BU 
MC34002BU 
MC34004BL 
MC3403P 
MC 34050P 
MC3405P 
MC34060P 
MC34062P1 
MC 34063U 
MC34072AU 
MC34072P 
MC34074AL 
MC34074P 
MC34081 AP 
MC34081P 
MC 34082AP 
MC34084AP 
MC34084P 
MC3410CL 
MC3410CP 
MC3420P 
MC3423P1 
MC3425P1 
MC3431P 
MC3440AP 
MC3441AP 
MC3442P 
MC3443AP 
MC34U6AP 
MC34U6N 
MC34U6N 
MC34U7P 
MC3447P3 
MC344B8aD 
MC34U8AL 
MC3450P 
MC3452P 
MC3453P 
MC3u58U 
MC3459CP 
MC34K60P 
MC3467P 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02910 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1826-0140 
1826-0006 
1826-0024 
1820-0509 
1820-3322 
1820-0990 
1820 - 3321 
1820-0510 
1826-0036 
1826-0437 
1826-1621 
1820-0427 
1826-0023 
1826-1095 
1826-1059 
1826-0002 
1826-0125 
1820-0050 
1826-0028 
1826-0037 
1826-0014 
1820-1119 
1820-1108 
1820-0919 
1826-0509 
1820-0790 
1820-0796 
1820-0795 
1820-229 
1820-0794 
1820-0797 
1820-0793 
1820-2664 
1820-1132 
1820-0920 
1820-1334 
1820-1852 
1826 -ohag 
1826-1175 
1826-0505 
1826-0302 
1826-0254 
1826-0743 
1826-1212 
1820-0985 
1820-0441 
1820-0454 
1820-0273 
1820-0274 
1820-1137 
1820-0238 
1820-0418 
1820-0665 
1820-1256 
1820-1157 
1820-0141 
1820-0239 
1820-0205 
1820-0204 
1820-1031 
1820-0617 
1820-060h 
1820-0140 
1820-0700 
1820-0449 
1820-0609 
1820-0451 
1820-1375 
1820-272 
1826-0174 
1826-0399 
1826-1073 
1826-0915 
1826-0785 
1826-1513 
1826-0753 
1826-0312 
1820-4600 
1826-02) 
1826-1208 
1826-1255 
1826-1256 
1826-1543 
1826-1533 
1826-1222 
1826-1534 
1826-1581 
1826-1544 
1826-1582 
1826-1652 
1826-1422 
1826-0462 
1826-0529 
1826-0526 
1826-0468 
1826-1485 
1826-0360 
1820-1522 
1820-1558 
1820-1842 
1820-1687 
1820-1689 
1820-3329 
1820-5059 
1820-2424 
1820-2461 
1820-4892 
1820-2058 
1820-2157 
1820-2158 
1820-2569 
1826-1172 
1820-1786 
1820-1810 
1826-0474 


MC34U68P 
MC3470P 
MC3476G 
MC3486P 
MC3487P 
MC352G 
MC4OO1P 
MC4OO2P 
MC4LO06P 
MC4LOOTP 
MC4O0O08P 
MC4010P 
MC4012P 
MC4015P 
MCLOL6P 
Mc4O18P 
MchO22P 
MCuO2uP 
MchLO38P 
MCLOLUP 
MCH26P 
MC660P 
MC562P 
MC663P 
MCE666P 
MC667P 
Mc668P 
MC670P 
MC672P 
MC6875L 
MC6881P/MC3Ku9P 
MC7250P 
MCT270P 
MC7TLOUF 
MC7U79P 
MC7UHCOON 
MC74HCO2N 
MC74HCO3N 
MCT4HCLOTN 
MC7T4HC1LOON 
MCT4HCLON 
MCT7T4HC126N 
MC74HC132D 
MC74HHC132N 
MC74HC137N 
MC74HC138N 
MC74HCL57N 
MC74HC158N 
MC74UHC1E0N 
MC74UHC161N 
MC7T4HC1EQN 
MC74HC1E63AN 
MC74HC165N 
MC74HC173N 
MC74URC1T UI 
MC74HC175N 
MC74UHC194UN 
MC74HC195N 
MC74HC20N 
MC74HC24UON 
MCT4HC241N 
MCTUHRC2UON 
MCT4LHC2U3N 
MC7UHC24UN 
MCT4HC25 3N 
MC74HC257N 
MCTUHC266N 
MC74HC273N 
MC74HC280N 
MC74UHC299N 
MC74HC356N 
MC74UHC373N 
MCTUHC3 TUS 
MCT4UHC374N 
MCTUHCLOO2N 
MC74HC4LO1I7N 
MC7T4HCHLO2ZON 
MCTHHCLOZUN 
MC7UHCHOLON 
MC74UHC4O52N 
MC74HC4OGON 
MCTUHCUOT5N 
MC7T4HC4KO78N 
MCTUHCUON 
MC74HCU351N 
MC74HCHS11N 
MC74HCU514N 
MC74HCU538N 
MC74HCH543N 
MC74HC51N 
MC74HC533N 
MCTUHC534N 
MCT4UHCS LON 
MC74HC5SEN 
MC7THHC595N 
MCT4UHCS9TN 
MCT4HC74D 
MCTLHCTLN 
MCT4UHCESN 
MC74HC8EN 
MC74HCTS41N 
MC74HCT640N 
MC75462P 
MC7805CK 
MC7805CT 
MC7806cT 
MC7808cT 
MC7808cT 
MC7818CP 
Mc782ucT 
MC78LOSACD 
MC78LOSACP 
MC78LO8ACP 
MC78L12ACP 
MC78L15ACP 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1826-0475 
1826-0945 
1826-0289 
1820-2144 
1820-2145 
1820-0013 
1820-0639 
1820-0843 
1820-0608 
1820-0724 
1820-0842 
1820-0836 
1820-0607 
1820-0437 
1820-1183 
1820-1332 
1820-1109 
1820-0567 
1820-0834 
1820-0630 
1820-0844 
1820-1520 
1820-0288 
2820-1519 
1820-0625 
1820-1606 
1820-1605 
1820-2133 
1820-0287 
1820-2036 
1820-2165 
1820-0786 
1820-0984 
1820-10904 
1820-0908 
1820-2922 
1820-2924 
1820-3183 
1820-5291 
1820-3172 
1820-2923 
1820-4458 
1820-4965 
1820-3174 
19820-4084 
1820-3079 
1820-3177 
1820-3178 
1820-3179 
1820-2925 
1820-4055 
1820-3785 
1820-3181 
1820-3182 
1820-3564 
1820-3146 
1820-3186 
1820-3187 
1820-3080 


1820-3299 
1820-3374 
1820-3188 
1820-3189 
1820-3297 
1820-3672 
1820-3191 
1820-3192 
1820-3399 
1820-3193 
1820-3546 
1820-4608 
1820-2998 
1820-3565 
1820-3082 
1820-3196 
1820-3683 
1820-3197 
1820-3198 
1820-3199 
1820-4574 
1820-3200 
1820-3201 
1820-4232 
1820-3169 
1820-4705 
1820-056 
1820-3202 
1820-3203 
1820-4437 
1820-3396 
1820-3194 
1820-3195 
1820-4569 
1820-3788 
1820-3344 
1820-4355 
1820-4966 
1820-3081 
1820-3171 
1820-3007 
1820-4586 
1820-4587 
1820-2208 
1826-0246 
2826-0144 
1826-0145 
1826-0146 
1826-1387 
1826-0149 
1826-1218 
1826-1402 
1826-0276 
1826-1257 
1826-0275 


1826-0274 


JDEC 


MCT8L24CP 
MC78MOSCDT 
MC78MO5CG 
MC78M12CDT 
MC78M15CT 
MC7902CT 
MCT905. 2CT 
MC7905CT 
MCT7908CT 
MC7912CT 
MC7915CT 
NCT9LO3ACP 
MC79L03C 
MCT9LOSACG 
MCT9LOSACP 
MCT9LO5CP 
MCT9LO06C 
MCT9L12ACG 
MC79L12ACP 
MC79L15aCP 
MCT9MO5CDT 
MC79M12CDT 
MCB15P 
Mc816P 
MCB817P 
MCB2uP 
MC8309P 
MC8312P 
NC832P 
MC835P 
MC838P 
MC839P 
Mc8LOP 
MC8L6P 
Mc848P 
MCB500P 
MCAS02P 
MCBSOP 
MC8S51P 
MC852P 
MC853P 
MC857P 
MCBS8P 
MC8602L 
McB889P 
MCC1456 
MCC1742 


MD74HCT37 3RC 
MD74SC2h1aC 
MDT4uSC2uhac 
MD7LSC2U5AC 


MDMS -1101 


MDPGM-TTL-35 


MF10ACN 
MF1L0CCM 
MF10CN 
MFCLOOOB 
MFC6070 
MHOOOTCH 
MHW592 
MJ2841DP 
MK45O1N-15 
MK5007P 
MK5009N 
MK5009P 
MK50399N 
MKS O89N 
MK6035P 
MLMC1O1A 
MM4503CD 
MM5006H 
MM5013N 
MM5035P 
MM5040H 
MM5050AH 
MMS052 
MM5057N 
MM507 
MM5307ABN 
MMS 307N 
MM5312N 


MMS 313N(75-) 
MM5313N (76+) 


MM5315N 
MM5369A4/N 
MM5371N 
MMS437N 
MM5450N 
MM5 484N 
MM550H 
MM58242N 
MMS8248N 
MM58274N 
MMS8274V 
MM5837N 
MM5873 
MM70C97J 
MM74LCOOJ 
MM74COON 
MM74CO2N 
MM74UCOUN 
MM74CO8N 
MM74C107N 
MM74C1ON 
MM74C1 4.7 
MM74C14N 
MM74C151N 
MM740154N 
MM740157N 
MM74C160N 
MM74C161N 
MM7LC162N 
MM74C163N 
MM74C164N 
MM74C165N 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
09161 
09161 
09161 
09161 
08565 
OF397 
03406 
03406 
03406 
02037 
02037 
03406 
02037 
01590 
O4o078 
04078 
04078 
o4078 
04078 
oho7Ta 
04078 
02037 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
02023 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
0306 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


HP P'N 


1826-199 

1826-1734 

1826-0367 

1826-1736 

1826-064 
1826-0688 
1826-0215 
1826-0294 
1826-0344 
1826-0221 
1826-0214 
1826-1293 
1826-0286 
1826-096 
1826-0285 
1826-1281 
1826-0284 
1826-0495 
1826-0282 
1826-0281 
1826-1738 
1826-1737 
1820-0325 
1820-0106 
1820-0411 
1820-0324 
1820-0610 
1820-0615 
1820-0096 
1820-0479 
1820-0533 
1820-0260 
1820-0259 
1820-0094 
1820-0095 
1820-2297 
1820-2296 
1820-0087 
1820-0088 
1820-0258 
1820-0122 
1820-0257 
1820-0256 
1820-1524 
1820-0323 
1826 -00k8 
1826-0042 
1820-3147 
1820-2796 
1820-29h3 
1820-2866 
1813-0165 
1813-0321 
1826-1580 
1826-1666 
1826-1250 
1826-0198 
1826-0259 
1820-0832 
1813-0138 
1820-3410 
1820-4085 
1820-1239 
1820-1123 
1820-2322 
1820-2310 
1820-3619 
1820-0993 
1826-0567 
1820-1357 
1820-0770 
1820-1165 
1820-2416 
1820-1236 
1820-1237 
1820-0717 
1820-1162 
1820-0410 
1820-2001 
1820-1348 
1820-1756 
1820-1364 
1820-2126 
1820-2040 
41820-2246 
1820-1755 
1826-1404 
1820-5339 
1820-4844 
1826-0156 
1820-5286 
1820-5287 
1820-3834 
1820-5024 
1820-2721 
1820-1849 
1820-2783 
1820-2038 
1820-2210 
1820-1627 
1820-2211 
1820-1603 
1820-1576 
1820-2212 
1820-1590 
1820-1563 
1820-2065 
1820-1827 
1820-1365 
1820-1390 
1820-1391 
1820-2214 
1820-1493 
1820-1559 
1820-1560 


MM74C173N 
MM74C174UN 
MM74UCLTSN 
MM74UC192N 
MM74C193N 
MM74C20N 
MM74C2217 
MM74C221N 
MM74C240ON 
MM74C2L0N 
MM74UCOLUN 
MM74C30N 
MM7UC32EN 
MM74C373N 
MM74C374UN 
MM74UCUL2N 
MM74C73N 
MM7UC TI 
MM74UCTUN 
MM74CT6N 
MMT4UC830 
MM74C83N 
MM74C85N 
MM74C86N 
MM74UC9O1N 
MM74UC9D2N 
MM740903N 
MM74UCQO4N 
MM74C905N 
MM74C906M 
MM74C906N 
MMTUCOOTN 
MM74COON 
MM7LCOLUN 
MM7LC922N 
MM74C923N 
MM74C925N 
MM74CQLIN 
MM74HCOLN 
MM74HCO8N 
MM74HC112N 
MM74HC123N 
MM74HC11N 


MM74HC123AM 
MM74HC123AN 


MM74HC125N 
MM74HC133N 
MM74HC139N 
MM74HCL4U7N 
MM74HC14LN 

MM74HC151N 
MM74HC153N 
MM7UHCISUN 
MM74HC164N 
MM74HC173M 
MM74HC174N 
MM74HC191N 
MM74HC192N 
MM74HC193N 
MM74HC221AN 
MM74HC237N 
MM74HC2U5N 
MM74HC?251N 
MM74HC259N 
MM74HC27N 

MM74HC283N 
MM74HC298N 
MM74HC30N 

MM74HC32N 

MM74HC365N 
MM74HC 366N 
MM7 4HC367N 
MM7 4HC 368N 


MM74HC373WM 


MM74HC390N 
MM7 LHC 393N 
MM7 UHCHOLBN 
MM74HCLOLGN 
MM74HCUOSON 
MM74HC4LO51N 
MM74HCULO53N 
MM7LHCUOG6EN 
MM74HC4U27AN 
MM74HC4U316N 
MM74HC5SULN 
MM74ECSEUN 
MM74HC573N 
MMT 4UHC5S74N 
MM74HC64L0ON 
MM74HC6BEN 
MM74HC75N 
MM74HC7SN 
MM74UHCTOON 
MM74HCTOUN 
MM7 4HCTOSN 
MM74HCT112N 
MM74HCT138N 
MM74HCT139N 
MM? 4HCT157N 
MM74LHCT2UON 
MM74HCT241N 
MMT UHCT244N 
MM74HCT2U5N 
MM7 4HCT373N 
MM7 4HCT374N 


MM74HCT5 400M 


MM74HCTS73N 
MM74HCTG6S8N 
MM74HCUOMN 
MMBOC9OSN 
MMBOCOEN 
MMB0C9O7I 
MM8OC97N 
MMBOCOBI 
MM82C19N 


03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
63406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
o3406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 
03406 


1820-1190 
1820-1466 
1820-1562 
1820-1575 
1820-1561 
1820-1626 
1820-1612 
1820-1485 
1820-2538 
1820-2566 
1820-2537 
1820-1674 
1820-2213 
1820-2215 
1820-2716 
1820-1735 
1820-2605 
1820-1933 
1820-1753 
1820-2606 
1920-1937 
1820-274h3 
1820-1806 
1820-2276 
1820-1651 
1820-1652 
1820-1653 
1820-1654 
1820-1935 
1820-5419 
1820-1655 
1820-1656 
1820-2275 
1820-1778 
1820-2156 
1820-2309 
1820-2540 
1820-2630 
1820-2921 
1820-3097 
1820-3173 
1820-3795 
1820-3184 
1820-5054 
1820-3673 
1820-2674 
1820-3670 
1820-3014 
1820-3175 
1820-3185 
1820-3176 
1820-3350 
1820-3136 
1820-3180 
1820-5395 
1820-3058 
1820-3794 
1820-3204 
1820-3205 
1820-3373 
1820-3676 
1820-3330 
1820-3190 
1820-3206 
1820-3098 
1820-4392 
1820-4148 
1820-3675 
1820-3298 
1820-3933 
1820-3677 
1820-3792 
1820-3791 
1820-4895 
1820-3207 
1820-3208 
1826-1372 
1820-4027 
1820-3678 
1820-5069 
1820-3692 
1820-3693 
1820-4590 
1820-4706 
1820-3975 
1820-3781 
1820-3790 
1820-3789 
1820-3787 
1820-3209 
1820-3170 
1820-3463 
1820-3664 
1820-3629 
1820-4601 
1820-49h7 
1820-3847 
1820-3796 
1820-4196 
1820-3630 
1820-3626 
1820-3456 
1820-3665 
1820-3849 
1820-3848 
1820-5273 
1820-4147 
1820-3631 
1820-3008 
1820-1402 
1820-3545 
1820-1823 
1820-1266 
1820-1906 
1820-2413 


MM88C29N 
MM88C30N 
MMHOO26CL 
MMHOO26L 
MN376 


MNDAC71CSB-I 


MOH3326 
MP260 
MP7507JN 
MP7533QN 
MP7683XKN 
MP7684KD 
MPC2014 
MPYO16KJ1ic 
MSA-0185 


MSA-0370-21 


MSA-0420 
MSA-0435 
MSA-0485 
MSA-0785 
MSA-0885 
MT8860XE 
MT8865XC 
MT8870BC 
MUK-O8FP 
MUX - O8FQ 
MUX-16-FT 
MUX-16ET 
MUX- 24FP 
MUX~-24FQ 
MUX -88FQ 
MWAO204 
MWA110 
MWAL20 
MWA1 30 
MWA210 
MWA220 
MWA2 30 
MWA310 
MWA320 
MWA330 
NTLOSF 
N8162N 
N8200N 
N8202N 
N8233N 
N8234UN 
N8235N 
N8244N 
N8251N 
N8263N 
N8266N 
N8&267N 
N8271N 
N8273N 
N&280N 
N8281N 
N828uN 
N8288N 
N8290N 
N8291N 
N8292N 
N8293N 
N82S31N 
NB2S33N 
N82S42N 
N82S50N 
N82S62N 
N82S83N 
N82S83N 
N82S90N 
N84ULON 
N8YUGON 
N8815N 
N8816N 
N8825N 
N8826N 
N&855N 
NBB75N 
N8880N 
N8881N 
N&B85N 
N8H7ON 
NBH8ON 
N8HGON 
N8STOON 
N8TOON 
N8T13N 
N8T14N 
N8T20N 
N8T23N 
N8T24N 
N8T28N 
N8T37N 
N8T75N 
N8STSON 
NSTION 
N8T9Q3N 
N8T95N 
N8TO6N 
N8TO7N 
N8X60N 
NCR 8310 


NCR5380-44PLCC 


NE5018F 
NE5018N 
NESOLA 
NE5020F 
NE5020N 
NE5037 
NE5118F 
NES150-F 
NE521D 
NES21N 
NE522D 


03406 
03406 
02037 
02037 
oook6 
06861 
08507 
03688 
07050 
07050 
07050 
07050 
02037 
04507 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
09161 
09162 
99161 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
029120 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
03947 
03947 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 


1820-2217 
1820-2218 
1820-1288 
1820-1170 
1813-0501 
1813-0132 
1826-1295 
1826-1573 
1826-1307 
1826-1525 
1826-1417 
1826-1672 
3826-1713 
1820-4679 
1826-1722 
1826-1321 
1826-1322 
1826-1323 
1826-1613 
1826-1724 
1826-1723 
1826-0824 
1826-0823 
1820-3490 
1826-1028 
1826-0609 
1826-1177 
1826-0998 
1826-1173 
1826-0610 
1826-089 
1826-1614 
1813-0211 
1813-0212 
1813-0213 
1813-0214 
1813-0215 
1813-0216 
1813-0217 
1813-0218 
1813-0219 
1820-2179 
1820-0457 
1820-1337 
1820-0508 
1820-0543 
1820-0542 
1820-0575 
1820-0569 
1820-062 
1820-0507 
1820-0506 
1820-0835 
1820-0989 
1820-1045 
1820-0322 
1820-ch00 
1820-0536 
1820-0455 
1820-0450 
1820-0492 
1820-0703 
1820-0789 
1820-1980 
1820-129 
1820-1073 
1820-1338 
1820-1140 
1820-1467 
1820-1777 
1820-1155 
1820-0459 
1820-0460 
1820-0837 
1820-0458 
1820-0466 
1820-0208 
1820-0456 
1820-0637 
1820-0461 
1820-0467 
1820-0923 
1820-0463 
1820-0465 
1820-0464 
1820-1084 
1820-1360 
1820-1080 
1820-1289 
1820-1048 
1820-1007 
1820-1030 
1820-1828 

1820-1817 
1820-1979 

1820-0195 

1820-0121 

1820-1924 

1820-1477 

1820-1476 

1820-1884 

1820-3931 

1820-5245 

1820-5403 

1826-0798 

1826-1055 

1826-0058 

1826-0972 

1826-1105 

1826-1078 

1826-0928 

1826-1502 

1826-1560 

1826-0213 

1826-1550 


JDEC 


NE522N 
NE526A 
NE527H 
NE527N 
NE529A 
NE529H 
NE531H 
NE538FE 
NE538N3 
NE550L 
NE550N 
NE5532AFE 
NES 532AT 
N=5532P 
NE5533AF 
NE5533AN 
NES534aD 
NES534AFE 
NESS34AN 
NES534AT 
RE5539N 
NE5553N 
NE555JG 
NE555N 
NED55T 
NE5560N 
WE5561N 
NE5S68N 
NE556N 
NES62B 
RESGUN 
NESE5N 
NES66H 
NES66N 
NE567R 
NE570N 
NES87N 
NE590F 
NES91F 
NE592D 
NE592H 
NE592H 
NE592N . 
NEL-D32-46-2 
NSCB58N-4I 
OP-01CJ 
OP-02cJ 
OP-02CJ (SEL’D) 
OP-02CZ 
OP-O4EY 
OP-05CJ 
OP-05CZ 
OP-GSEJ 
OP-07CJ SELECTED 
OP-O7CP 
OP-O7CSB 
OP-O7CZ 
OP-O7EJ 
OP-OTEY 
OP-OTEZ 
OP-O8FP 
OP-08GJ (SELECTED) 
OP~11EY 
OP-11FY 
OP-14C3 
OP-14CP 
OP-14CZ 
OP-14EZ 
OP-15EJ 
OP-15E2 
OP-15FJ 
OP-15GJ 
OP -15GZ 
OP-16E 
OP-16EZ 
OP-16F J 
OP-16F2Z 
OP-166J 
OP-16GZ 
OP-17EZ 
OP-17FJ 
OP-17F J 
OP-17FZ 
OP-215E2 
OP-215FZ 
OP- 22062 
OP-227EY 
OP-227GY 
OP~27EN8 
OP-27EZ 
OP-27F2Z 
OP-27Gd 
OP-27GZ 
OP-37EJI 
OP-37EZ 
OP-37FJ 
OP-37FZ 
OP-37G6P 
OP -37G2Z 
OP-37G2 
OP-421HY 
OP- 50FY 
OPA1114M 
OPA111BM 
OPA606KP 
OPA606LM 
P2ho. 
P3205 
P3208A 
P3212 
P3404 
P8216 
PAL1016P8JC UNPRGMD 
PAL1OH8CJ UNPRGMD 
PAL1OH8NC UNPRGMD 


Mfr. 


02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
01698 
02910 
02037 
02910 
00039 
03406 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
10858 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
62180 
021.80 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
10858 
07050 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
05436 
05436 
05436 
05435 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03811 
03406 
04092 
03406 


HP P:N 


1826-0256 
1826-0115 
1826-0454 
1826-0755 
1826-0244 
1826-0124 
1826-0067 
1826-0803 
1826-0936 
1826-0130 
1826-0137 
1826-0716 
1826-0633 
1826-1328 
1826-0889 
1826-1319 
1826-1546 
1826-0783 
1826-0715 
1826-0569 
1826-1279 
1826-0625 
1820-2827 
1826-0180 
1826-0119 
1826-0806 
1826-1051 
1826-1676 
1826-0205 
1826-0047 
1826-1054 
1826-020h 
1826-0189 
1826-0269 
1826-0219 
1826-0703 
1820-3395 
1820-2266 
1820-2267 
1826-1651 
1826-0546 
1826-1333 
1826-0194 
1813-0553 
1820-4886 
1826-0440 
1826-1058 
1826-0561 
1826-1349 
1826-0974 
1826-0229 
1826-1230 
1826-0266 
1826-071 
1826-0635 
1826-1635 
1826-1048 
1826-0845 
1826-0641 
1826-1149 
1826-0986 
1826-0553 
1826-0616 
1826-0628 
1826-0542 
1826-1061 
1826-1298 
1826-1165 
1826-1185 
1826-1197 
1826-0937 
1826-0828 
1826-1478 
1826-0576 
1826-1492 
1826-0601 
1826-1367 
1826-1125 
1826-10b7 
1826-1578 
1826-0516 
1826-0795 
1826-1097 
1826-1426 
1826-1192 
1826-1151 
1826-1631 
1826-1156 
1826-1511 
1826-1135 
1826-0932 
1826-1007 
1826-1049 
1826-1084 
1826-1568 
1826-0977 
1826-0987 
1826-1098 
1826-0982 
1826-1006 
1826-1093 
1826-1459 
1826-1650 
1813-0437 
1826-1654 
1826-1744 
1820-1062 
1820-2035 
1820-1087 
1820-1864 
1820-1395 
1820-1557 
1820-4433 
1820-2677 
1820-3569 


PALIOL8A2VC UNPRGMD 
PAL10L8CJ UNPRGMD 
PAL1OL8NC UNPRGMD 
PAL12H6CJ UNPRGMD 
PAL12H6NC UNPRGMD 
PAL12L10CN UNPRGMD 
PAL12L6-2CJ UNPRGMD 
PAL12L6CJ UNPRGMD 
PALi2L6NC UNPRGMD 
PALLUH4CJ UNPRGMD 
PALLWHYNC UNPRGMD 
PALLULYCJ UNPRGMD 
PALI4YLACN UNPRGMD 
PALLUL8CN UNPRGRMD 
PAL16C1-2CJ UNPRGMD 
PAL16C1CJ UNPRGMD 
PAL16CiNC UNPRGMD 
PAL16H2CJ UNPRGMD 
PALIGH2NC UNPRGMD 
PALI6L2CJ UNPRGMD 
PALIGL2CN UNPRGMD 
PALI6L6CN UNPRGMD 
PALI6L8A-2?CJ UNPRGMD 
PAL16L8A-2CN UNPRGMD 
PALI6L8A-4CN UNPRGMD 
PALI6L8ACN UNPRGMD 
PAL16L8B-2CJ UNPRGMD 
PALI6L8B-2CN UNPRGMD 
PALI6L8B-4CNS UNPRGMD 
PALI6L8BCN UNPRGMD 
PALI6L8BNC UNPRGMD 
PALI6L8DCN UNPRGMD 
PALI6L8NC UNPRGMD 
PAL16R4-2CJ UNPRGMD 
PALI6RUA-2CJ UNPRGMD 
PAL16R4A-2CN UNPRGMD 
PALI6RUA-4CN UNPRGMD 
PALI6R4ACN UNPRGMD 
PALIG6RUB-2CNS UNPRGMD 
PALI6R4UBCN UNPRGMD 
PALI6R4BNC UNPRGMD 
PAL16R6-2CJ UNPRGMD 
PAL16R6A-2CJ UNPRGMD 
PAL16R6A-2CN UNPRGMD 
PAL16R6A-4CN UNPRGMD 
PAL16R6ACN UNPRGMD 
PALI6R6AVC UNPRGMD 
PAL16R6B-4CNL UNPRGMD 
PALI6R6BCJ UNPRGMD 
PALI6R6BNC UNPRGMD 
PALI6ORSA-2CJ UNPRGMD 
PALI6R8A-2CN UNPRGMD 
PALI6RSACN UNPRGMD 
PAL16R8B-4CNS UNPRGMD 
PAL16R8BCJ UNPRGMD 
PALI6REBNC UNPRGMD 
PALi6R8NC UNPRGMD 
PALZOL10ACJS UNPRGMD 
PAL20L10ACNS UNPRGMD 
PAL20L10CJ 
PAL20L10CNS UNPRGRMD 
PALZOL8ACNS UNPRGMD 
PAL2O0L8BCNS UNPRGMD 
PAL2OR4ACJ UNPRGMD 
PAL2ORUACN UNPRGMD 
PALZORG6ACJ UNPRGMD 
PAL2OR6ACNS UNPRGMD 
PAL2OR8ACJ UNPRGMD 
PAL2O0R8ACNL UNPRGMD 
PAL2ORSACNS UNPRGMD 
PALZOR8BCNS UNPRGMD 
PAL20X8CJ UNPRGMD 
PALZOX8CNS UNPRGMD 
PAL22V10L-25PC UNPRGMD 
PALC16L8L-25PC UNPRGMD 
PALC22V10-25PC UNPRGMD 
PALC22V10-35PC UNPRGMD 
PBD3520 

PCF8576T 

PCM53JG-V 

PGALO2AG 

PIC600 

PIC601 

PIc602 

PIC611 

PIC625 

PIC626 

PICBUS 

PIC64U6 

PIC64UT 

PKD-01EP 

PKD-O1EY 

PLS100F UNPRGMD 
PLS1OON UNPRGMD 
PLS103N UNPRGMD 
PLS105F UNPRGMD 
PLS105N UNPRGMD 
PLS151N UNPRGMD 
PLS153AN UNPRGMD 
PLS153N UNPRGMD 
PLS155N UNPRGMD 
PLS159N UNPRGMD 
PLS168AN UNPRGMD 
PLS179N UNPRGMD 
PR1i472B-01 
PT1482B-01 

PWR-606A 

R5310-25 

R5311-18 

R5312 

R5313 

R8070P- 22 

RALA 

RC3403ADB 

RCL136DB 


03406 
o4092 
03406 
ohoage 
03406 
o4oge 
okog2 
nhog2 
03406 
okog2 
03406 
n4092 
o4092 
oho92 
04092 
04092 
03406 
o4o92 
03406 
o4092 
04092 
04092 
04092 
01698 
04092 
04092 
o4092 
cohage 
o4092 
04092 
03406 
04092 
03406 
ohoge2 
ohoge 
o4092 
ok092 
o4092 
o4092 
o4og2 
03406 
o4o092 
o4092 
o4nge 
o4og2 
o4n092 
03406 
o4nge 
o4092 
03406 
o4n92 
o4og2 
o4ng92 
o40g2 
ohoge2 
03406 
03406 
o4o92 
ok092 
akog2 
okog2 
04092 
o4092 
o4og2 
o4og2 
o4092 
o4092 
o4092 
oboge 
okog92 
ohog2 
okog2 
ob092 
11345 
01698 
11345 
11345 
05917 
02910 
05436 
05436 
000k6 
oOOuE 
02598 
oOokE 
oooké 
Cooks 
02598 
oooké 
02598 
02180 
02180 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
00575 
00575 
05436 
11668 
11668 
11668 
11668 
11668 
01973 
02290 
02290 


1820-5402 
1820-2780 
1820-3568 
1820-2671 
1820-3570 
1820-2996 
1820-4393 
1820-2574 
1820-3597 
1820-2573 
1820-3566 
4820-2678 
1820-5417 
1820-3387 
1820-3292 
1820-2782 
1820-3596 
1820-2679 
1820-3567 
1820-2781 
1820-4501 
1820-3530 
1820-2670 
1820-4879 
1820-5065 
1820-5288 
1820-4857 
1820-4969 
1820-5244 
1820-4972 
1820-4755 
1820-5215 
1820-3571 
1820-3291 
1820-2681 
1820-3600 
1820-4582 
1820-3492 
1820-5158 
1820-4750 
1820-4757 
1820-3290 
1820-2680 
1820-3599 
1820-5482 
1820-5162 
1820-5392 
1820-5534 
1820-4493 
1820-4758 
1820-2575 
1820-3602 
1820-4639 
1820-5243 
1820-4494 
1820-4756 
1820-5163 
1820-4566 
1820-5207 
1820-3325 
1820-3388 
1820-3615 
1820-4970 
1820-4351 
1820-3613 
1820-3553 
1820-4110 
1820-3324 
1820-5079 
1820-3614 
1820-4751 
1820-3323 
1820-3601 
1820-5505 
1820-5533 
1820-5013 
1820-5012 
1820-2446 
1820-5285 
1826-1274 
1826-1554 
1813-0115 
1813-0083 
1826-1079 
1813-0084 
1813-0109 
1813-0110 
1813-0114 
1813-0082 
1826-1080 
1826-1189 
1826-1217 
1820-2247 
1820-2457 
1820-2494 
1820-2820 
1820-2736 
1820-2938 
1820-3531 
1820-2864 
1820-3995 
1820-3779 
1820-5029 
1820-5216 
1818-0094 
1818-0095 
1813-0517 
1826-1605 
1826-1606 
1826-4236 
1826-4237 
1820-5150 
1820-004 
1826-0902 
1826-0222 


RC4153DC 
RC4L56DB 
RC4193NB 
RC4K195TK 
RCL200ADE 
RC4558H 
RC4US58NB 
REF -01CP 
REF -01EJ 
REF -01EZ 
REF -01HJ 
REF -01HZ 
REF -02CP 
REF -Q2EZ 
REF -02HI 
REF -02HP 
REF10JM 
RGB DACuTD 
RGBDAC3404 
RTC-58321 
RTC62421 
RV4558DE 
$1602P 
$2350-2 
$2859P 
$3522P 

S52 
S5733A 
$8280F 
$8292F 
SAA1L027 
SC1LOO1CN 
SCC2691AC1N24 
SCN2641CC1N24 
SCN2672BCUN4O 
SCN2681AC1N40 
SDS000B 
SDA6020 
SDM857KG 
SE555CT 
SE555T 
SE556N 
SFC2308UC 
$G1502N 
$G152kJ 
$61532J 
SG323K SELECTED 
$G3423M SELECTED 
SG3501AI 
SG3503Y 
SG3524 SELECTED 
SG3524UBN 
SG352uI 
$G3524J SELECTED 
SG3524N 
SG3525AI 
$G3526J 
$G3526N 
SG3527AJ 
$G353K-12 
SG3547N 
SG3549M 
SG3627 
SG3731d 
SG7B12AC-K 
SG7912AC-K 
$17135CJ 
SI7661CI 
$17661CJ (SELECTED) 
SLU4IA 
su4uhic 
SL952 
$M10105-1 
SMC20 
SMP-10EY 
SMP-10FY 
SMP-11EY 
SMP-11G 
SMP-11GY 
SMP-81FY 
SN15830N 
SN15845N 
SN15862N 
SN5400I 
SNS4OON 
SNS4LO2J 
SNS4OeN 
SN540LT 
SN5404N 
SN5408I 
SN54O08N 
SN5410T 
SN5410N 
SN541217 
SN54130 
SN54160N 
SN54192N 
SN541963 
SN541973 
SN541997 
SN54230 
SN54307 
SN5432N 
SN5442AT 
SN54u74I 
SN5474N 
SNSYOQOAN 
SN5493N 
SN5495AN 
SNSU96N 
SN54H106N 
SNO4HL1I 
SNS4H307 
SNOUHLOT 
SNSUHTI 


n2290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02290 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
05436 
03789 
03780 
10421 
10421 
02290 
03677 
03677 
03677 
03677 
03545 
02910 
02910 
02910 
05946 
411943 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
06121 
05436 
02910 
02910 
02910 
10881 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
03793 
02883 
02883 
02883 
01590 
01590 
01590 
05436 
11452 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


1826-0922 
1826-1116 
1826-1355 
1826-0196 
1826-1684 
1826-0217 
1826-0326 
1826-0708 
1826-0925 
1826-1493 
1826-0853 
1826-1441 
1826-1037 
1826-1320 
1826-0622 
1826-0847 
1826-1476 
1826-1377 
1826-1536 
1813-0485 
1820-5384 
1826-0328 
1820-3215 
1820-1754 
1820-2989 
1826-1060 
1820-0138 
1826-000 
1820-0419 
1820-1098 
1820-1682 
1826-1532 
1820-4859 
1820-3941 
1820-4177 
1820-3538 
1826-0415 
1826-1153 
1813-0140 
1826-022h 
1826-0400 
1826-1394 
1826-1144 
1826-0258 
1826-0872 
1826-0728 
1826-0931 
1826-0680 
1826-0061 
1826-0544 
1826-0637 
1826-1352 
1826-0428 
1826-0815 
1826-0956 
1826-0905 
1826-1040 
1826-1448 
1826-1243 
1826-1014 
1826-0867 
1826-0959 
1820-2590 
1826-1038 
1826-1082 
1826-1083 
1826-1515 
1826-1583 
1826-1520 
1826-0676 
1826-1555 
1826-1754 
1826-1517 
1820-3864 
1826-1145 
1826-1140 
1826-1244 
1826-1029 
1826-0988 
1826-0727 
1820-0086 
1820-0308 
1820-0310 
1820-1093 
1820-0448 
1820-1101 
1820-0445 
1820-1097 
1820-1022 
1820-1099 
1820-1379 
1820-1094 
1820-047 
1820-1092 
1820-1091 
1820-1024 
1820-1378 
1820-1096 
1820-2043 
1820-1083 
1820-1878 
1820-1070 
1820-1381 
1820-2082 
1820-1095 
1820-o4K6 
1820-0992 
1820-1023 
1820-1594 
1820-1380 
1820-1595 
1820-1067 
1820-1068 
1820-1069 
1820-1071 


JDEC 


SN54LSO07 
SNSULSO2T 
SN54ULSO8T 
SN54LS10J 
SN54LS11T 
SN54LS1385 
SNSHLS17UT 
SN54LS1963 
SN5S4LS2217 
SNSULS2T7I 
SN5S4ULS30I 
SNSULS669I 
SNSULSTUAI 
SNSUSOOT 
SNS4US30J 
SN5 4807 
SN55453BIG 
SN554613G 
SN55462IG 
SN72710N 
SN72L022L 
SN74OON 
SN7401N 
SN7402N 
SN7403N 
SN74O4N 
SN7LO5N 
SN7406D 
SN7LO6N 
SN7406N 
SN7HO7I 
SN74OTN 
SN7408N 
SNTUOON 
SN74100N 
SNT4U104UN 
SN7H107N 
SNT4LO9N 
SR7410N 
SN7U111N 
SN74116N 
SNT4UL2ON 
SN74121N 
SN74122N 
SN7T4123N 
SN74126N 
SN74126N 
SN7h12N 
SN74132N 
SNT4136N 
SNTU1IN 
SN7h141N 
SNT741439 
SN74143N 
SN74U145N 
SN74147N 
SN74148N 
SNTULYN 
SN74150N 
SN74151AN 
SN74153N 
SR74155N 
SN7U1L56N 
SN74157N 
SN74159N 
SN74160N 
SN74161N 
SN74162N 
SN74163N 
SNT4U164N 
SNTH165N 
SN74166N 
SN74167N 
SN74163 
SNT7416N 
SN74173N 
SN74174N 
SNT4175N 
SN74178N 
SNTULTON 
SN7417N 
SN74180N 
SN74181N 
SN74182N 
SN74184N 
SN74185AN 
SN74190N 
SN74191N 
SN74192N 
SN74194N 
SN7H195N 
SN74196N 
SN74197N 
SN74198N 
SN74199N 
SN7420N 
SN74221N 
SN7422I 
SN7422N 
SN7423N 
SN74247N 
SN7425N 
SN74265N 
SN7426N 
SN74273 
SN74276N 
SN74278N 
SN74279N 
SN7427H 
SN74283N 
SN74284N 
SN74285N 
SN7428N 
SN74290N 
SN74293N 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01696 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
91698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-1879 
1820-1799 
1820-2246 
1820-2249 
1820-2261 
1820-2529 
1820-2064 
1820-2251 
1820-2042 
1820-1880 
1820-2250 
1820-2559 
1820-1798 
1820-1253 
1820-2252 
1820-2253 
1820-2236 
1820-2282 
1820-2283 
1820-0398 
1826-0301 
1820-0054 
1820-0327 
1820-0328 
1820-0269 
1820-0174 
1820-0175 
1820-5026 
1820-0471 
1820-3447 
1820-2593 
1820-0668 
1820-0511 
1820-0513 
1820-0425 
1820-1002 
1820-0281 
1820-1116 
1820-0068 
1820-1229 
1820-1793 
1820-2164 
1820-0261 
1820-0704 
1820-0579 
1820-1214 
1820-1074 
1820-0907 
1820-1056 
1820-1250 
1820-0537 
1820-0707 
1820-1271 
1820-21171 
1820-0491 
1820-1082 
1820-1473 
1820-1053 
1820-0640 
1820-0622 
1820-0620 
21820-0738 
1820-1046 
1820-0762 
1820-1257 
1820-0899 
1820-0716 
1820-1185 
1820-0713 
1820-1064 
1820-102 
1820-1107 
1820-0909 
1820-2586 
1820-0577 
1820-1192 
1820-0788 
1820-0839 
1820-1258 
1820-1259 
1820-0618 
1820-0435 
1820-0606 
1820-0611 
1820-1267 
1820-1141 
1820-0734 
1820-0545 
1820-0546 
1820-0743 
1820-1027 
1820-0751 
1820-0765 
1820-1032 
1820-0726 
1820-0069 
1820-1260 
1820-2304 
1820-1256 
1820-0538 
1820-1580 
1820-0655 
1820-1460 
1820-0514 
1820-1461 
1820-2127 
1820-1728 
1820-1089 
1820-0782 
1820-1261 
1820-1791 
1820-1792 
1820-1184 
1820-1262 
1820-1264 


SN7H298N 
SN7430N 
SN7U32N 
SN74U33N 
SN74U351N 
SN74365AN 
SN7H3T6N 
SN7437N 
SN7438D 
SN74IA8BI 
SN7438N 
SN7T4U390N 
SN74393N 
SN74U4ON 
SN7442AN 
SNT4U5N 
SNTUUGAN 
SN7USTAN 
SN74U4EN 
SN74U490N 
SNT4S5ON 
SN7451N 
SNT4U53N 
SN7USUN 
SN74U60N 
SN74U70N 
SN7472N 
SN7473N 
SN74U74N 
SN7YUT5N 
SNTUTEN 
SN74U8ON 
SN74U82N 
SN74B3AN 
SN748S5N 
SN7486N 
SN749OAN 
SN7U91AN 
SNTU9ZAN 
SNT7493AN 
SNT7494N 
SNTUOSAN 
SNTU96N 
SNT497N 
SN74ALSOOAD 
SNT4SALSOOAN 
SN74ALSOIN 
SNT4ALSO2D 
SN74ALSO2N 
SN74ALSO3BD 
SN74ALSO3BN 
SN74LALSOMBD 
SN74ALSOLBN 
SN74ALSO5AD 
SNTUALSO5AFN 
SN74ALSOSAN 
SN7T4ALSO8D 
SN74ALSO8N 
SN74ALSO9D 
SN74ALSOON 
SN74ALS1000AN 
SN74ALS1002AN 
SN74ALS1003AN 
SN74ALS1OOUFN 
SN7LALS1004N 
SN74ALS1005J 
SN74ALS1005N 
SN74ALS1008AN 
SN74ALS101 0AFN 
SNTUALS10LOAN 
SN74ALS1011AFN 
SN74ALS1020AFN 
SN74ALS1032AN 
SN74ALS1034N 
SN74ALS1035N 
SN74UALS109AD 
SN74ALS109AN 
SN74ALS1 04D 
SN74ALS10AN 
SN74ALS112AD 
SN74ALS112AFN 
SN74ALS112AN 
SN74UALS113AN 
SNT4ALS114AN 
SN74ALS11AD 
SN74ALS114N 
SN74ALS1240FN 
SN74ALS1240A-1N 
SN74ALS1254AFN 
SN74ALS1244AN 
SNT4ALS1245A-1N 
SN74ALS1245AFN 
SN74ALS1245AN 
SN7UALS12AN 
SN7Y4ALS131N 
SN74ALS1 33D 
SNTUALS133N 
SN74ALS137N 
SN7YALS138D 
SN74ALS1 38FN 
SN74ALS138N 
SN74ALS139D 
SN74ALS139FN 
SN74ALS139N 
SN7UALS151N 
SN74ALS153D 
SN74ALS153N 
SN7UALS157N 
SN74ALS158N 
SN74ALSI5N 
SN74ALS160BFN 
SN74ALS160BN 
SN74ALS161BD 
SN74ALS161BFN 
SN74ALS161BN 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
016998 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


1820-1100 
1820-0070 
1820-0661 
1820-1124 
1820-1462 
1820-2007 
1820-3152 
1820-0539 
1820-5284 
1820-2351 
1820-0621 
1820-1463 
1820-1464 
1820-0071 
1820-0214 
1820-0468 
41820-1037 
1820-0995 
1820-1038 
1820-1465 
1820-0072 
1820-0063 
1820-0084 
1820-0074 
1820-0085 
1820-0065 
1820-0304 
1820-0075 
1820-0077 
1820-0301 
1820-0076 
1820-0362 
1820-0363 
1820-0305 
1820-0921 
1820-0282 
1820-0055 
1820-0364 
1820-0056 
1820-0099 
1820-0366 
1820-0367 
1820-0368 
1820-0744 
1820-4291 
1820-2656 
1820-3335 
1820-25 
1820-2739 
1820-5180 
1820-3270 
1820-249 
1820-2634 
1820-4250 
1820-3904 
1820-3376 
1820-4243 
1820-2635 
1820-5235 
1820-3394 
1820-3708 
1820-3105 
1820-4349 
1820-3797 
1820-3633 
1820-3756 
1820-3562 
1820-3480 
1820-3799 
1820-3382 
1820-3804 
1820-3800 
1820-3401 
1820-3343 
1820-3437 
1820-4928 
1820-2758 
1820-4252 
31820-2775 
1820-4276 
1820-3808 
1820-2772 
1820-3761 
1820-5145 
1820-4244 
1820-2889 
1820-3805 
1820-3239 
1820-3806 
1820-3277 
34.820- 3238 
1820-3870 
1820-3287 
1820-3468 
1820-4655 
1820-5234 
1820-3372 
1820-3258 
1820-4257 
1820-3809 
1820-3100 
1820-4258 
1820-3810 
1820-165 
1820-3391 
1820-5076 
1820-3397 
1820-3398 
1820-4180 
1820-3386 
1820-3816 
1820-2776 
1820-4934 
1820-3817 
1820-2777 


SN74ALS1623N 
SN74ALS162BN 
SN74ALS16 3BD 
SN74AL5163BN 
SN74ALS164D 
SN74ALS164FN 
SN74UALS164N 
SN74ALS165D 
SN74ALS165FN 
SN74ALS166D 
SN74ALS166N 
SN74ALS168AN 
SN74ALS168BD 
SNT74ALS168BFN 
SN74ALS1E9BD 
SN74ALS169BFN 
SN7UALSI69BN 
SNTUALS17"D 
SN74ALS174N 
SN74ALS175D 
SN74ALS175FN 
SN74ALS175N 
SN7UALS1SOLN 
SN74ALS1805AN 
SNT4ALS190D 
SN74HALS190FN 
SN74HALS1OON 
SN74ALS191D 
SN74ALS191FN 
SN7HALS191N 
SN7HALS192N 
SN7LALS193N 
SN74ALS20AD 
SN74ALS20AN 
SN74ALS21N 
SN7UALS22AN 
SN7T4ALS232AN 
SN74ALS236N 
SN7UALS24OA-1N 
SN74ALS24OADW 
SN7T4ALS240AFN 
SN74ALS240AN 
SN7TUALS241A-1N 
SN74ALS241ADW 
SNT74ALS241AFN 
SN74ALS241AN 
SN74ALS243AD 
SN74ALS243AN 
SN7NALS24UNA-1N 
SN74ALS244ADW 
SN74ALS24UUAFN 
SN74ALS24U4AN 
SN74ALS2U4N 
SN74ALS24USA-1N 
SN7UALS24U5ADW 
SNT4ALS24U5AFN 
SNT7UALS2U5AN 
SN74ALS2U5N 
SN74ALS251D 
SN74ALS251FN 
SN7YALS251N 
SNTHALS253D 
SN74ALS253FN 
SNTHALS253N 
SN74ALS257D 
SN7UALS257FN 
SN7UALS257N 
SNTUALS258N 
SN7UALS259D 
SN7UALS259N 
SNTUALS273DW 
SN74ALS273FN 
SN74ALS273N 
SN74ALS27D 
SNT4ALS2TFN 
SN7HALS27N 
SN7T4ALS28AN 
SNT4ALS29827NT 
SN74ALS299FN 
SNT4ALS299N 
SN74ALS30AD 
SN74ALSIOAN 
SN74ALS323DW 
SNTYALS32D 
SN74ALS32N 
SN74UALS33AN 
SN74ALS352N 
SN74ALS353N 
SN74ALS35AN 
SN74ALS365N 
SN74ALS367N 
SNTYALS 368N 
SN74ALS373DW 
SNT74UALS373FN 
SN74ALS374DW 
SN74ALS374N 
SN74UALS377N 
SN74ALS37AN 
SNTULALS38aD 
SN7UALS38AN 
SN7HALS4OAN 
SN74ALSHE5AN 
SN74ALSL66AN 
SNT7T4ALS518N 
SNTLALS520DW 
SNT4ALS520N 
SN74ALS521N 
SNT4ALS533N 
SN74ALS534N 
SN7T4ALS534N 
SNT7LALSSLON 
SN74ALS541DW 
SN74ALS541N 
SN74ALS561AN 
SN7HALS563N 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


1820-3236 
1820-2778 
1820-4929 
1820-2779 
1820-4265 
1820-3875 
1820-4313 
1820-4266 
1820-3813 
1820-4962 
1820-3982 
1820-3762 
1820-4268 
1820-3818 
1820-4269 
1820-3819 
1820-3353 
1820-4930 
1820-3465 
1820-4935 
1820-3411 
1820-3466 
1820-4167 
1820-5183 
1820-4270 
1820-3873 
1820-3763 
1820-4271 
1820-3906 
1820-3505 
1820-3598 
1820-3375 
1820-5075 
1820-2774 
1820-2888 
1820-3758 
1820-4670 
1820-5228 
1820-3782 
1820-4787 
1820-272 
1820-2951 
1820-4162 
1820-5233 
1820-3412 
1820-4350 
1820-5179 
1820-3994 
1820-4233 
1820-4788 
1820-4273 
1820-3145 
1820-3607 
1820-3714 
1820-790 
1820-4274 
1820-3121 
1820-2913 
1820-4259 
1820-3811 
1820-3764 
1820-4260 
1820-3812 
1820-3439 
1820-4261 
1820-3874 
1820-3438 
1820-3765 
1820-4263 
1820-4075 
1820-4277 
1820-3871 
1820-3318 
1820-426 
1820-3802 
1820-2881 
1820-3479 
1820-5185 
1820-3814 
1820-3104 
1820-4353 
1820-2773 
1820-5312 
1820-4247 
1820-2657 
1820-3759 
1820-4642 
1820-4592 
1820-5035 


1820-4314 


1820-4315 
1820-4316 
1820-5241 
1820-3815 
1820-5002 
1820-3294 
1820-3690 
1820-3402 
1820-4931 
1820-3349 
1820-3760 
1820-4578 
1820-3638 
1820-4950 
1820-4932 
1820-3416 
1820-3472 
1820-4878 
1820-3558 
1820-3469 
1820-3885 
1820-4933 
1820-3707 
1820-3925 
1820-3336 


JDEC 


SN74ALS56 VADW 
SN74ALSS6UAN 
SN74ALSS69ADW 
SNT74ALS569AN 
SN74ALS573BD 
SN74ALS573BFN 
SN74ALS573BN 
SN74ALS574ADW 
SN74ALS574AFN 
SN74ALSS74AN 
SN74ALS575ANT 
SN74ALSS76N 
SN74UALS57 TNT 
SNTYALSS80AN 
SN74ALS620AN 
SNT4ALS621A-1N 
SN74ALS622A-1N 
SN7UALS623AN 
SN74ALS632AID 
SN7UALS639N 
SN7HALS64U0A-1N 
SN74UALSS40AN 
SN74ALS64U14N 
SN7UALSO4UZAN 
SNTYALS645A-1N 
SNT7TYALS6US5AN 
SNTYUALS6HEDW 
SN74ALS6LENT 
SN74ALSOLENT 
SN7NALS652NT 
SN74ALS65 INT 
SN74UALS654-1NT 
SN74ALS67 7NT 
SN74UALS678NT 
SNTUALS679N 
SN7UALS680N 
SN7LALS688DW 
SNTULALS68BN 
SN74UALS7UT7N 
SNTUALS7UAD 
SN7UALS7UAFN 
SN7UALS7LAN 
SN7UALSSOLFN 
SNT74ALSSO4UN 
SN74UALS805FN 
SN74ALS8O5N 
SNT74UALS808FN 
SN74ALSSO8N 
SN74ALS832FN 
SN7TLALS832N 
SNTUALSSHINT 
SNTUALS8UANT 
SNTUALS8USNT 
SN74ALS867NT 
SN7LALS86D 
SN7T4ALSSEFN 
SN74ALSB8EN 
SN74ALS873NT 
SN74ALS874BDW 
SN74ALS874UNT 
SNTUALSB76NT 
SNT7UALSS7SANT 
SNTUALSS8ONT 
SN74ASOOD 
SNTYASOON 
SNTMASO2D 
SNTMASO2N 
SN7LASOLN 
SN7ULASO8D 
SN74LASO8N 
SN74AS1O00AD 
SN74LAS1000AN 
SN74UAS1004AD 
SNTUASLOOUN 
SN74AS1008N 
SNTLAS1032AN 
SN74AS1034N 
SN74AS1036N 
SN74AS109N 
SN74%AS10D 
SNT4ASLON 
SNTUAS112D 
SN7LAS1i2FN 
SN74AS112N 
SN74AS12D 
SN74UAS1LIN 
SN74AS1 38D 
SN744S138FN 
SN74AS138N 
SN74AS151N 
SN74AS153N 
SNTUAS1STN 
SN7LAS158N 
SNT4UAS161N 
SN74AS162N 
SN74AS163D 
SN74AS163N 
SN74A5168D 
SNTUAS168FN 
SN7UAS168N 
SN74AS169D 
SNTLAS169FN 
SN74AS169N 
SN74AS174N 
SNTUAS175N 
SH74UAS1SOUN 
SN74AS1805N 
SN74AS1808N 
SN74AS181BNT 
SN74AS194D 
SNT4LASLOUFN 
SN74AS194UN 
SN74AS20N 
SN74AS21D 
SN74AS21N 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP PN 


1820-5132 
1820-4720 
1820-5232 
1820-3217 
1820-4264 
1820-3876 
1820-2724 
1820-4279 
1820-3872 
1820-2757 
1820-3993 
1820-2882 
1820-4076 
1820-3003 
1820-4170 
1820-5187 
1820-5188 
1820-3905 
1820-3559 
1820-3308 
1820-3498 
1820-3362 
1820-3380 
1820-3668 
1820-3497 
1820-3481 
1820-5318 
1820-4391 
1820-5025 
1820-4593 
1920-4694 
1820-4126 
1820-4649 
1820-4497 
1820-4127 
1820-3835 
1820-5259 
1820-3106 
1820-5015 
1820-4275 
1820-3807 
1820-2488 
1820-3798 
1820-3560 
1820-3801 
1820-3718 
1820-3803 
1820-3392 
1820-3869 
1820-3467 
1820-4535 
1820-4716 
1820-5148 
1820-5169 
1820-428 
1820-3413 
1820-3973 
1820-3237 
1820-5310 
1820-3143 
1820-3240 
1820-4657 
1820-3381 
1820-4280 
1820-3591 
1820-4282 
1820-3729 
1820-3608 
1820-4281 
1820-3730 
1820-5079 
1820-142 
1820-5038 
1820-4345 
1820-3920 
1820-3757 
1820-4591 
1820-4207 
1820-3735 
1820-4963 
1820-3731 
1820-4290 
1820-3821 
1820-4317 
1820-5387 
1820-3732 
1820-4284 
1820-3895 
1820-3934 
1820-3736 
1820-3737 
1820-3738 
1820-3739 
1820-3740 
1820-3741 
1820-4937 
1820-3742 
1820-4287 
1820-3822 
1820-3841 
1820-4288 
1820-3823 
1820-3842 
1820-3743 
1820-3698 
1820-4459 
1820-4402 
1820-4496 
1820-3744 
1820-4286 
1820-3914 
1820-059 
1820-3733 
1820-5322 
1820-3991 


SN74AS230N 
SN74AS231N 
SN7UAS240N 
SN74AS241N 
SNTUAS2U2N 
SN74UAS243D 
SN74AS243N 
SN74AS24UDW 
SN74AS2U4UN 
SNTHAS245DW 
SN74AS2H5N 
SN7YAS250NT 
SN74AS254D 
SN74AS253N 
SN74AS257D 
SN74AS257FN 
SN74AS257N 
SN74A4S258N 
SN74AS27D 
SN74AS2 TN 
SN74AS280D 
SN74AS280N 
SN74AS286N 
SN74AS298N 
SN74AS299N 
SN74AS3ON 
SN74AS32D 
SN74AS32N 
SN74AS353N 
SN7445373D 
SN744S5373N 
SN74AS374DW 
SN74AS37UFN 
SN74UAS3TUN 
SN74AS533N 
SN74AS534N 
SN74AS573DW 
SN74AS573N 
SN74AS574DW 
SN7MASS 74FN 
SN74AS574UN 
SN74ASS75N 
SN74AS576N 
SN74ASS8ON 
SN74AS623N 
SN74AS639N 
SN74AS64UON 
SN74ASE4UIN 
SN7MASO4USN 
SN7MAS6LEDW 
SN74AS6U6NT 
SN74AS651NT 
SN74LAS652NT 
SN7MASTUD 
SN74AS74FN 
SN74AS7UN 
SNTLAST5S6N 
SN74ASTOON 
SN74ASBOUAN 
SN74ASSOLBDW 
SN74AS8OUMRFN 
SNT4ASSOLBN 
SN7UAS805AFN 
SNTUASSO5AN 
SN7UAS805BDW 
SNTLAS8OB8AFN 
SN7TUAS8O8AN 
SN7LAS808BDW 
SN7TWAS808N 
SN74aS821NT 
SN7LAS822NT 
SN7LAS823NT 
SN74AS825NT 
SN7LAS826NT 
SN74AS832AFN 
SNTHAS832AN 
SN74LAS832BDW 
SN7YASBYUINT 
SN7UASBYU2NT 
SNTUASBYANT 
SN7UASSUSNT 
SNTYASB51N 
SNTUASBEEN 
SNTYASBE INT 
SN7UASBEONT 
SNT7UASB6N 
SN74AS870NT 
SN74AS873NT 
SN74AS874N 
SN74UAS876EN 
SN74AS878NT 
SN74AS881ANT 
SN74UASSB2NT 
SN7UAS88SNT 
SN74HOON 
SN74HO1N 
SN74HOUN 
SN74UHO5N 
SN74H101N 
SN74H1LO2N 
SN74H103N 
SN74HLO6N 
SN74H108N 
SN74HLON 
SN74H1i1N 
SN74H15N 
SN74H183N 
SN74H20N 
SN74H21N 
SN74H22N 
SN74H30N 
SN74HLON 
SN74UH50ON 
SN74H51N 
SN74H52N 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


1820-3923 
1820-3922 
1820-3543 
1820-3745 
1820-4171 
1820-4776 
1820-3746 
1820-5325 
1820-3541 
1820-5134 
1820-4096 
1820-4654 
1820-5314 
1820-3747 
1820-4285 
1820-3890 
1820-3748 
1820-3749 
1820-4964 
1820-3606 
1820-5315 
1820-4026 
1820-4375 
1820-4678 
1820-4b44 
1820-3734 
1820-4283 
1820-3590 
1820-3750 
1820-5316 
1820-352 
1820-5317 
1820-3824 
1820-3695 
1820-3563 
1820-3751 
1820-5133 
1820-3881 
1820-4936 
1820-3912 
1820-4318 
1820-4025 
1820-4169 
1820-4077 
1820-3882 
1820-4211 
1820-3971 
1820-4129 
1820-3844 
1820-5323 
1820-4648 
1820-650 
1820-4097 
1820-4289 
1820-3820 
1820-3493 
1820-4708 
1820-4631 
1820-3442 
1820-4961 
1820-3891 
1820-2557 
1820-3892 
1820-3383 
1820-5321 
1820-3893 
41820-3443 
1820-5020 
1820-2558 
1820-4450 
1820-653 
1820-4652 
1820-4715 
1820-4651 
1820-3894 
1820-3384 
1820-5320 
1820-4109 
1820-4033 
1820-4579 
1820-h4G8 
1820-4168 
1820-594 
1820-3634 
1820-4445 
1820-3884 
1820-5021 
1820-3544 
1820-h344h 
1820-4565 
1820-4658 
1820-5064 
1820-3776 
1820-2899 
1820-0370 
1820-0605 
1920-ch424 
1820-0613 
1820-0739 
1820-0469 
1820-054b 
1820-0715 
1820-0631 
1820-0371 
1820-0372 
1820-1263 
1820-0847 
1820-0373 
1820-0374 
1820-0619 
1820-0375 
1820-0376 
1820-0377 
1820-0378 
1820-0379 


SN74H53N 
SN74HS4UN 
SN74HS5N 
SNTUH6ON 
SN74H61N 
SN74H6 2N 
SN7UHTIN 
SN74HT2N 
SN74HT3N 
SN74HT4N 
SNT4UHT6N 
SN74HB7N 
SN74HCOOD 
SN74HCOMD 
SN74HCO5N 
SN74HCO8D 
SN74HC1UEN 
SN74HCLOEN 
SN74HC19ON 
SN74HC21N 
SN74HC258N 
SN74HC377N 
SN74HCLOON 
SN74HC652NT 
SN74HC6B2N 
SN74HC7001N 
SN74HCB0O5N 
SN74HCT240DW 
SN74HCT573N 
SN74HCT5 7UDW 
SN74HCT5 74N 
SN74HCT6UGNT 
SN74HCTO52NT 
SN74L121N 
SN74L122N 
SN74L123N 
SN74LL53N 
SN74L1I54N 
SN74L157N 
SN74L157N 
SN74ULi64UN 
SN74L192N 
SN74L193N 
SN74L42N 
SN74LU6N 
SN74LUTN 
SN74L73N 
SN74LT5N 
SN74L85N 
SN74L93N 
SN7ULO5N 
SN74L98N 
SNT74LSOOT 
SN74LSOON 
SN74ULSOON 
SN74LSO2ZT 
SN74ULSO2N 
SN74LSO3N 
SN74LSO4LT 
SNTULSOUN 
SN74LSO5N 
SNT4LSO7N 
SNTULSO8J 
SNT74LSO8N 
SNT74LSOON 
SNT74ULS107AN 
SN74LS109AN 
SN7HLS1ON 
SN74LS112AN 
SN74LS113AN 
SN74LS113AN 
SN74LS11N 
SN74LS122N 
SN74LS123D 
SN74LS123FN 
SNTULS1237 
SN74ULS123N 
SNT4ULS123N 
SN74LS124UN 
SNTULS125aD 
SN7ULS125AN © 
SNT4ULS126aD 
SN7ULS126AN 
SN74LS1i2N 
SNT4ULS132N 
SN74LS132N 
SNT4ULS132N 
SN74LS136N 
SN74LS137N 
SN74LS138N 
SN74ULS139AN 
SN74LS13N 
SN7ULSLUSN 
SN7HLS1UTN 
SNTULSLYBD 
SN7YULSLUD 
SNTULSLUFN 
SN7ULSLUN 
SNTYULS151N 
SN74ULS153N 
SNTULSL55AN 
SN74ULSL56N 
SN7YULS157N 
SN7ULS158N 
SNTULSL5N 
SNTULS160AN 
SN74ULS1O1AN 
SNTULS161AN 
SN74LS162AaN 
SN74HLS163AN 
SN74LS1L64D 
SN74LS164N 
SN7ULS164N 
SN74LS165AD 
SNTHLS165AN 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


01698 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


1820-0380 
1820-0381 
1820-0382 
1820-0383 
1820-0384 
1820-0385 
1820-0386 
1820-0387 
1820-0391 
1820-0512 
1820-0752 
1820-0740 
1820-4692 
1820-5220 
1820-4053 
1820-4693 
1820-4675 
1820-4149 
1820-054 
1820-3793 
1820-4676 
1820-4208 
1820-4677 
1820-5023 
1820-4179 
1820-4534 
1820-4719 
1820-4737 
1820-4150 
1820-5077 
1820-4152 
1820-4588 
1820-4607 
1820-1270 
1820-0913 
1820-1247 
1820-1163 
1820-1949 
1820-1218 
1820-1269 
1820-0903 
1820-0911 
1820-0912 
1820-0777 
1820-1142 
1820-1233 
1820-1731 
1820-0876 
1820-1268 
1820-0443 
1820-0497 
1820-0656 
1820-2583 
1820-1197 
1820-1891 
1820-1647 
1820-1144 
1820-1198 
1820-2582 — 
1820-1199 
1820-1200 
1820-4348 
1820-2561 
1820-1201 
1820-1246 
1820-1469 
1820-1282 
1820-1202 
1820-1212 
1820-1213 
1820-1821 
1820-1203 
1820-1422 
1820-4256 
1820-3901 
1820-2305 
1820-1423 
1820-3954 
1820-142% 
1820-4786 
1820-1568 
1820-5324 
1820-1645 
1820-1414 
1820-1425 
1820-2237 
1820-3475 
1820-1215 
1820-2550 
1820-1216 
1820-1281 
1820-1415 
1820-1426 
1820-2200 
1820-5112 
1820-4251 
1820-3900 
1820-1416 
1820-1217 
1820-1244 
1620-1245 
1820-1427 
1820-1470 
1820-1428 
1820-1243 
1820-129 
1820-1430 
1820-3952 
1820-1431 
1820-1432 
1820-4680 
1820-1433 
1820-3837 
1820-5239 
1820-1975 


JDEC 


SN74LS166AD 
SN74ULS166AN 
SN7ULSI69AN 
SN7HLS1T4N 
SN74ULS174N 
SNTULS174UN 
SN74LS175N 
SNT4ULS181N 
SN74LS182N 
SN7T4LS190N 
SN74LS191N 
SNT4LS192N 
SN74LS193N 
SN74ULS194AD 
SN74LS194AFN 
SN74LS194AN 
SN74LS195AN 
SNT4LS196N 
SN74LS197N 
SN7ULS19N 
SNTULS20I 
SN74LS20N 
SNTULS21N 
SN74LS2213 
SNT4LS221N 
SN74LS224N 
SNTULS22N 
SN74LS240N 
SN7TULS241N 
SN7ULS2U2N 
SN7T4LS243N 
SN74LS24UN 
SN74LS245N 
SN7ULS24N7N 
SN74LS248N 
SN74LS249N 
SN74LS251N 
SN74LS253N 
SN74LS253N 
SNT4LS257BN 
SNTULS257BN 
SN74LS258BN 
SN74LS258BN 
SNT4ULS259BD 
SN7ULS259FN 
SN74LS259N 
SN7ULS259N 
SN74LS261N 
SN74LS266N 
SN74LLS26N 
SN74ULS26N 
SN74LS273N 
SN74LS279AN 
SN74LS2794N 
SNT4LS275 
SN74LS27N 
SN74LS280N 
SN7ULS283D 
SN74LS283FN 
SNTYHLS284N 
SN74LS28N 
SNTHLS290N 
SN7ULS292N 
SN74ULS293N 
SN74LS294N 
SN74LS295BN 
SNT4ULS298N 
SN74LS30N 
SNTULS30N 
SR74LS31N 
SN74ULS320N 
SN74LS321N 
SN74LS322AN 
SNTULS323N 
SN74LS324N 
SNT4ULS325N 
SN7ULS32I 
SN7ULS32N 
SN74LS32N 
SN74LS339 
SN74LS33N 
SN74LS348N 
SN7ULS352N 
SNTULS353N 
SNTY4LS354UN 
SNT4LS3S6N 
SN74LS365AN 
SN74LS366AN 
SNT4LS367AN 
SN74ULS367AN 
SN74ULS36BAN 
SN74LS373N 
SN7ULS374N 
SNTULS375N 
SN74LS377D 
SNT74LS377FN 
SNT4LS377N 
SN74LS378N 
SNTULS379N 
SN74ULS37N 
SN74LS382AN 
SNTULS384N 
SNTSULS385N 
SN74LS3864N 
SN74LS3B8I 
SN74LS38N 
SN74LS390D 
SN7T4ULS393D 
SNT4LS393N 
SN74LS395AN 
SNT4ULS396N 
SN7T4ULS399N 
SNT7ULSLON 
SNTULS422N 
SNTULS423N 


Mfr. 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P.N 


1820-5313 
1820-1922 
1820-260 
1820-1196 
1820-1914 
1820-3694 
1820-1195 
1820-1280 
1820-2563 
1820-1279 
1820-1278 
1820-1277 
1820-1194 
1820-4267 
1820-3902 
1820-1276 
1820-1300 
1820-1251 
1826-1193 
1820-187 
1820-2580 
1820-1204 
1820-1205 
1820-2346 
1820-1437 
1820-2939 
1820-1274 
1820-1917 
1820-1918 
1820-2104 
1820-1994 
1820-2024 
1820-2075 
1820-1688 
1820-1644 
1820-1643 
1820-1298 
1820-1238 
1820-4575 
1820-1438 
1820-2194 
1820-1439 
1820-1890 
1820-5240 
1820-3903 
1820-1729 
1820-2799 
1820-1785 
1820-1297 
1820-1417 
1820-1889 
1820-1730 
1820-1440 
1820-3495 
1820-2579 
1820-1206 
1820-1859 
1820-4262 
1820-3898 
1820-1441 
1820-1273 
1820-14h2 
1820-29h7 
1820-1443 
1820-3118 
1820-1296 
1820-1444 
1820-1207 
1820-3460 
1820-4447 
1820-2592 
1820-3972 
1820-2201 
1820-2202 
1820-1642 
1820-2068 
1820-2585 
1820-1208 
1820-3956 
1820-2578 
1820-1272 
1820-2121 
1820-2536 
1820-2046 
1820-3393 
1820-2613 
1820-1641 
1820-160 
1820-1491 
1820-1892 
1820-1492 
1820-2102 
1820-2641 
1820-1445 
1820-4278 
1820-3899 
1820-1858 
1820-2056 
1820-2244 
1820-1287 
1820-3779 
1820-3506 
1820-2720 
1820-2764 
1820-2584 
1820-1209 
1820-5311 
1820-789 
1820-2096 
1820-1446 
1820-2026 
1820-2384 
1820-1286 
1820-2964 
1820-2958 


SN7ULS42N 
SNTULSYUSN 
SNTULSHLON 
SNT4ULS467N 
SNT7ULS47N 
SNTULSUSN 
SN7ULS4OON 
SNTLLSYOLANS 
SN7ULS498IS 
SN7T4LSSIN 
SN74LS51N 
SN74LS534N 
SN74LS540N 
SN74ULSSULN 
SN74LS54N 
SN7ULS55N 
SN74LSS&9ON 
SN74LS590N 
SN74LS592N 
SN74LS593N 
SN74ULS595N 
SN74LS596N 
SNT4LS597N 
SN74LSS98N 
SNTULS599N 
SN74LS601N 
SNTULS603AN 
SN74LSGOUN 
SN74LS606N 
SN74LS612N 
SN74LS620N 
SN74LS621N 
SN74LS623N 
SN74LS624D 
SN74LS624N 
SNTULS625N 
SN74ULS628N 
SN74LS629D 
SN7MLS629N 
SN7TMLS630N 
SN74LS640-1N 
SN74LS64ON 
SN74LS642N 
SN7MLS645-1N 
SNTMLS64USN 
SN74LSENENT 
SN74LS64U7NT 
SN74LS6X8NT 
SN74LS651NT 
SNTULS652NT 
SN74LS668N 
SN74LS669N 
SN74LS673N 


‘ SN7ULS674N 


SNT4ULSGHB2N 
SN74ULS684N 
SN74LS68ENT 
SN74LS691N 
SNTULS697N 
SNT74ULSE9ON 
SN74ULS73AN 
SN74ULS7TUAI 
SN74LS74AN 
SNT4ULS75N 
SN74LS76AN 
SNT4LS79UN 
SN74LS83AN 
SN74LS85D 
SN74LS85FN 
SNTULS85N 
SN7ULS86Ad 
SNT4LSBEAN 
SN74ULS9ON 
SNT4ULSJLN 
SNTULS9ON 
SNT4LS93N 
SNTULSSSBN 
SNTULSIGEN 
SN74USOON 
SN74SO02N 
SN74SO2N 
SN74S03N 
SNT74USOUN 
SN74SOSN 
SNT4USO8N 
SN74SO8N 
SNTYSOON 
SNT74USLON 
SN745112D 
SN74S112FN 
SNTUS112N 
SN74US113N 
SN7US114N 
SN74S11N 
SN74US124N 
SN74S132N 
SN74S132N 
SN74S133D 
SN74S133N 
SN74S134N 
SN74US135N 
SN74S138N 
SN74S139N 
SNTUSLUON 
SN7TUSLS1N 
SN7US153N 
SNTUSLS7N 
SN74US1L58N 
SN74US15N 
SN74S162N 
SN7US163I 
SN74S163N 
SN74US168N 
SN74USLEGT 
SN7US169N 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
04092 
04092 
01698 
01698 
04092 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
oog2 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


1820-1418 
1820-3650 
1820-2759 
1820-3621 
1820-1602 
1820-1604 
1820-2078 
1820-5184 
1820-3303 
1820-1210 
1820-3496 
1820-2719 
1820-2710 
1820-2711 
1820-1285 
1820-1284 
1820-4644 
1820-3144 
1820-3167 
1820-3160 
1820-3423 
1820-3960 
1820-3536 
1820-4553 
1820-3022 
1820-3990 
1820-4489 
1820-2722 
1820-3161 
1820-4374 
1820-2723 
1820-2967 
1820-2672 
1820-5001 
1820-2622 
1820-2655 
1820-3241 
1820-5404 
1820-2369 
1820-2819 
1820-3317 
1820-2206 
1820-2453 
1820-3473 
1820-2268 
1820-2675 
1820-3213 
1820-3351 
1820-3002 
1820-3706 
1820-1434 
1820-1435 
1820-2313 
1820-3669 
1820-2713 
1820-3305 
1820-2610 
1820-2937 
1820-3352 
1820-3771 
1820-1574 
1820-1668 
1820-1112 
1820-14211 
1820-2464 
1820-3868 
1820-0910 
1820-4255 
1820-3897 
1820-1419 
1820-2587 
1820-1211 
1820-1490 
1820-1784 
1820-1420 
1820-1478 
1820-1283 
1820-121 
1820-0681 
1820-1322 
1820-3840 
1820-0682 
1820-0683 
1820-0684 
1820-1367 
1820-3839 
1820-1448 
1820-0685 
1820-5238 
1820-3913 
1820-0629 
1820-0695 
1820-0696 
1820-0686 
1820-1324 
1820-1307 
1820-3838 
1820-5319 
1820-1130 
1820-1306 
1820-1639 
1820-12h0 
1820-1072 
1820-0697 
1820-1319 
1820-0998 
1820-1077 
1820-1015 
1820-0687 
1820-1452 
1820-19h2 
1820-1453 
1820-1454 
1820-1943 
1820-1455 


SN74S174N 
SN74US175N 
SN74S181 
SN74S181N 
SN74S182N 
SN7TUS194N 
SN7US195N 
SN74S196N 
SN74S197N 
SNTUSZ0ON 
SN74S225N 
SN7T4S22N 
SN74S240N 
SN74S241N 
SN74US251N 
SN74S257N 
SN74S258N 
SN74S260N 
SN74S280N 
SN74S281N 
SN74S283D 
SN74S283N 
SN74S299N 
SN74S30N 
SN74S32N 
SN74S34U1N 
SNT4S37 3d 
SNP4S373N 
SNT4S373N 
SN74S374N 
SNTUS37I 
SN74S37N 
SN74S381N 
SN74S38N 
SN7USLON 
SNTUMSSLN 
SN7USGUN 
SN74USE5N 
SN74S74N 
SN74UST4UN 
SN7THS8SN 
SN74S86N 
SN75068P 
SN75107AN 
SN75108BN 
SN75109N 
SN7510L 
SN75110AN 
5N75112N 
SN75114N 
SN75115N 
SN75116N 
SN75117P 
SN75119P 
SN75123N 
SN75129N 
SN75150P 
SN75152N 
§N75153N 
SN75155D 
SN75157P 
SN75159N 
SN75160AN 
SN75161AN 
SN75162AN 
SN75172N 
SN75173N 
SN752174N 
SNT5174N 
SN75i75N 
SN751 T6AP 
SN7S179AP 
$N75188D 
SN75189D 
SN75234N 
SN75235N 
SN75322N 
SN75325N 
SN75327N 
SN75361AN 
SN75361AP 
SN75363N 
SN75365N 
SN75367N 
SN75407P 
SN75417NE 
SN75437ANE 
SN754U46P 
SN75447P 
SNT5450BN 
SN75451BP 
SN75452BJG 
SN75452BL 
SN75452BP 
SN75453BP 
SN75454BP 
SN75461P 
SN75463N 
SN75468N 
SN75469N 
SN7S471P 
SN75473P 
SN75477D 
SN7S477P 
SN75478P 
SN75491N 
SN75492N 
SN7S4U97N 
SN7S4U98N 
SN75518FN 
SN75518N 
SNT5ALS194N 
SNT6494N 
SN7E549N 
SP16F60DG 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
021698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
ohage 
01698 
o4092 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01590 


1820-1076 
1820-1191 
1820-1974 
1820-0999 
1820-1305 
1820-1304 
1820-1303 
1820-1869 
1820-1868 
1820-0688 
1820-2621 
1820-0689 
1820-1633 
1820-1624 
1820-1302 
1820-1301 
1820-1309 
1820-1275 
1820-1638 
1820-1456 
1820-5131 
1820-1871 
2820-1457 
1820-1323 
1820-1449 
1820-2832 
1820-2185 
1820-1676 
1820-3830 
1820-1677 
1820-2666 
1820-1450 
1820-1458 
1820-1451 
1820-0690 
1820-1158 
1820-0691 
1820-0692 
1820-0693 
1820-3953 
1820-1321 
1820-0694 
1826-1710 
1820-0723 
1820-1310 
1820-0722 
1820-0083 
1820-1110 
1820-1826 
1820-2668 
1820-4840 
1820-2128 
1820-2159 
1820-2352 
1820-3539 
1820-3540 
1820-1075 
1820-3379 
1820-3302 
1820-4943 
1820-3304 
1820-2362 
1820-2485 
1820-2483 
1820-2547 
1820-4735 
1820-4734 
1820-2703 
1820-2831 
1820-4138 
1820-4461 
1820-3333 
1820-5328 
1820-5329 
1820-2134 
1826-0094 
1820-1673 
1820-0568 
1820-2361 
1820-1833 
1820-1887 
1820-1982 
1820-2570 
1820-1611 
1820-3489 
1820-2181 
1820-3845 
1820-3524 
1820-2715 
1820-0902 
1820-0535 
1820-1800 
1820-1669 
1820-0799 
1820-1016 
1820-1050 
1820-2044 
1820-2520 
1820-2111 
1820-2243 
1820-2207 
1820-2850 
1820-5568 
1820-2110 
1820-3959 
1820-1230 
1820-1231 
1820-2186 
1820-2141 
1820-5330 
1820-5186 
1820-5102 
1820-3593 
1826-0498 
1820-4448 


JDEC 


SP322B 
SP3TON 
SPAT4N 
SP380N 
SP616N 
SP620N 
SP629N 
SP631N 
SP659N 
SP670N 
SP680N 
SPT4HCTL38N 
SP74HCT24UN 
SP7HHCT245N 
SP74HCT37 3N 
SP7MHCT374N 
SP8602BCM 
SP8606B 
SP8611BDG 


SP8617BDG 

SP8620BDG 

SP8647BDG 

SP8680RDG 

SP8685BDG 

SP8691A 

$P9131DG 

SP9685CM 

SP9687DG16 

SSI-105A 

SSI -13522 

SsI1o0uc 

SSI117-2 PDIP 

SS1117-4 CERPACK 
SS1501R-6CH 
$S1510-4-CSE 

SSS725B 

SSS7T4ICI 

SW-O1FQ 

SW-02FQ 

SW-O6GP 

SW-06GQ 

SZA266 

TBA231A 

TCHOHOOOP 

TCUOCHOO2P 

TCLOHO32P 

TCHOHOT6P 

TCHOHL3SP 

TCHOH245P 

TChHOH373P 

TCHOH374P 

TC7UHCOUF 

TC74HC138F 

TCTUHC2LaP 

TC7bHC24U5F 

TCTUHC3TUP 

TC7YHCHOGUP 

TC74UHC592P 

TC74HHC593P 

TCTYHC TMF 

TCM3105JE 

TDA2030V 

TDAZ654 

TDAZOK7 

TDA3303 

TDAN600 

TDA4601D 

TDAN700 

TDA TODA 

TDAUTIYA 

TDA8173 

TDC10010 

TDC1LOO7 

TDC1LO10I 

TDC1LOL“B7TC 

TDC1016B7C8 

TDC1018DAC 

TDC1LOLABG 

THCT2000 
TIBPAL16L8-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-25CFN UNPRGMD 
TIBPAL16L8-25CN UNPRGMD 
TIBPALi6OR4Y-12CN UNPRGMD 
TIBPALiG6RYU-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16R6-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-15CN UNPRGMD 
TIBPAL16R8-25CFN UNPRGMD 
TIBPAL20L8-15CN UNPRGMD 
TIBPAL2OR4U-15CNT UNPRGMD 
TIBPALZOR6-15CN UNPRGMD 
TIBPAL2ORS8-15CN UNPRGMD 
TIFPLA839NT UNPRGMD 
TIXL105 

TLO22CP 

TLO61CP 

TLOG2CP 

TLO64UCN 

TLO7OCP 

TLOT1ACDP 

TLO71BCP 

TLOTICP 

TLO72ACP 

TLOT2BCD 

TLO72BCP 

TLOT2CP 

TLOT2MJG 

TLOTUACI 

TLOT4ACN 

TLOTUCD 

TLOT4CN 

TLO8iCD 

TLO81CP 

TLOS2ACP 

TLO82cD 

TLOB2CP 


Mfr. 


02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
02910 
09283 
09283 
092843 
09283 
09283 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
01590 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
08608 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02180 
02037 
06338 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
06354 
01698 
06338 
05946 
02910 
02037 
02037 
06121 
06121 
06121 
06121 
06338 
ah507 
OhSOT 
O450T 
OhS07 
0450T 
04507 
04507 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
10881 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 


HP P/N 


1820-0202 
1820-0960 
1820-0774 
1820-1187 
1820-0318 
1820-0078 
1820-0319 
1820-0067 
1820-0320 
1820-0302 
1820-0303 
1820-3500 
1820-3501 
1820-3502 
1820-3503 
1820-3504 
1820-5491 
1820-2933 
1920-2292 
1820-2338 
1820-2047 
1820-1384 
1820-3517 
1820-5492 
1820-2914 
1820-685 
1826-0975 
1826-1233 
1820-2426 
1826-1392 
1820-2425 
1826-1419 
1826-1336 
1826-1540 
1826-1618 
1826-0008 
1826-0013 
1826-0811 
1826-0796 
1826-1086 
1826-1186 
1826-0507 
1826-0318 
1820-2909 
1820-2908 
1820-3120 
1820-3001 
1820-2907 
1820-3015 
1820-2824 
1820-2825 
1820-119 
1820-4121 
1820-4123 
1820-124 
1820-4122 
1820-4khy 
1820-4995 
1820-5421 
1820-4120 
1826-1512 
1826 -0996 
1826-0960 
1826-1577 
1826-1470 
1826-1146 
1826-1421 
1826-1141 
1826-1066 
1826-1351 
1826-1677 
1826-1112 
1826-1025 
1820-2452 
1826-0781 
1826-1705 
1826-1294 
1826-172 
1820-4554 
1820-3996 
1820-5027 
1820-5461 
1820-520 
1820-052 
1820-4051 
1820-4050 
1820-5028 
1820-5463 
1820-5481 
1820-5429 
1820-5462 
1820-4oO4u4 
1820-09279 
1826-0770 
1826-0640 
1826-0683 
1826-0786 
1826-1364 
1826-1461 
1826-0520 
1826-0519 
1826-0547 
1826-1644 
1826-1042 
1826-0521 
1826-0979 
1826-1290 
1826-0600 
1826-1622 
1826-0522 
1826 -1636 
1826-1398 
1826-0545 
1826-1627 
1826-0882 


TLOSLACN 
TLOB4BCN 
TLO8SYCN 
TLOQUCN 
TLi7OCLP 
TLif2c 
TL132CN 
TL185CN 
TL376CNE 
TLU31ACD 
TL431CD 
TL431CLP 
TL431CLP 


TLA31LCLP(SEL) 


TLY31CP 
TLU3ZLILP 
TLYGUCN 
TLYQ7CN 
TLSOOACN 
TL5812N 
TLOGUIN 
TL601CP 
TL604IP 
TL6OTCP 
TLE10CP 
TLT0EMI 
TL7700AaCP 
TL77024 
TLY(O2ACD 
TL TOSA 


TL? (O5CP-B 


IL78G-05¢ 
TL780-15¢ 
TL 7B ICKC 


TLO25L2ACD 


TLe2714CD 
TLC271 ACP 
TLC272ACP 
TLC274ACN 


TLC27L2ACD 


TLO27L7CP 


TLC27M2ACP 
TLCO27TMUACN 


TLC27MYUCN 
TLC27M4ID 
TLE555cD 
TLOS55CP 
TLC5551D 
IML1842 
TMSO105NC 


TMS2150-4JD 
TMS2150-4NT 
TMS2150-59D 


TMS 3002LR 
TMS 3113NC 
TMS 41 20NC 
TMS 3122NC 
TMS 3129NC 
TMShO2UNC 
TMS6011NC 
TOA3709V 
TP53125N 
TRI602A4 


TRi602B-05 


TR1i863A 
TR1863B 
TR1865B 


TR1865P-00 
TSC911 ACPA 


TSCOHONCI 
TSG85101P 
UATO9CN 
UA711DC 
UA711HC 


UA711HC SELECTED 


UAT14HC 
UA7T1 4LHC 
UA715HC 
UA723DC 
UA723HM 
UA723PC 
UAT 26HC 
UAT33DC 
UAT 33DC 
UA? 33HC 
UAT 34HC 
UA739DC 
UAT39PC 
UA74OHC 
UATULHC 


UATLIHC SELECTED 


UATHITC ( 
UATULTC ( 
UATIGDC 

UATUGDHC 
UAT59T2C 
UAT5S9UIC 
UAT60DC 

UAT60HC 

UAT T6TC 

UAT805UC 
UA7812KC 
UA7812UC 
UA7812UC 
UATB15KC 
UA7TB15KC 
UA7815uUC 
UATBLOUC 
UAT824uKC 


SELECTED) 
SELECTED } 


SELECTED 


(SELECTED) 


UA7885C (SELECTED } 


UAT8GKC 
UAT8GUIC 
UA78HO5SC 
UAT8HL2S5C 
UATBH15KC 


01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
61698 
01698 
12147 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01991. 
03406 
00575 
00575 
00575 
00575 
00975 
00575 
02763 
02763 
10881 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
0223T 
02247 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
G2237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 


1826-0572 
1826-0538 
1826-0410 
1826-0901 
1826-0757 
1826-1022 
1826-0675 
1826-1210 
1826-0859 
1826-1643 
1826-1601 
1826-0643 
1826-1115 
1826-1258 
1826-1343 
1826-1474 
1826-0565 
1826-0450 
1826-0651 
1820-4951 
1826-1501 
1826-0476 
1820-1973 
1820-1948 
1826-0477 
1820-0396 
1826-1561 
1826-1245 
1826-1685 
1826-1338 
1826-1273 
1826-1104 
1826-1106 
1826-1062 
1826-1214 
1826-1214 
1826-1639 
1826-1286 
1826-1263 
1826-1215 
1826-1611 
1826-1269 
1826-126h 
1826-1330 
1826-1571 
1826-1602 
1826-1439 
1826-1610 
1826-1595 
1820-1232 
1820-3246 
1820-5066 
1820-3471 
1820-0211 
1820-1186 
1820-14346 
1826-1178 
1820-2092 
1820-1174 
1820-1681 
1820-0113 
1826-1260 
1820-1219 
1820-1911 
1820-2419 
1820-2423 
1820-2978 
1820-3122 
1826 -1500 
1820-3861 
1826-1637 
1820-0397 
1826-0055 
1820-0125 
1826-0063 
1826-0543 
1826-0574 
1820-0476 
1826-0049 
1826-0010 
1820-0439 
1826-0031 
1826-0064 
1826-1131 
1820-0270 
1826-0183 
1826-0044 
1826-0885 
1826-0056 
1820-0203 
1826 -0007 
1820-0216 
1820-0217 
1826-0184 
1826-0342 
1826-0531 
1826-0833 
1826-0132 
1826-0231 
1826-0212 
1826-0122 
1826-0117 
1826-0099 
1826-0147 
1826-0203 
1826-0725 
1826-0106 
1826-0617 
1826 -0262 
1826-1092 
1826-0443 
1826-0456 
18143-0100 
1813-0093 
1813-0124 


UATBHGKC 
UATS8LZ26AWC 
UAT8LE2AWC 
UATBMOGHC 
UA78M12HC 
UAT8M1 2UC 
UA78M15HC 
UAT@MGHC 
UAT8MGU1C 
UA7B8POSSC 
UAT8SUOPC 
UA/905UC 
UA7915KC 
UA792HCKC 
VAT952UC 
UAT9GKC 
UVAT9GUIC 
UATQHGKC 
UAT9MO6AHC 
UATOMOS8AHC 
UAT9M1 2AHC 
UA7T9M12AUC 
UA79M12CU 
UA79M15AHC 
VAT9M1 5AUC 
UATOMGHC 
UATQMGULC 


UAG637ACP SELECTED 
UA9638CP SELECTED 


UA96501DC 
UAA1 80 
UCZ8 347 
UCc28b2N 
UC2846N 
UC3524A-N 
UC3834N 
UC3840N 
UC ISUEN 
UC3901N 
UCT906N 
ucug4AT 
UCN-58004 
UCN-58014 
UCN-58014 
UDN-2543B 
UDN-2585A 


YDN-2952W-2 


UDN-2957A 
UDN- 29814 
UDN-2982A 
UDN-2998W 
UDN -5703A 
UDN-5706A 
UDN-5707A 
UDN-6118A 
UGN - 3020T 
UHP-402 
UHP -407 
UHP-408 
ULN -2061N 
ULN -2064B 
ULN-2065B 
ULN -2068B 
ULN -2069B 
ULN-2074B 
ULN-2111A 
ULN - 2814A 
ULN-37012V 
ULN-8126A 
ULQ-2065B 
UM1500 
UNG 3030U 
UPD369C 
UPD7210 
UT - 309 
UTO-517 
UTO- 2012 
UTO-2013 
UTO- 2023 
UTO- 2024 


UTO-2027 (SELECTED) 


uTO-507 
UTO-533 

UTO-561 

V12P5 

V6 366B-J 
VCF62BG 

VFC32KP 


VP5/5 (SELECTED) 


VR-182A 
WD1010BL 
WD1100-13 
WD1943M -06 


WD2010A-PLO05 


WD9216PA01 
WJ-A19-1 
XCT9LO5CG 
XC79L12CG 
XR-14412VP 
XR-2120CP 
XR-2123CP 
XR-2207CP 
XR-2209CN 


XR-2209CP SELECTED 


XR-2211CP 
XR-2240 
XR-2242CN 
XR-T5675CP 
XR320 
XTRL10AG 
Z5O0647A 
ZAD7 210 
ZD4U4O 
ZD441 
ZN1066E 


02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02910 
02237 
02237 
02237 
02237 
01698 
01698 
02237 
06121 
o00k6 
000u6 
o00k6 
DOOL6 
o000K6 
oo0k6 
000k6 
00046 
o00k6 
D00ku6 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
o4200 
o4z00 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
04200 
o4200 
04200 
04200 
04200 
o4200 
o4200 
04200 
04200 
o4200 
o4200 
o4200 
oheoo 
ob200 
04200 
o4200 
o4200 
04200 
00039 
00039 
04200 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
03291 
11561 
12276 
05436 
05436 
11561 
10321 
00575 
00575 
00575 
00575 
00575 
02686 
02037 
02037 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
00350 
05436 
11825 
11825 
02882 
02882 
06394 


1813-0123 
1826-0460 
1826-0586 
1826-0349 
1826-0226 
1826-0345 
1826-0512 
1826-0584 
1826-0484 
1813-0361 
1826-0603 
1826-0445 
1826-0451 
1826-0620 
1826-0404 
1826-0444 
1826-0441 
1813-0127 
1826-0701 
1826-0793 
1826-0300 
1826-0649 
1826-0629 
1826-0511 
1826-082g¢ 
1826-0583 
1826-0483 
1820-2953 
1820-2952 
1826-0374 
41820-4660 
1826-1308 
1826-1545 
1826-1584 
1826-1050 
1826-1327 
1826-1340 
1826-1576 
1826-152h 
1826-1358 
1826-1039 
1820-34289 
1820-3165 
1820-4568 
1820-4599 
1820-4843 
1826-1490 
1820-2755 
1820-2273 
1820-2785 
1820-5253 
1820-2682 
1820-2683 
1820-2020 
1820-3421 
4820-3243 
1820-1120 
1820-2129 
1820-1086 
1820-3512 
1820-2170 
1820-2473 
1820-2274 
1820-3637 
1820-2130 
1826-0029 
1820-2892 
1826-1087 
1826-1507 
1826-1505 
1820-0498 
1820-3644 
1820-2060 
1820-4520 
1826-0868 
1813-0446 
1813-0439 
1826-1324 
1813-0445 
1813-0448 
1813-0516 
1813-0316 
1813-0447 
1813-0317 
1813-0515 
1820-5222 
1826-1275 
1826-0624 
1813-0514 
1826-1136 
1820-3168 
1820-3720 
1820-3134 
1826-1456 
1820-4673 
1826-1588 
1826-0332 
1826-0331 
1826-1261 
1826-1259 
1826-1262 
1820-1648 
1826-0873 
1826-1142 
1826-1002 
1820-1628 
1820-2735 
1820-4791 
1826-0237 
1826-1549 
1826-1496 
1826-1558 
1813-0040 
1813-0039 
1826-1371 


Transistors and Diodes 


Replacement Part Cross Reference 


When selecting replacement parts 
for your HP products, you may notice 
that many manuals list only an HP 
part number for the part, even though 
it appears that this part is manufac- 
tured by one of the large semiconduc- 
tor manufacturers. Service personnel 
often ask why only HP part numbers 
are listed. 

It is recommended that HP re- 
placement parts be used to ensure 
that original performance of the 
product will be retained. While some 
parts used in HP instruments are 
identical to those that can be pur- 
chased at a local electronics distrib- 
utor, many times parts will be 


such as gain, bandwidth, capacitance, 
etc. There may also be slight me- 
chanical differences, such as the 
shaping or length of leads. In some 
cases special quality checks are used 
to ensure that high reliability parts 
are used at the factory and at HP 
field offices. 

Therefore, we suggest obtaining 
replacement parts from HP to main- 
tain the quality that you have paid 
for in your instrument. There may 
be situations however, where HP 
replacement parts are not in stock 
and substituting parts will allow you 
to return the product to service im- 
mediately. In these cases it may be 


will work in the circuit. Perhaps an 
HP part could be ordered and in- 
stalled at some later date. 

To help you in these situations, 
here is a cross-reference of HP part 
numbers to JEDEC numbers for 
transistors and diodes. 


NOTE 


This is not a comprehensive list. 
Many semiconductors are made ex- 
clusively for Hewlett-Packard and 
there are no substitutes. If the part 
number you are looking for is not 
listed here, it does not have a JDEC 
number and must be replaced with 


selected for certain characteristics, worthwhile to see ifa substitute part the same HP part number 0 
Manufacturers Code Number Cross Reference 
No. Manufacturer No. Manufacturer 
00039 NEC ELECTRONICS INC MTN VIEW CA US 940380545 88 03627 SOLID STATE DEVICES INC LA MIRADA CA 9063830043 =7 
00046 UNITRODE CORP LEXINGTON MA US 021739N171 3 03714 INTERSIL INC CUPERTINO CA CA 9501432293 3 
06746 ROHM CORP IRVINE CA US 927132M627 8 03776 KERTRON INC RIVIERA BEACH FL 3340433904 2 
01250 GTE SYLVANIA ELEK COMPONENTS GROUP WALTHAM MA 0215494151 0 03793 SILICON GENERAL INC SAN JOSE CA US 9513434333 = 
01590 PLESSEY SEMICONDUCTORS SANTA ANA CA 9270552648 9 03799 HARRIS CORP MELBOURNE FL US 3290134371 4 
01691 TRW INC SEMICONDUCTOR DIV LAWNDALE CA 9026001281 § 03811 INTEL CORP SANTA CLARA CA US 9505434649 7 
01698 TEXAS INSTRUMENTS INC DALLAS TX US 7526501295 0 04200 SPRAGUE ELECTRIC co LEXINGTON MA US 0217356289 2 
01921 RCA CORP NEW YORK NY US 101123L585 6 O4486 ITT CORP NEW YORK NY US 100227168 7 
01973 GE CO SEMICONDUCTOR PROD DEPT AUBURN N¥ US 1320103508 7 04504 GENERAL INSTRUMENT CORP CLIFTON NJ US 0701271744 87 
01979 LANSDALE TRANSISTOR & ELEK INC PHOENIX AZ B50197E372 4 O4507 TRW INC CLEVELAND OH US 4412471785 0 
01991 TRANSITRON ELECTRONIC CORP WAKEFIELD MA 0188024046 9 04550 GENERAL ELECTRIC CO FAIRFIELD CT US 0643072799 «0 
02037 MOTOROLA INC ROSELLE IL US 6019504713 oO 04583 BRADLEY SEMICONDUCTOR CORP NEW HAVEN cT 0650673506 1 
02062 HP DIV 05 MSD SAN JOSE CA US 9430428h80 8 05088 VARO INC GARLAND TX US 750461B546 0 
020865 WESTINGHOUSE ELEC CORP SEMICON DEPTYOUNGWOOD PA 1569705277 7 05131 ELECTRONIC DEVICES INC YONKERS NY 1071083701 8 
02158 EDAL INDUSTRIES INC EAST HAVEN cT 0651206288 05176 AMERICAN SHIZUKI CORP CANOGA PARK CA US 913048411 3 
02180 PRECISION MONOLITHICS INC SANTA CLARA CA US 9505406665 8 05644 PHILCO-FORD CORP SIERRA ELEK OPN MENLO PARK CA 9402594668 0 
02237 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP CUPERTINO CA US 9501407263 6 05695 M/A-COM DBA MICROWAVE ASSOC. INC BURLINGTON MA 0180396341 2 
02526 SEMICON INC BURLINGTON MA 0180311961 2 05840 DELCO ELEK DIV OF GENL MOTORS CORP KOKOMO IN 5315499974 84 
02569 CRYSTALONICS, DIV TELEDYNE CAMBRIDGE MA O214012N908 2 05946 VALVO GMBH HAMBURG GM 2000D2540 9 
02619 SOLITRON DEVICES INC (DIODES) TAPPAN NY 1098313327 35 06002 RTC DIVISION COGECO PARIS FR ) 
02634 SPRAGUE ELECTRIC SEMICON DIV CONCORD NH 0330113606 4 06023 MULLARD LTD EG Koookh 86 
02664 SEMTECH CORP NEWBURY PARK CA 9132014099 1 06078 INTL RECTIFIER LTD IR 0 
02682 ITT SEMICONDUCTORS DIV TUSTIN CA US 9268014433 3 06121 SIEMENS AG MUNICH GM 8000 8 
02688 MICROSEMI CORP SCOTSDALE AZ US 8525214552 890 06338 SGS ATES MILAN IT A3500 «8 
02713 GENERAL INSTRUMENT CORP (DIODE) HICKSVILLE NY US 1180214936 6 06344 FUJITSU MICROELECTRONICS INC SANTA CLARA CA US 9505480167 6 
02763 TELEDYNE SEMICONDUCTOR MOUNTAIN VIEW CA 9404315818 1 06354 TOSHIBA CORP TOKYO JP sos62. 5 
02783 INTL DIODE CORP JERSEY CITY NJ 0730416068 9 06418 HUGHES INTERNATIONAL LTD GLENROTHES FIFE sc KRULL BB 
02788 M/A-COM INC BURLINGTON MA US 0180316179 8 06563 SIEMENS CORP COMPONENTS GROUP SCOTTSDALE AZ 8525212954 31 
02803 CODI SEMICONDUCTOR LIXDEN NJ 0741016352 = 5 06592 SGS-ATES (14) MILAN my A3500 «0 
02865 ALPHA INDUSTRIES INC WOBURN MA 0180117540 4 06632 SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY INC STUART FL 1135650891 & 
02883 SILICONIX INC SANTA CLARA CA US 9505417856 7 07050 MICRO POWER SYSTEMS SANTA CLARA CA 9505054186 8 
02910 SIGKETICS CORP SUNNYVALE CA US 9408618324 8 07221 SUPERTEX INC SUNNYVALE CA 94086 5 
03038 INTL RECTIFIER CORP LOS ANGELES CA US 900699M011 7 07766 LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC VILLEVRBANNE FR g 
03171 SOLITRON DEVICES INC PALM BEACH FL US 334043677 = 6 08709 PANASONIC INDUSTRIAL Co SECAUCUS NJ US 07094 8 
03191 SOLITRON DEVICES INC (FETS, DIODES)SAN DIEGO CA 9212322279 34 08852 METELICS CORP SUNNYVALE CA 6 
03285 ANALOG DEVICES INC NORWOOD MA US 0206224355 4 09283 TOPAZ SEMICONDUCTOR SAN JOSE CA US 95132 3 
03287 GENERAL SEMICONDUCTOR IND INC TEMPE AZ US 852812uhbyy = 09914 UNITRODE CORP LEXINGTON MA 23 
03291 AVANTEK INC SANTA CLARA CA US 9505424539 2 10674 DIODE TRANSISTOR CO UNION NJ US fe) 
03334 NV PHILIPS BLCOMA EINDHOVEN NE 0287625403 0 10743 HP DIV 57 SRTC SANTA ROSA CA 3 
03406 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP SANTA CLARA CA US 9505227014 6 10818 H-IBRAPE ELECTROWICA BR 3 
03447 HUGHES AIRCRAFT CO NEWP BEACH DIV NEWPORT BEACH CA 9266327832 8600 10881 THOMSON-CSF COURBEVOIE FR 1 
03571 LANSDALE XSTR ELEK CO ADVANCE LINE COLMAR PA 1891532113 7 11708 THOMSON SEMICONDUCTORS VELIZY VILLACOU FR 78140 5 
12010 FUJITSU LID TOKYO JP 100 5 
HP P/N Mfr. Desc. 
1820-0225 03406 LM103-2.4 1850-0065 01921 2N137/0 1850-0137 01979 2N976 1850-0418 02713 2N600 
1820-0240 01921 CA3026 1850-0074 01921 2N1396 1850-0146 02619 ?N2501 1850-0439 02037. MAYLOLA 
1820-0352 01921 CA3018 1850-0075 01979 2N779A 1850-0150 05840 2N1358 1850-0440 02037 MP603 
1820-1604 02037 MPQ6842 1850-0076 01698 2N2556 1850-0151 01698 2N1309 1850-0441 06632 Z2NTTOA 
1821-0001 61921 cCAjO4E 1850-0078 02037 2N398B 1850-0154 01979 2N508A 1851-0002 01698 2N388A 
1821-0002 01921 CA3045 1850-0085 02037 2Ng64 1850-0156 01979 SA61T 1851-0003 01698 2N388A 
1821-0006 02237 SH&501Pc 1850-0090 01921 2N1183B 1850-0160 01921 2N2147 1851-0006 01973 2N169A 
1850-0003 03334 2N1516 1850-0093 03571 2N1499A 1850-0163 02037 2N2635 1851-0007 01973 2N169A 
1850-0018 01921 2N384 1850-0096 01698 2N2189 1850-0166 01698 2N2188 1851-0009 01698 2N388A 
1850-0020 01698 2N1143 1850-0099 06632 2N96u 185G-0170 01698 2N137T 1851-0011 01698 2N1306 
1850-0631 01698 2N526 1850-0103 01698 2N2190 1850-0172 01698 2N2996 1851-0021 01698 2N388A 
1850-0032 01698 2N40% 1850-0105 01979 2Nn2o0hk8 1850-0173 01698 2N1307 1852-0024 01698 2N388A 
1850-0041 01921 2N38% 1850-0110 02713 2Néok 1850-0178 01698 2N1038 1851-0025 01698 2N1306 
1850-0043 03334 2N1516 1850-0111 01698 2NuoblA 1850-0179 02037 2N3323 1851-0031 01698 2N1605 
1850-0051 02634 2N1500 1850-0112 01698 2N2001 1850-0180 01698 2N1374 1851-0034 01698 2N1605A 
1850-0052 02713 2N596 1850-0113 01698 2N1997 1850-0181 01698 2N2552 1851-0037 01698 2N1308 
1850-0055 ah200 2N2360 1850-0114 61921 2N1905 1850-0182 01698 2N1378 1851-0038 01973 2N1121 
1850-0058 02037 2N174 1850-0119 02037 2N963 1850-0194 05840 2N2523 1851-0041 03334 2N2430 
1850-0059 02037 2N1Th 1850-0126 01921 2N2869 1850-0404 01698 2N1305 1853-0002 02619 2N1027 
1850-0061 01698 2N2561 1850-0127 02713 2N519A 1850-0406 02783 2N1760 1853-0006 02037 2N3134 
1850-0062 06632 2NuObA 1850-0130 02037 2N1193 1850-009 01698 2N2664 1853-0007 92037 2N3251 
1850-0064 01921 2N1183 1850-0131 02037 2N1192 1850-0417 02712 2N597 1853-0008 02037 2N3250 


HP P/N 


1853-0012 
1853-0013 
1853-0014 
1853-0019 
1853-0023 
1853-0028 
1853-0031 
1853-0033 
1853-0036 
1853-0043 
1853-0045 
1853-0046 
1853-0051 
1853-0052 
1853-0057 
1853-0058 
1853-0059 
1853-0071 
1853-0072 
1853-0081 
1853-0084 
1853-0086 
1853-0087 
1853-0089 
1853-0091 
1853-0097 
1853-0204 
1853-0205 
1853-0206 
1853-0212 
1853-0213 
1853-0217 
1853-0221 
1853-0222 
1853-0223 
1853-0224 
1853-0234 
1853-0236 
1853-0244 
1853-0258 
1853-0264 
1853-0269 
18653-0271 
1853-0276 
1853-0277 
1853-0280 
1853-0281 
1853-0287 
1853-0290 
1853-0292 
1853-0293 
1853-0303 
1853-0305 
1853-0308 
1853-0310 
1853-0311 
1853-03214 
1853-0318 
1853-0320 
1853-0322 
1853-0323 
1853-0326 
1853-0327 
1853-0328 
1853-0332 
1853-0334 
1853-0336 
1853-0340 
1853-0341 
1853-0342 
1853-0344 
1853-0347 
1853-0348 
1853-0349 
1853-0350 
1853-0351 
1853-0353 
1853-0355 
1853-0356 
1853-0360 
1853-0362 
1853-0363 
1853-0364 
1853-0365 
1853-0366 
1853-0367 
1853-0368 
1853-0369 
1853-0370 
1853-0371 
1853-0372 
1853-0373 
1853-0377 
1853-0378 
1853-0381 
1853-0383 
1653-0384 
1853-0385 
4853-0387 
1853-0391 
1853-0392 
1853-0394 
1853-0395 
1853-0398 
1853-0399 
1853-040) 
1853-0405 
1853-0406 
1853-0407 
1853-0412 
1853-0413 
2853-0414 
1853-0416 
1853-0417 
1853-0418 
4853-0419 
1853-0420 
1853-0421 
1853-0422 
1853-0423 
1853-0424 
41853-0405 
1853-0426 
1853-0428 
1853-0429 
1853-0430 
4853-0431 
1853-04736 


Mfr. 


02037 
01698 
02237 
01698 
01698 
02037 
02037 
o4200 
03406 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02634 
02237 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
03406 
01921 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01698 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
021921 
02037 
02682 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
020737 
02037 
02237 
01698 
02037 
02037 
01698 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
02037 
02037 
04550 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02237 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
01698 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


Desc. 


2nz2goua 
2N290k 
283304 
2N1131 
2N3703 
2N3634 
283789 
2N3318 
2N3906 
MPS 6523 
2N4036 
2N3250 
2N4037 
2N3740 
3N91 
§32248 
2N3791 
2Na4Ou 
2N4034 
2N4258 
2n4918 
2N5087 
40394 
ONUOLT 
2NN9LT 
BSX29 
2Nug20 
2N2907 


 2N4028 


2N5194 
2N4236 
MPS-404A 
2NnS416 
2N4919 
2nug02 
2N5415 
TIPU2A 
2N5193 
MPS3640 
2NN035 
2@N5401 
2N3809 
2N4403 
MN3906 
2N5954 
2N5195 
2N29074 
2N3250 
ITK2907A 
2N3905 
2N5583 
2N5956 
2N5875 
MML64U5 
2N4u398 
2N3792 
2N2G05A 
MPS6562 
ONuO32 
2N29U6A 
2n4900 
MPS -U51. 
2@N29ULA 
2N6211 
MJE1091 
MJELO9O 
MPSAQ2 
eNngas4y 
MJE172 
40831 
2N5876 
MJETOO 
M4645 
2N5333 
TIP-34 
2N6053 
MPS-U55 
BF 398 
TIP? 
2N3799 
2N6053 
X45H281 
MJE701 
MJE2901K 
BC321C-18 
MJE233 
MJE170 
MJEJ71K 
2N5782 
2N6107 
MJE5195 
2N5022 
TIP 115 
2N5987 
2N6331 
ON6296 
2N3244 
MJE5194 
MJ2500 
2N6051 
2N3742 
MJE 2370 
MPS-AT7O 
MJE 210 
2N3467 
A5T4260 
2N4209 
2N6476 
2N5880 
MPSA65 
2N60k9 
2N6423 
MP5-AGg4 
MJE 253 
2N6317 
2N4K03 
MJ2955 
2N4398 
2n4033 
MPS U-6D 
TIP-126 
2N5883 
2N4904 
2N5684 
2N3762 
2N4959 
TIPL2Cc 
MJE170 


1853-0437 
1853-0439 
1853-0440 
1853-0442 
4853-0442 
1853-0407 
1853-0448 
1853-0449 
1853-0450 
1953-0451 
1853-0452 
1853-0453 
1853-0454 
1853-0455 
1853-0457 
2853-0458 
1853-0461 
1853-0462 
4853-0463 
1853-0464 
1853-0467 
1853-0468 
1853-0469 
1853-0470 
1853-0471 
1853-0472 
1853-0476 
1853-0477 
1853-0478 
1853-0479 
1853-6483 
1853-0484 
1853-0487 
1853-0488 
1853-0489 
1853-0490 
1853-0492 
1853-0493 
1853-0404 
1853-0496 
1853-0097 
1853-0498 
1853-0501 
1853-0516 
1853-0523 
1853-0524 
1853-0525 
1853-0526 
1853-0527 
1853-0529 
1853-0536 
1853-0537 
1853-0538 
1853-0539 
1853-05h0 
1653-05h2 
1853-0543 
1853-0544 
1853-0545 
1853-0546 
1853-0547 
1853-05h8 
1853-0550 
1853-0551 
1853-0552 
1853-0553 
1853-0555 
1B53-0557 
1853-0558 
1853-0559 
1853-0563 
1853-0565 
1853-0566 
1853-0567 
1853-0568 
1853-0570 
1853-0571 
1853-0572 
1853-9573 
1853-0574 
1853-0576 
1853-0577 
1853-0578 
1853-0580 
1853-0581 
1853-0583 
1853-058 
1853-0585 
1853-0587 
1853-0588 
1853~0589 
1853-0590 
1853-0594 
1853-0595 
1853-0596 
1853-0597 
1853-0599 
1853-0600 
1853-0608 
1853-0609 
1853-0610 
1853-0611 
1853-0612 
1853-0613 
1853-0614 
1853-0616 
1853-0617 
1853-0619 
1853-0620 
1853-0621 
1853-0622 
1853-0624 
1853-0625 
1853-0626 
1853-0629 
1853-0630 
1853-0631 
1853-0632 
1853-0633 
1853-0634 
1853-0635 
1853-0636 
1853-6637 
1853-0638 
1853-0639 
1853-0640 
1853-0641 
1853-0642 
1853-0643 


02037 

01921 

02037 

02037 

02037 

02037 

02037 

02037 

02037 

01698 

02037 

01698 

01698 

02037 

02037 

02037 

02637 

02037 

02037 

01698 

02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
o45so 
02037 
02037 
02037 
04550 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
03334 
oks5so 
02037 
04550 
02037 
02037 
02037 
02047 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
03334 
10881 
02037 
02037 
02037 
00746 
03406 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
10881 
02037 
02037 
02037 
00039 
02037 
02037 
04507 
02037 
02037 
02037 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
03334 
02037 
02037 
0203T 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
02037 
07050 
02037 
06354 
00039 
c0039 
02037 
02037 
90039 
00039 
00039 
00039 
00039 
02037 
03714 
03334 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
06338 
02037 


2N6520 
2N6Z48 
wMuo18 
MJE2955T 
2N3867 
MJE253 
MPSH81 
MPS-U95 


MJE371K (SELECTED) 


2N3799 
2N6594 
TIP36 
TIP1O6 
MJE6OKO 
2N5400 
MJE251 
2N6318 
2N3635 
TIP1OS 
TIS-149 
MPS-D54 
TIP-127 
2N6109 


JAN TRY 2N2907A 


MD-982 
D4SH2 
MPS-U52 


JANTEV2N3251A 


2N64g0 
72006 
MPS-A66 
MD2905A 
2N6609 
MPS4I56 
MM4O32 
TIPLOT 
JHE2955 
2N5415 
DU5HS 
MPS-U57 
D45H11 
TIPLNS 
MJ11015 
MMBTH81i 
2ckh403 
MJ11021 
MMBT2907A 
2N6437 
BFQ-32 
4D1130 
MPS6534 
TIP32C 
2NGLO7 
MDS60 
2NS771 
2N6491 
TIP6L7 
BFQS2 
BCKX18 
2N3765 
MJE2901T 
2NG420 
25B737 


TNUOIO-D7TUZ 


MPSW56 
ALYO 
MPSCLOUA 
BD416 
2N6554 
MPSW55 


2N3906 (SEL) 


2N4403 
MMBTASS 
MMBT 3906 
MMBTS 087 


2N5401 (SEL) 
2N2905A(SEL) 


MPSA76 
2N6709 
2n3u68 


2N5416 (SEL } 
2N3906RLRA2 


NE90115 
MMBTL 403 
MMBT5401 
LT5239 
MJE5850 
2N56T9 
MPS4250A 
2SA1226 
MDL 260 
2N4036 
2N3808 
D4ADy 
2N3810 
2nko17 
BCF70 
2Nk4O3 
MPSA55 
MXT2Q07A 
HXR5583 
BF569 
BFT93 
MXTI906 
203906 
BFT92 
2NG298 
MP358 
MMBR4957 
2841302 
2@SA1227A 
2SA1151 
MRF545 
MPS2907A 
28A1220 
25D1288 
2SB965 
25A1227 
258985 
MJE371K 
IT130-T071 
254812 
MMBT 4260 
2N3638 
MPSH81 
2N4917 
PRK250 
$G8126 
MJD117 


1853-0645 
1853-0650 
1853-0652 
1853-0654 
1853-0657 
1853-0659 
1853-0660 
1853-0661 
1853-0662 
1853-0663 
1853-0664 
1853-0665 
1853-0666 
1853-0667 
1853-0668 
1853-0670 
1853-0672 
1853-0673 
1853-0674 
1854-0004 
1854-0005 
1854-0009 
1854-0010 
1854-0011 
1854-0013 
1854-0014 
1854-0017 
1854-0021 
1854-0022 
1854-0026 
1854-0029 
1854-0030 
1854-0031 
1854-0032 
1854-0033 
1854-0036 
1854-0039 
1854-0044 
1854-0048 
1854-0050 
1854-0053 
1854-0056 
1854-0057 
1854-0060 
1854-0062 
1854-0063 
1854-0064 
1854-0066 
1854-0067 
1854-0071 
1854-0072 
1854-0076 
1854-0079 
1854-0081 
1854-0084 
1854-0086 
1854-0090 
1854-0093 
1854-0095 
1854-0098 
1854-0203 
1854-0209 
1854-0210 
1854-02117 
1854-0213 
1854-0214 
1854-0215 
1854-0216 
1854-0217 
1854-0218 
1854-0219 
1854-0220 
1854-0222 
1854-0224 
1854-0226 
1854-0231 
1854-0233 
1854-0234 
1854-0235 
1854-0238 
1854-02b2 
1854-02h6 
1854-02h8 
1854-0252 
1854-0255 
1854-0259 
1854-0260 
1854-0263 
1854-0264 
1854-0267 
1854-0270 
1854-0278 
1854-0281 
1854-0282 
1854-0286 
1854-0287 
1854-0289 
1854-0296 
1854-0301 
1854-0304 
1854-0307 
1854-0308 
1854-0311 
1854-0313 
1854-0315 
1854-0323 
1854-0324 
1854-0325 
1854-0345 
1854-0347 
1854-0349 
1854-0350 
1854-0352 
1854-0361 
1854-0363 
1854-0365 
1854-0368 
1854-0370 
1854-0378 
1854-0379 
1854-0382 
1854-0383 
1854-0384 
1854-0386 
1854-0388 
1854-0389 
1854-0392 
1854-0397 
1854-0398 


02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
0203T 
02037 
02037 
01698 
02037 
o5946 
02037 
00746 
01698 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
01973 
01973 
02237 
01698 
02037 
01973 
02037 
01921 
auss5a 
01921 
02237 
02037 
01921 
01973 
02237 
01921 
01921 
01698 
01973 
01921 
OOThéE 
01921 
01698 
01921 
01698 
02037 
O5840 
03334 
04550 
01921 
04550 
02237 
02237 
02037 
02037 
01698 
01921 
02037 
01921 
01921 
01973 
01973 
02037 
02037 
01921 
02634 
02237 
01921 
01921 
01921 
03406 
01921 
0203T 
03192 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
02237 
01698 
01921 
03776 
02237 
01698 
02037 
01921 
02237 
03334 
01921 
01921 
01921 
01991 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01698 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 


MMBT4126 
2NLLOS 
MJE15031 
TIP32F 
MJES852 
2N3906 (SEL) 
MPSWS51 
2N6124 
MPSH54 
MD6002 
PHL2SO 
2N364ORLRAL 
2N6667 
2N6107(SEL) 
TIPP115 
2N6213 
BFQ23¢ 
2N3811 
2581007 
2N743 
2NTO8 
2N709 
2N834 
2N835 
2N2218A 
2N2720 
2NT06A 
2ng18 
$17843 
2N335 
2N2712 
2N2369 
2N2865 
2N22271 
2N3391 
2N2958 
2N30535 
2N2716 
ON2857 
2N916 
2N2218 
2N3119 
2N3855A 
2N3565 
2N1701 
2N3055 
2N471L0 
2N2925 
2N2102 
CPLOT1 
2N3054 
2N1973 
2N3439 
ON3711 
2N3232 
DTS4i3 
2N3053LV 2hug 
ON3U15 
Ooze 
2N3392 
2N3694 
2N910 
2N2222 
2N2501 
2N2538 
2N1U82 
2N3904 
ON3UU1 
2N34H2 
2N3393 
2N3663 
2N3959 
MD2252 
40250 
2NU384 
2N3688 
2N3866 
2Nauu0 
PNB 
2N3933 
2N3262 
SPS 233 
2nuouy 
2N3713 
2N3642 
2N3766 
2N422T 
2N3019 
2N3715 
2N9013 
SPS 3627 
2N3302 
2N2194 
2N3583 
2N5217 
2N915 
2N730 
MPS6543 SELECTED 
2N4261 
2N2483 
BCY 57/LV2345 
2N3553 
ONk2NO 
2N3771 
283633 
2N2857 
2N3739 
Onau78 
285179 
2N4923 
2N2913 
2N3724A8 
2R2405 
2N4239 
2R5262 
2N4410 
2N5191 
2N5294 
2N5109 
2N4298 
2N43b8 
40313 
2N5184 
2N5070 
SE5055 
2Nug22 
2N5088 
2N4966 
2N5301 


1854-0399 
1854-0409 
1854-0411 
1854-0416 
1854-0418 
1854-0431 
1854-0432 
1854-0435 
1854-0453 
1854-0454 
1854-0456 
1854-067 
1854-0472 
1854-0474 
1854-0476 
1854-0477 
1854-0478 
1854-0492 
1854-0514 
1854-0518 
1854-0519 
1854-0527 
1854-0534 
1854-0540 
1854-0547 
1854-0548 
1854-0555 
1854-0556 
1854-0557 
1854-0560 
1854-0566 
1854-0570 
1854-0572 
1854-0575 
1854-0576 
18S4-0577 
1854-0580 
1854-0581 
185-0583 
1854-0585 
1854-0586 
1854-0587 
1854-0589 
1854-0590 
1854-0591 
1854-0593 
1854-0594 
1854-0596 
1854-0597 
1854-0598 

1854-0599 

1854-0600 

1854-0611 

1854-0612 
1854-0613 

1854-0615 

1854-0617 

1854-0618 

1854-0619 

1854-0622 

1854-0622 

1854-0623 

1854-0624 

1854-0625 

1854-0626 

1854-0628 

1854-0632 

1854-0633 

1854-0634 

1854-0635 

1854-0637 

1854-0639 

1854-0640 

1854-0642 

1854-0643 

1854-0644 

1854-0646 

1854-0647 
1854-0648 

1854-0653 

1854-0654 

1854-0656 

1854-0659 

1854-0662 

1854-0663 

1854-0664 

1854-0665 

1854-0667 

1854-0669 

1854-0670 

1854-0671 

1854-0679 

1854-0682 

1854-0687 

1854-0690 

1854-0691 

1854-0692 

1854-0695 

1854-0697 

1854-0698 

1854-0700 

41854-0701 

1854-0705 

1854-0707 

1854-0708 

1854-0709 

1854-0712 
1854-071L 
1854-0715 

1854-0721 

1854-0722 

1854-0723 

1854-0727 

1854-0730 

1854-0731 

1854-0733 

1854-0735 

1854-0736 
1854-0737 
1854-0738 
1854-0739 

1854-0741 

1854-0743 

1854-0746 
1854-0747 
2854-0748 

1854-0749 
1854-0750 
1854-0752 


02037 
02037 
02037 
02237 
0223T 
01921 
02237 
03334 
02037 
01921 
01698 
02037 
02037 
02037 
01921 
02682 
02237 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
01698 
02237 
02037 
02037 
01698 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
03334 
01698 
01698 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
01922 
01921 
01921 
01921 
02037 
03285 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
04550 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
04200 
02037 
02037 
01698 
05176 
06023 
01921 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
06632 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
01698 
02037 
10674 
02037 
01921 
01921 
02180 
02237 
01921 
03334 
03334 
03334 
01921 
02037 
02237 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
05176 
02037 
02027 
02237 
02237 


2nNu912 
2N5210 
2N2972 
2N3426 
2N3563 
2N5179 
2N 3646 
A211 
2N5192 
2N5496 
TIP4IA 
NGO 
MPS-A1L4 
2N5551 
2N3879 
2N2222A 
2N4LOLG 
MPS3643 
MPS-U02 
eN5877 
2N3772 
2N2895 
2N5838 
MMS006 
2N3725 
2N5963 
MMT3960 
2N4237 
2N2432a 
MPS Al2 
2N37T71 
2N5189 
2N5805 
MPS- ah? 
2N6258 
2N6259 
MM8001 
MJE8Q0 
MPS-A18 
MJE182 
ON5429 
MMT3960A 
MJ3772 
2N305k 
BFR9O 
TIP-35A 
T1P-33 
2N5427 
2N5943 
2N6249 
2N6078 
2NL233A 
2N6055 
4o608 
2N1701 
40854 
40852 
MJ3000 
ADB14 
BF258 
MJE3LO 
2N6 306 
2N6 308 
TIP-41 
MJE8O2 
MPS-H17 
BFRO1 
MJE806 
MPS-UO1 
DY4HS 
2N2219A 
RCP-703C 
MJE2801K 
MPS~-A17 
2N3585 
29C 
LM214AH 
MJE2102 
2N6300 
MJE521K 
MJE5192 
QNauLy 
MJE180 
2N6296 
T1P140 
HP-3 
BUS11 
2N3053 
2N6057 
TIP110 
2NG282 
2N5885 
MJE5191 
@N3T25A 
ST3011 
MPS A186 
MJE223 
2N5067 
2N5886 
2N6294 
TIPi4O 
MJE2100 
DTS-802 
MJ4O35 
2N5578 
2N5575 
MAT -01GH 
2NS962 
2N6354 
BFROS 
BFR96 
BFX89 
2Nn6uTh 
MPS6531 
2N5089 
2N3773 
MJE220 
MJE5657 
2N6u7T 
2N6261 
MJE200 
2N6338 
2N5878 
2N6339 
HP-4 
2N2896 
MJE2361 
2R720A 
2N5840 


HP P/N 


1854-0752 
41854-0754 
1854-0755 
1854-0756 
1854-0758 
1854-0761 
1854-0762 
1854-0763 
1854-0764 
1854-0765 
1854-0766 
1854-0767 
1854-0768 
1854-0769 
1854-0770 
1854-0771 
1854-0774 
1854-0775 
1854-0777 
1854-0780 
1854-0784 
1854-0785 
1854-0786 
1854-0787 
1854-0792 
4854-0793 
1854-0794 
1854-0795 
1854-0797 
1854-0798 
1854-0799 
1854-0802 
1854-0803 
1854-0804 
1854-0805 
1854-0806 
1854-0808 
1854-0809 
1854-0810 
1854-0813 
1854-0817 
1854-0819 
1854-0825 
1854-0826 
1854-0827 
1854-0828 
1854-0829 
1854-08306 
1854-0831 
1854-0834 
1854-0836 
1854-0837 
1854-0838 
1854-0839 
1854-0840 
1854-082 
1854-085 
1854-0847 
1854-0848 
1854-0849 
1854-0851 
1854-0860 
1854-0861 
1854-0862 
1854-0863 
1854-0864 
1854-0865 
1854-0866 
1854-0867 
1854-0868 
1854-086¢ 
1854-0871 
1854-0872 
1854-0877 
1854-0878 
1854-0879 
1854-0880 
1854-0883 
1854-0884 
1854-0886 
1854-0887 
1854-0889 
1854-0890 
1854-0891 
1854-0906 
1854-0917 
1854-0920 
1854-0929 
1854-o9h0 
1854-0941 
1854-092 
1854-0944 
1854-0946 
1854-0948 
1854-0957 
1854-0960 
1854-0964 
1854-Q965 
1854-0967 
1854-0968 
1854-0969 
1854-0970 
1854-0971 
1854-0972 
1854-0973 
1854-0977 
1854-0978 
1854-0979 
1854-0980 
1854-0981 
1854-0982 
1854-0983 
1854-0984 
1854-0985 
1854-0986 
1854-0987 
1854-0988 
1854-0989 
1854-0990 
1854-0991 
1854-0992 
1854-0993 
1854-0994 
1854-0996 
1854-0997 
1854-0998 
1854-0999 
1854-1002 
1854-1003 


Mfr. 


02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
01698 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02062 
02037 
03406 
01921 
03334 
02237 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
01921 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
03038 
02037 
01698 
02037 
02037 
04200 
02037 
02037 
02037 
02062 
03406 
02037 
01698 
02037 
03406 
02037 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
00039 
02062 
02062 
02062 
02062 
03038 
02037 
02237 
06592 
03287 
01921 
04550 
02037 
02062 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
06023 
02037 
01921 
02037 
02037 
06344 
02037 
03334 
02062 
00039 
0203T 
03714 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02062 
02037 
02037 
02037 
04550 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
10881 
10881 
02037 
02037 
0203T 
oo7k6 
03714 
02037 
0203T 
02037 
02037 
04550 
01921 
00039 
06354 


Desc. 


MMCS2369 
NJE24uy 
266254 
2N6315 
2N5427 
2N2060 
2N5039 
TIP 141 
MPS U-10 
2N6292 
2n5428 
2N6 306 
MJE1661 
35821E 
2N390L CHIP 
2N4384 CHIP 
2NE056 
BUX-80 
FT50 
BUX-83 
2N3866A 
2N6305 
2N2540 
2N6545 
2N2920 
2N5671 
MJEZ43 
MPSH10 
BULOS 

MPS -U45 
TIPHIC 
MM5 262 
TIPT5B 
IR5062 
BD139 
TIPS1 
NJE241 
2N2769A 
cr-1058 
2N35015 
MPS-U05 
MJE2801T 
HXTR-5002 
LM ~394BH 
MJE-13009 
TIP-122 
JAN TXVY 2N2222A 
LM394 
2N6H29A 
2N6033 
MPS -U02 
2N62B9 
TIPYT 
2N6NOT 
TIP100 
2N3014 
MJ11012 
MJE12007 
2N6544 
MFPR515 
2N4b28 
2802334 
HXTR-6001 
HXTR-5002 
HXTR- 2101 
HXTR-6105 
TR6062 
MPSB3h 
PN3568 
BFR 36 
GX55220A 
2N6678 
D44H11 
MPS-UO7 
EXTR-5104 
MJE60L3 
TIP14O 
MM3904 
286488 
MJE3302 
MJ11016 
2NGNIO 
MRFOOL 
BUX82 
MJ12010 
2N6292 
MJE15030 
MMBT918 
28C2429 (SEL) 
MJ12003 
BFQ34 
HXTR-3101 
NE02135 
MJ10006 
IT120A-TO71 
TIPL753A 
MJ12004 
MJ8505 
TIP41C(SELECTED) 
SI7076 
MJ12005 
TIP1O2 
2N6741 
BFRC9O 
MPS8098 
MPS-A14 
GES3L16 
MPS2369 
MFROQ61 
MPS5179 
TIP642 
MJ12005 (SELECTED) 
MJ16002 (SELECTED) 
TIPL42 
BFR92 
BCX20 
2N3737 
MJ15003 
MRF630 
25D786 
TTS1015 (SEL) 
MPSH1O 
2N5179(SEL) 
MJE1 3003 
MPSWO06 
D42C11N 
2N5320 
NE64U535 
28¢2876 


1854-1004 
1854-1005 
1854-1006 
1854-1007 
1854-1008 
1854-1009 
1854-1010 
1854-1014 
1854-1015 
1854-1016 
1854-1018 
1854-1019 
1854-1020 
1854-1022 
1854-1023 
1854-1027 
1854-1028 
1854-1629 
1854-1032 
1854-1033 
1854-1035 
1854-1036 
1854-1037 
1854-1039 
1854-10b1 
185h-10h2 
1854-1043 
1854-1044 
1854-1045 
1854-1046 
1854-1047 
1854-1048 
1854-1049 
1854-1050 
1854-1051 
1854-1052 
1854-1053 
1854-1054 
1854-1055 
1854-1056 
1854-1060 
1854-1061 
1854-1062 
185b-1063 
1854-1064 
1854-1066 
1858-1067 
1854-1069 
1854-1071 
1854-10T2 
1854-1083 
1854-1084 
1854-1085 
1854-1086 
1854-1089 
1854-1091 
1854-1092 
1854-1093 
1854-1094 
1854-1095 
1854-1099 
1854-1100 
1854-1101 
1854-1102 
1854-1104 
1854-1107 
1854-1108 
1854-1109 
1854-1110 
1854-2111 
1854-1112 
1854-1123 
1854-1214 
1854-1115 
1854-1117 
1854-1118 
1454-1119 
1854-1120 
1854-1122 
1854-1122 
1854-1123 
1854-1124 
1854-1125 
1854-1126 
1854-1127 
1854-1128 
1854-1129 
1854-1132 
1854-1133 
1854-1134 
1854-1136 
1854-1137 
1854-1138 
1854-1139 
1854-1140 
1654-1141 
1854-1142 
1854-1143 
1854-1144 
1854-1245 
1854-1147 
1854-1148 
1854-1149 
1854-1150 
1854-1157 
1854-1158 
1854-1159 
1854-1161 


_ 1854-1165 


1854-1165 
1854-1166 
1854-1167 
1854-1168 
41854-1169 
1854-1170 
1854-1175 
1854-1177 
1854-1178 
1854-1179 
1854-1180 
1854-1182 
1854-1182 
1854-1183 
185-1184 
1854-1186 
1854-1187 
1855-0001 
1855-0005 
1855-0010 


02037 
02037 
02037 
O2037 
00039 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
D4507 
02037 
2062 
02037 
03334 
02037 
02037 
06354 
02037 
02037 
09039 
03334 
07050 
02037 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
03334 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
00039 
032901 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
00039 
00039 
02037 
02062 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
02037 
02180 
03406 
00039 
00039 
00039 
02037 
00039 
06354 
00039 
00039 
03334 
02037 
02037 
02062 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
03334 
2037 
02037 
00746 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03291 
02037 
03171 
02037 
02037 
02037 
02037 
06338 
02037 
02037 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
00039 
02037 
02037 
02037 
02037 
ok200 
02180 
03334 
03334 
02037 
02037 
ooTus 
01973 
02763 
04550 


BDL15 
BU5OSA 
BUY06 
2N5943 (SEL) 
NE -41635 
NE21935 
MDOQ18A 
MMBT6429 
MJ16012 
MD2369A 
2N3714 
BUW12A 
MMBC132195 
MRF5$1 
TIP112 
MMBR931 
2n390k 
LT1839-1 
MRFS81 
HXTR~ 3675 
MD1132 
BFRQ4 
MMBT3904 
2NLYOL 
25C2878 
MRF571(SEL) 
2N5179(SEL) 
NE21935 
BFR92 (SEL) 
MP312- 78-69 
MRF 587 
2N3904RLRA2 
BFRO6 
BFR91A 
2N3772 (SEL) 
MMBT5550 
MMBT2222A 
BFQI9 
BFR93 
MJ14000 
MJ13091 
2N390% 
2N5681 
BFY90 
MPSWOL 
NE73416D 
AT-41435-5 
TIP50 
MJ16018 
MJH16018 
HMBR5179 
2N3904 
2N5239 
DODy 
NE85633 
NEO2133L 
MRF962 
HXTR- 3102 
MXT2222A 
MMBT2369 
TIPL762A 
MXR5943 
MXT3904 
MMBTH24 
HXTR- 3002 
MRF965 
MMEBR9O1 
MAT -02FH 
2N3904 
NE68135 
28C2718 
2SC2087A 
MRF544 
28C2690 
2803281 
25C29B7 
28C2275 
AlOO (SEL) 
BDU35 
2N6837 
HXTR-5102 
2N3771 
MRF5711L 
2N4401 
MJE521K 
TIP122 
2N5836 
28C1623 
2N6259 
MJE13005 
2SD786 
MMBT5088T1 
MMBT4124T21 
MPSH10 
MPS6544 
MPS3646 
MPS571 
MRF580A 
AT-41400 
2N6 340 

ON 3YdL 
MMBTH10 
MRF&70 
BCW65C 
BUL26 
SGSIFULY 
MRF604 
MJE15030 
A3604 
BUSO7 
BUW1IA 
MPSA4LRLRAL 
MRF531 (SEL) 
TIPJIF 
NBL2301-53 
MRF586 
2N390L (SEL) 
MRFQ11 
MPSA18RLRAL 
2N3417 
MAT-02-0098 
BUS12 
‘BUSA 
MRF581 (MCD) 
2N4264 
28D1378 
2N16714 
2N3436 
2N2646 


1855-0020 
1855-0021 
1855-0027 
1855-6038 
1855-0040 
1855-0052 
1855-0055 
1855-0056 
1855-0065 
1855-0071 
4855-0077 
1855-0095 
1855-0096 
1855-0098 
1855-0099 
1855-0204 
1855-0205 
1855-0206 
41855-0207 
1855-0208 
1855-0213 
1855-0215 
1855-022b 
1855-0226 
1855-0232 
1855-0235 
1855-0241 
1855-0244 
1855-0250 
1855-0251 
1855-0256 
1855-0257 
1855-0258 
1855-0263 
1855-0265 
1855-0268 
1855-0269 
1855-0272 
1855-0274 
1855-0275 
1855-0276 
1855-0277 
1855-0278 
1855-0279 
1855-0280 
1855-0283 
1855-0285 
1855-0286 
1855-0288 
1855-0289 
1855-0290 
1855-0291 
1855-0292 
1855-0293 
1855-0296 
1855-0297 
1855-0298 
1855-0301 
2855-0305 
1855-0306 
1855-0307 
1855-0309 
1855-0314 
1855-0322 
1855-0323 
1855-0327 
1855-0332 
1855-0341 
1855-0346 
1855-0357 
1855-0371 
1855-0379 
1855-0380 
1855 ~0386 
1855-0387 
1855-0390 
1855-0393 
1855-0395 
1855 -0396 
1855-0398 
1855-000 
1855-002 
1855-0406 
1855-013 
1855-0414 
1855-0h20 
1855-0421 
1855-0423 
1855-0424 
1855-0425 
1855-0427 
1855-0430 
1855-0431 
1855-0432 
1855-0434 
1855-0436 
1855-0437 
1855-040 
1855-042 
1855-0445 
1855-0446 
1855-0454 
1855-061 
1855-0478 
1855-0484 
1855-0488 
1855-0489 
1855-0490 
1855-0492 
1855-0493 
1855-0494 
1855-0495 
1855-0497 
1855-0498 
1855-0499 
1855-0500 
1855-0502 
1855-0504 
1855-0506 
1855-0507 
1855-0508 
1855-0509 
1855-0510 
1855-0512 
1855-0515 
1855-0517 
1855-0518 
1855-0519 
1855-0520 


02037 
01973 
o4550 
02763 
01698 
02237 
02883 
02237 
01698 
02569 
01973 
01921 
02037 
03714 
02037 
02037 
028B3 
02883 
03406 
02883 
03406 
09283 
01698 
02037 
02883 
02037 
02916 
03406 
01698 
02037 
02037 
o3406 
03406 
02883 
02883 
02883 
02910 
02037 
02883 
02883 
02037 
02037 
03714 
03714 
02883 
02763 
01698 
02883 
02883 
02883 
02037 
02883 
03406 
02883 
03038 
03406 
02883 
02883 
02883 
01921 
01921 
02037 
ok4ssa 
03334 
O3714 
01698 
01921 
02883 
04550 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03714 
01698 
02883 
03714 
02883 
02883 
02883 
O37ik 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
03406 
92883 
03714 
03714 
02883 
03714 
03406 
03406 
09283 
01973 
02883 
02883 
03038 
03038 
02037 
03038 
03038 
03714 
02037 
03038 
03038 
03038 
02037 
02037 
03406 
03038 
03038 
03038 
03038 
02037 
03285 
03038 
03038 
03038 
01921 
07050 
03038 
03038 
02883 
03038 


SFE793 
2N1671B 
2QN2647 
2N3922 
2N3819 
2NL360 
264339 
2Nh3h2 
2N4891 
2N5544 
2N1671C 
40468 
2N5485 (SEL) 
IT1700 
2N4853 
2N4UB52 
VCR3P 
E1il 
2N3955 
ON4117 
2N5912 
SD211DE (SELECTED) 
2N3824 
2N5460 
2N5565 
U310(SELECTED) 
$D215 
2N4U857 
3N215 
2N6659 
PNUL16A CHIP 
2N5247 
2N5949 
YMP-1 
VCR2N 
3309 
SD214 
MFE3004 
£232 
VNG66AF 
2NUUK164 
2N5268 
2N5116 
3N190 
E107 
2N5396 
2N5246 
2N3966 
2N5556 
JL7T 
2N5476 
2N 3631 
2N5432 
2N6658 
IRF300 
2N2608 
J2uT72 
2N5198 
2NU117A 
3N128 
3N153 
2NH352 
2N6027 
2N5105 
3N172 
2Nuu16 
3N138 
2N4338 
2N6028 
3N142 
2N4092 
2N54TH 
2N4351 
2N4392 
2N3993 
2N3382 
2N3330 
FN2645 
3N190 
2N5519 
2N5905 
2N5115 
IT110 
2N5116 
2nh4393 
284391 
2N5114 
VN10KM 
J108 
3304 
M100 
2N3685 
IVN5Q014NF 
3N163 
1T500 
U1897E 
J270 
$b213 
ITShO65 
J107 
J112 
IRFY31 
TRF520 
MTM15NSO 
IRF9130 
IRF610 
TYN5201TWF 
MIMLON1O0 SELECTED 
IRF530 
IRF9530 
IRF130 
MIMLON1S 
MTP2N90 
2N5397 
IRF9531 
IRFDG120 
IRFD11L0 
IRF630 
MIP12N10 
2N5912 
IRF150 
IRF9520 
IRF8&30 
RCA9212A8 
MP833-1004 
TRF9532 
IRFD110 
U311 
IRFD113 


1855-0521 
1855-0522 
1855-0523 
1855-0524 
1855-0525 
1855-0526 
1855-0527 
1855-0529 
1855-0530 
1855-0531 
1855-0534 
1855-0535 
1855-0536 
1855-0537 
1855-0539 
1855-0540 
1855-0542 
1855-0545 
1855-0546 
1855-0548 
1855-0549 
1855-0550 
1855-0551 
1855-0553 
1855-0554 
1855-0555 
1855-0556 
1855-0557 
1855-0560 
1855-0561 
1855-0562 
1855-0563 
1855-0565 
1855-0567 
1855-0568 
1855-0569 
1855-0570 
1855-0571 
1855-0572 
1855-0573 
1855-0574 
1855-0575 
1855-0576 
1855-0580 
1855-0581 
1855-0582 
1855-0585 
1855-0586 
1855-0587 
1855-0588 
1855-0589 
4855-0590 
1855-0591 
1855-0592 
1855-0593 
1855-0594 
1855-0595 
1855-0598 
1855-0606 
1855-0607 
1855-0608 
1855-0614 
1855-0617 
1855-0618 
1855-0619 
1855-0620 
1855-0621 
1855-0622 
1855-0623 
1855-0625 
1855-0629 
1855-0630 
1855-0631 
1855-0632 
1855-0635 
1855-0636 
4855-0637 
1855-0639 
1855-0640 
1855-0641 
1855-065 
1855-06h6 
1855-0647 
1855-06h9 
1855-0650 
1855-0651 
1855-0652 
1855-0653 
1855-0659 
1855-0660 
1855-0661 
1855-0663 
1855-0664 
1855-0665 
1855-0666 
1855-0667 
1855-0668 
1855-0669 
1855-0670 
1855-0671 
1855-0672 
1855-0673 
1855-0674 
1855-0675 
1855-0676 
1855-0677 
1855-0678 
1855-0679 
1855-0680 
1855-0681 
1855-0682 
1855-0683 
1855-0684 
1855-0686 
1855-0687 
1855-0688 
1855-0689 
1855-0690 
1855-0691 
1855-0693 
1855-0694 
1855-0695 
1855-0696 
1855-0697 
1855-0705 
1855-0708 
1855-0709 
1855-0711 
1855-0712 


07038 
03038 
06121 
03038 
02883 
02883 
02037 
03406 
02883 
03038 
01921 
03714 
03038 
03714 
06121 
03406 
Q203T 
02883 
07221 
06121 
03038 
02883 
03038 
06121 
03406 
02883 
02883 
09283 
02883 
03038 
03038 
02037 
01921 
03038 
06121 
00039 
00039 
00039 
03038 
02883 
02883 
02883 
00039 
02883 
03038 
02883 
02883 
03038 
03038 
03038 
03038 
02037 
02883 
03038 
02037 
02037 
01921 
02883 
020237 
02037 
02037 
02883 
01921 
02037 
01921 
02883 
01921 
03038 
01921 
03714 
01921 
02883 
03038 
02037 
02883 
00039 
00039 
02883 
03334 
03036 
03334 
03038 
02883 
O7221 
02883 
02037 
02037 
02883 
02883 
02037 
o371h 
10743 
02037 
01921 
03334 
02883 
02883 
02883 
02037 
06121 
01921 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
03334 
02037 
02037 
03038 
03038 
02883 
02883 
02037 
62037 
02037 
02037 
04550 
03406 
03038 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02883 
03038 
03038 


IRFF210 
IRFD9120 
BUZ 15 
IRF640 
VNO300M 
VP0300M 
MIM2PH5 
PF5101 (SELECTED) 
u310 
IRF120 
ho673 
IT1L750 
IRFuLG 
IVNSOOOTNE 
BUZ24 
2N5115 (SEL) 
MTP12N06 
VN10KE 
VNO104N3 
BUZ71A 
IRF512 
VPD300L 
IRFDU20 
BUZiO 
3304 (SEL) 
VNOZ00L 
VN222°L 
$D306 (SEL) 
VNLOLE 
IRF510 
IRF250 
MTP12N18 
RFP1ONi2 
IRFD9123 
BUZ71A 
NE71000 
25K523 
ZSK533 
IRF523 
u44e 
J175 
2N6660 
2SK105F ,H 
IRFF123 
IRF521 
YNO300M 
¥Q1001P 
IRF523 
IRF9521 
IRF9513 
IRF513 
IRF540(SEL) 
VQ10007 
IRF533 
MTM12N06 
MPFO60 
RFLINOBL 
VN2222LL 
MTPSN4O 
MTPUN50 
MIP3N60 
2N6659 
RFP8PO8 
IRF140 
RFLINOBL 
VQLO06P 
RFP6PO8 
IRF521 
RFPSP12 
IT110 
RFPLSNOSL 
2N4391 
IRF740 
2NL860 
u401 
NE71084-06 
NE800199 
uhh3 
BFTHG 
IRF612 
BUZ11 
IRFF131 
SD210DE 
VP1204N2 
VQ2001P 
MFQ960C 
MFECS21 
2N4391 (CHIP) 
DNzo94 
MTPLUNOSA 
2N5911/D 
14GG2 -4o32 
MTP1N100 
RFP2N12L 
BFO80 
2N7000 
BS170 
2N5912CHP 
IRFS4UO 
BUZ10H 
RFM1LON12 
MTP1LON25 
RFP1CP15 
MPF6660 
RFP1ONiS 
RFP12N08 
RFP2NO8L 
BUZ80A 
MMBF 4392 
MMBFU310 
IRFPUSO 
IRFZ22 
VNO610L 
VPO300L 
SPF938 
2N5245 
2N5461 
2N5245 (SEL) 
IRFP250 
F54O011A 
IRFZ40 
MMBF 4393 
BS170 
MTM60N06 
MTM3N35 
RFPUNCSL 
IRFDi20 
IRFD9210 
IRFD210 


HP P/N 


1855-0714 
1855-0715 
1855-0719 
1855 -0720 
1855-0721 
1855-0722 
1855-0723 
1855-0724 
1855-0725 
1855-0726 
1855-0727 
1855-0729 
1858-0004 
1858-0008 
1858-0009 
1858-0010 
1858-0020 
1858-0021 
1858-0022 
1858-0023 
1858-0032 
1858-0034 
1858-0036 


1858-0037 - 


1858-coko 
1858-0045 
1858-006 
1858-007 
1858-0048 
1858-0052 
1858-0055 
1858-0057 
1858-0058 
1858-0061 
1858-0062 
1858-0063 
4858-0064 
1858-0065 
1858-0066 
1858-0067 
1858-90069 
1858-0071 
1858-0072 
1858-0073 
1858-0074 
1858-0075 
1858-0076 
1858-0077 
1858-0081 
4858-0082 
1858-0083 
1858-0084 
1858-0085 
1858-0086 
1858-0087 
1858-0088 
1858-0089 
1858-0090 
1858-0091 
1858-0092 
1858-0093 
1858-0094 
1858-0095 
1858-0096 
1858-0097 
1858-0099 
1858-0100 
1858-0101 
1858-0102 
1858-0104 
1858-0105 
1858-6106 
1858-0107 
1858-0108 
1858-0109 
1958-0110 
1858-0111 
1858-0112 
1858-0113 
1858-0114 
1858-0115 
1858-0116 
1858-0117 
1858-0118 
1858-02120 
1858-0121 
1858-0122 
1900-0001 
1900-0004 
1900-0005 
1900-0006 
1900-0007 
1900-0009 
1900-0010 
1900-0011 
1900-0012 
1900-0015 
1900-0016 
1900-0017 
1900-0018 
1900-0019 
1900-0020 
1900-0025 
1900-0030 
1900-0031 
1900-0032 
1900-0033 
1900-0034 
1900-0035 
1900-0036 
1900-0037 
1900-0039 
1900-0040 
1900-0041 
1900-0042 
1900-0043 
1900-0045 
1900-0046 
1900-007 
1900-0048 
1900-0050 
1900-0053 
1900-0054 
1900-0056 
1900-0057 
1900-0059 
1900-0060 
1900-0061 
1900-0062 


Mfr. 


03799 
02037 
03799 
03291 
02037 
02883 
02883 
02883 
02037 
03038 
02037 
02883 
01921 
02037 
02037 
02037 
02237 
01921 
03793 
01921 
01921 
02037 
03285 
o4200 
01921 
03406 
01921 
04200 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
04200 
02037 
01921 
01921 
ob2co 
03714 
04200 
o4200 
02037 
o4200 
o4200 
02037 
0203T 
02037 
02037 
03811 
04200 
04200 
ohea0 
04200 
02037 
02037 
02037 
0203F 
D203T 
02037 
02037 
62037 
02037 
ocoké 
01921 
04200 
04200 
02037 
01590 
02037 
02910 
07221 
02037 
02037 
04200 
12010 
02160 
02037 
02037 
02037 
02037 
12010 
02883 
08709 
01921 
02037 
04200 
02037 
02788 
02865 
02788 
02788 
02788 
01250 
01250 
02788 
01250 
02788 
02865 
02865 
02788 
02788 
01250 
02062 
02865 
02865 
02865 
02062 
04507 
02062 
04507 
02037 
02037 
02788 
02788 
04507 
04507 
02788 
02865 
05695 
08852 
08852 
02865 
08852 
02865 
02062 
02865 
02062 
02865 
02865 


Desc. 


HMF -0620 
MMBF4393 
HMF -0310-100 
AT-8160 
2N5266 
VP1LOO8B 
$D214DE 
VN66aD 
MTP3055A 
TRF9220 
2NTO00 
IRFD123 
CA3049 
SPQ526K 
MHQ2222 
MPQ2906 
SH6401PC 
CA3083 
5G3821N 
CA3081E 
CAQLU6E 
MPQ3725 
AD821 (SPEC) 
ULN2082A 
CA3127E 
LM3018AH 
CA3097E 
ULN-2003A 
CA3082E 
$PQ1678 
MPQ2369 
CA308 OF 
MPQ3906 
ULN- 20044 
MPQ3762 
CA3102E 
CA304U5H 
ULN -2815a-2 
THO1LA 
ULN-2033A 
ULN-2803a 
MPQ3798 
ULN-2813A 
ULN-2B05Aa 
MPQ6100 
MPQ3546 
MPQ2907P 
MPQ2222P 
CT254 
ULN-280hLa 
TPQ6002 
ULN-280bA 
UDN2580A 
MPQ6700 
MPQ3904 
MPQ7091 
MC1411 
MPQ6002 
MPQ2484 
MPQ3799 
MPQ6700 
MPQ918 
prcgooc 
CA3183E 
ULN-2023A 
ULN-2003A (SEL) 
MPQ2369 
$L236L¢C 
MPQG6426 
ULN2003D 
¥NO106N6 
MPQ7051 
MPQ7O41 
ULQ280kA 
FT5755M 
MATOUFY 
MPQ3799-2 
MMPQ2222A 
MMPQ2907A 
MMPQ-3906 
FT5754M 
vQ1001d 
PU4220 
CAI096E 
MMPQ3904 
ULQ- 28234 
MMPQ3799 
1N21B 
IN76 

1N82 
1N416B 
41N25SP 
1N4158 
1N21BMR 
1N416BM 
IN23B 
1N415C 
1N4603 
1N21E 
1N23¢ 
1N831 
iIN76A 
5082-0049 
DME6569 
DMJ4705 SELECTED 
DSG 6474-44 
5082-0008 
AUX665 
HSCH-5510 
A58092 SELECTED 
MMBD101 
MMBD352 
MA-bELO2L 
MA-4.0035 
A5X1046 
A2X2118 
MALPHBS 
CLA3132-86 
MA-4P203-287 
MMX1735 
MMD830-E20 
DDC4S65D 
MSS-40,155-E20 
ppCu582D 
5082-0001 SELECTED 
DMJ4768 
5082-0009 
DMF5835A 
DME6553 


1900-0065 
1900-0066 
1900-0068 
1900-0070 
1900-0071 
1900-0072 
1900-0074 
1900-0075 
1900-0076 
1900-0077 
1900-0078 
1900-0079 
1900-0080 
1900-0082 
1900-0083 
1900-0084 
1900-0085 
1900-0086 
1900-0087 
1900-0088 
1900-0089 
1900-0091 
1900-0092 
1900-0093 
1900-0094 
1900-0095 
1900-0096 
1900-0099 
1900-0100 
1900-0201 
1900-0202 
1901-0001 
1901-0002 
1901-0004 
1901-0005 
1901-0006 
1901-0010 
1901-0013 
1901-0016 
1901-0017 
1901-0019 
1901-0021 
1901--0022 
1901-0025 
1901-0032 
1901-0033 
1901-0038 
1901-0040 
1901-0041 
1901-9044 
1901-0048 
1901-0050 
1901-0051 
1901-0053 
1901-0057 
1901-0058 
1901-0059 
1901-0060 
1901-0061 
1901-0062 
1901-0071 
1901-0081 
1901-0096 
1901-0126 
1901-0129 
1901-0131 
1901-0132 
1901-0138 
1901-0144 
1901-0147 
1901-0151 
1901-0161 
1901-0164 
1901-0179 
1901-0304 
1901-0305 
1901 -0306 
1901-0307 
1901-0308 
1901-0309 
1901-0310 
1901-0311 
1901-0312 
1901-0313 
1901-0314 
1901-0315 
1901-0316 
1901-0317 
1901-0318 
1901-0319 
1901-0320 
1901-0321 
1901-0327 
1901-0328 
1901-0329 
1901-0330 
1901-0343 
1901-0346 
1961-0356 
1901-0358 
1901-0365 
1901-0370 
1901-0376 
1901-0383 
1901-0398 
1901-0406 
1901-0409 
1901-0410 
1901-0411 
1901-0412 
1901-0413 
1901-0414 
1901-0421 
1901-0422 
1901-0423 
1901-0424 
1901-0425 
1901-0426 
1901-0427 
1901-0428 
1901-0429 
1901-0430 
1901-0431 
1901-0432 
1901-0460 
1901-0461 
1901-0463 
1901-0465 
1901-0478 


02062 
02062 
02865 
02062 
02062 
02062 
02062 
08852 
02062 
02062 
02062 
02062 
08852 
08852 
02062 
08852 
08852 
08852 
02062 
02062 
02062 
a2062 
04507 
02062 
02062 
08852 
02062 
02062 
02062 
02788 
02062 
03171 
01921 
03038 
01991 
02037 
04550 
01991 
02037 
04550 
02086 
04550 
03334 
COONG 
02037 
00046 
02237 
O00L6 
oOnoub 
00046 
02037 
00046 
02037 
poode 
02037 
01991 
01992 
02037 
01991 
02037 
02763 
OO0OkK6 
02237 
01921 
01698 
01921 
01698 
01991 
03447 
02086 
05131 
02037 
02037 
02237 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01921 
06121 
02086 
02086 
02086 
02086 
92086 
02086 
01973 
01973 
o4sS50 
01973 
02037 
02037 
00046 
02037 
02037 
01973 
00046 
04583 
04583 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01973 
00046 
01973 
03447 
01973 


HSCH-6332 
5082-0030 
CSB7201-01 
HSCH-5512 
HSCH-5312 
HSMS 2820 

HSHS2810 


MSS-30 , 254-B20 
HSCH-5336 (SELECTED) 


HSCH-6530 
HSMS -2800 
5082-2830 


MMD830-E20 SELECTED 


MX- 2844 
5082-2631 
MX- 2860 


MSS40 ,141-B10 SELECTED 


MX2946 
5082-2831 
5082-2794 


5082-2800 SELECTED 


HSMS - 2812 
A28832 
5082-0001 
HSMS-0012 
MX3141 


HSMP~3830-T30 


5082-3140 
HSMP3800 
MANP550 
HSMS-2825 
HI3-0302-5 
1N1200a 
1N1084 
1N6034 
1N1566A 
INS4O 
1N253 
1N1566 
1N1118 
1N1 344 
1N538 
BA220 
N65 
4N3209 
1N645 
1N3064 
1N4148 
1N4607 
1N4148 
1N3210 
4N4150 
1N15664 
1N5395 
1N2525 
1N628 
1N629 
1N1116 
1N816 
1N1563A 
1N625 
1N4ULL8 
FDH-400 
1N1763 
1N67 
1N1764 
1N660 
1N1581 
1N662 
1N1202 
IN22ha 
MDA1201 
INN72L 
FD77T 
1N2570 
1N2158 
1N2158R 
1N3289 
1N3289R 
1N1347A 
1N250¢ 
1N3260R 
1N3262 
1N3262R 
1N1206A 
1N1183A 
1N1183AR 
1N118hA 
1N1184aR 
1N11864R 
1N1187A 
1N1187AR 
AL4UB 
AL4D 
ALUM 
ALUN 
1IN3491R 
1N3209R 
N67 
MSD6101 
MDA92045 
1NL530 
1N3595 
1N2565 
1N2148 
1N3492 
1N4719 
1N4720 
MR1i033A 
1Nb722 
MRiO35A 
1N4723 
1N3208 
1N3211 
1N3212 
1N3492 
1N3493 
1N3494 
1N3495 
1N3659 
1N3660 
1N3661 
1N3662 
1N3663 
STB523-a 
1Nh148 
1N4156 
1N4389 
1N3958 


1901-090 
1901-091 
1901-0492 
1901-0493 
1901-0494 
1901-0495 
1901-0496 
1901-0497 
1901-0498 
1901-0499 
1901-0500 
1901-0511 
1901-0518 
1901-0519 
1901-0526 
1901-0531 
1901-0532 
1901-0537 
1901-0545 
1901-0551 
1901-0552 
1901-0553 
1901-0557 
1901-0578 
1901-0585 
1901-0591 
1901-0592 
1901-0620 
1901-0630 
1901-0638 
1901-0639 
1901-0646 
1901-06614 
1901-0662 
1901-0664 
1901-0669 
1901-0671 
1901-0672 
1901-0673 
1901-0674 
1901-0678 
1901-0684 
1901-0685 
1901-0690 
1901-0691 
1901-0692 
1901-0693 
1901-0696 
1901-0699 
1901-0701 
1901-0703 
1901-0704 
1901-0710 
1901-0717 
1901-0719 
1901-0726 
1901-0731 
1901-0732 
1901-0734 
1901-0738 
1901-0739 
1901-0742 
1901-0743 
1901-0750 
1901-0751 
1901-0752 
1901-0754 
1901-0756 
1901-0758 
1901-0759 
1901-0760 
1901-0765 
1901-0767 
1901-0768 
1901-0774 
1901-0775 
1901-0781 
1901-0782 
1901-0786 
1901-0787 
1901-0788 
1901-0789 
1901-0790 
1901-0791 
1901-0824 
1901-0825 
1901 -0826 
1901-0829 
1901-0831 
1901-0833 
1901-0835 
1901-0837 
1901-0838 
1901-0839 
1901-0841 
1901-0842 
1901-0843 
1901-0844 
1901-0845 
21901-0846 
1901-0847 
1901-0848 
1901-0849 
1901-0858 
1901-0859 
1901-0860 
1901-0861 
1901-0866 
1901-0868 
1901-0869 
1902-0870 
1901-0875 
1901-0877 
1901-0878 
1901-0879 
1901-0881 
1901-0882 
1901-0883 
1901-0885 
1901-0887 
1901-0888 
1901-0889 
1901-0890 
1901-0892 
1901-0893 
1901-0894 
1901-0896 
1901-0904 
1901 -0905 


02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06563 
04507 
aooké 
02664 
04507 
01973 
0006 
02062 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
05131 
02037 
o00ké6 
02037 
02037 
02062 
02664 
02037 
02037 
02619 
02664 
02037 
02037 
01973 
02664 
02037 
02037 
02037 
01973 
01973 
62037 
02037 
04550 
02664 
ocohé 
O4486 
02086 
01698 
02037 
02037 
02037 
O86 
02237 
02037 
02158 
02158 
01921 
01698 
02664 
02664 
02664 
04550 
02037 
02037 
02713 
02037 
03627 
02037 
05088 
02037 
02037 
02037 
02037 
02664 
02037 
02037 
02037 
cooks 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
02037 
01691 
01698 
01698 
01921 
02037 
02062 
02883 
02037 
02037 
05088 
02037 
02713 
05088 
02713 
03334 
03038 
02037 
02037 
01973 
02037 
02037 
02037 
02062 
02037 
62664 
01973 
02062 
05088 
02062 
02037 
03334 
00046 
02037 
02037 
03038 
O4SO7 
01973 
05131 
000k6 
04550 


GI250-3 
IN4T24 
iN5002 
1N4725 
1N5003 
MR1120 
MR1121 
MRi122 
MR1123 
MR1124 
MR1125 
1N3889R 
5082-2800 
1N3070 
SCAJ1 
A2S097 
ALUP 
1N64U5 
5082-2805 
MR1126 
MR1128 
MR1130 
CA3019 
1N1184UR 
MR1120R 
ED62h0 
MR1121R 
1N4607 
MRi123R 
MDA9TOA2 
5082-3080 
S2F 
MBD5S50A 
MR751 
NS3000 
SUF 
1N3900 
1N3890 
ALSA 
38F1 
1N3899R 
1N3890R 
MRB22RL 
AL14A 
A115A 
MR852 
1N4934 
AliuD 
3L05 
STBS67 
ITT600 
1N4002 
1N914 
1N3891 
MRBD54 
1N5823 
1LNLOOuG 
1NhO07 
1N5818 
50L200 
G6R110H 
1N3563 
1N4D04 
1N5553 
1N5554 
1N364U 
ALSF 
1N3681 
1N5283 
1N5406 
MBI-i01 
1N5812 
MR754 
H617 
1N3891R 
1N5000 
MR754 
1N5821 
AN6074 
MRT756 
MR752 
MR850 
1N5418 
1N3889 
MR2004SR 
MR2004S 
5082-3900 
MMDC6050 
1N4937 
1N6096 
BY205-L00 
BY 205-100 
1N5393 
MR510 
HSCH-1001 
PADS 
1N5002R 
MPN3401 
VG-2X 
1N5284 
RGP-10M 
VI334K 
1N4007 
BYW29-50 
LOHQ030 
MBR- 3535 
MBDC101 
MPD200 
1N5817 
1N5297 
MR502 
5082-3900 
MBR340P 
SMFR30K 
A115M 
5082-0001 
V336K 
HSCH-3486 
KR1-1400 
BYP59-300 
1N3912 
MR508 
1N3893 
20FQ040 
DSR5500% 
1N4L608 
RC60 
UES804 
DE111 


1901-0912 
1901-0917 
1901-0920 
1901-0921 
1901-0952 
1901-0953 
1901-0954 
1901-0960 
1901-0961 
1901-0970 
1901-0974 
1901-0975 
1901-0976 
1901-0977 
1901-0978 
1901-0979 
1901-0981 
1901-0982 
1901-0983 
1901-0984 
1901-0985 
1901-0986 
1901-0987 
1901-0988 
1901-0990 
1901-0995 
1901-0997 
1901-0998 
1901-0999 
1901-1000 
1901-1015 
1901-1034 
1901-1035 
1901-1037 
1901-1052 
1901-1058 
1901-1065 
1901-1067 
1901-1078 
1901-1080 
1901-1081 
1901-1085 
1901-1086 
1901-1087 
1901-1091 
1901-1092 
1901-1095 
1901-1098 
1901-1100 
1901-1101 
1901-1102 
1901-1103 
1901-1105 
1901-1106 
1901-1107 
1901-1108 
1901-1109 
1901-1110 
1901-1111 
1901-1112 
1901-1113 
1901-1114 
1901-1115 
1901-1116 
1901-1117 
1901-1118 
1901-1119 
1901-21120 
1901-1121 
1901-1122 
1901-1123 
1901-1126 
1901-1127 
1901-1128 
1901-1129 
1901-1130 
1901-1131 
1901-1132 
1901-1133 
1901-1134 
1901-1135 
1901-1136 
1901-1137 
1901-1138 
1901-1140 
1901-1141 
1901-1142 
1901-1143 
1901-1144 
1901-1145 
1901-1147 
1901-1148 
1901-1149 
1901-1150 
1901-1151 
1901-1152 
1901-1153 
1901-1154 
1901-1156 
1901-1157 
1901-1158 
1901-1160 
1901-1161 
1901-1162 
1901-1163 
1901-1164 
1901-1165 
1901-1166 
1901-1169 
1901-1172 
1901-1173 
1901-1176 
1901-1180 
1901-1181 
1901-1183 
1901-1188 
1901-1189 
1901-1192 
1901-1193 
1901-1194 
1901-1195 
1901-1196 
1901-1197 
1901-1198 
1901-1199 
1901-1200 
1901-1203 
1901-1204 


02037 
03287 
02062 
03038 
cooks 
000ké6 
02037 
05088 
oooks 
02037 
05088 
02037 
05088 
08852 
02037 
aookK6 
02526 
02526 
02526 
00046 
02865 
02037 
01921 
02664 
06078 
05088 
02713 
02664 
04486 
02037 
01698 
01973 
02037 
02037 
04550 
02037 
02713 
02237 
0203T 
02037 
02037 
p2062 
02037 
02037 
04550 
04550 
02037 
02763 
01691 
02237 
02062 
02664 
05088 
09914 
04507 
09914 
09914 
09914 
agg14 
03334 
01921 
10881 
04507 
04507 
0OThE 
06002 
02062 
02037 
02037 
02037 
02713 
10881 
oooké 
02037 
02037 
02037 
02062 
02865 
04550 
03334 
02713 
03038 
02037 
07766 
Q2713 
03334 
02037 
02713 
02037 
02037 
02713 
02037 
02713 
03334 
03334 
02037 
03038 
02526 
o00ké 
05088 
02037 
03334 
02037 
OWWBS 
02713 
03334 
02713 
00039 
02037 
04550 
02037 
02062 
02037 
02883 
03334 
02037 
02037 
02037 
02062 
02062 
o00h6 
02037 
05088 
03334 
02037 
02237 
02037 
02037 


MBR3545 
1.5KE154 
5082-2755 
80SQ030 
1N5802 
UVES601R 
4N5285 
VSK71 
UES803R 
MUR115 
H2745-9 
MPN3500 
VSK540 
MxX1098 
MR2400 
T1D778 
1N5653A 
1N5651A 
IN5641A 
V&30 

DDC 4565-96 
MBR1060 
RUR810 
35F2 
16MQ4NO(SEL) 
TG-10 
RGP15M 
SFRO 
$D103¢ 
MR5O4 
1N4531 
MPDLOO 
MR88iR 
MR891R 
1N4154 
1N1186 
iN4936 
FDHS4Y 
MBD5300 
1N5817 (RELAXED) 
MR501 
5082-2835 
MRS20 
MR856 
A1LSF 
ALLA 
MBR1540 
1N4150 
SD-41 
JANTXV 1NW146-1 
HSCH-5316 
1N5623 
VB1OX 
UES-1106 
A2K1501 
UES1305 
UES1306 
UES1105 
UES1303 
BYV27-150 
RUR810 
BAL T& 
DSA3800X 
DSR3T00X 
188135 
BYV27-100 
5082-34042 
1N5758 
MR2406 
MR862R 
1N5408 
BYW80-100 
UES803 
1N5819 
MURLOS 
MUR860A 
5082-2810 
A4S021 SELECTED 
1N5626 
BAL83 
GP30B 
LOTQO4S5 
MR2406F 
BYV95¢ 
FES8cT 
BYV27-200 
MMBD6050 
FE16F 
BAV70 
BAW56 
EGP30B 
MRA18 
UFLoOL 
BAS19 
BAT17 
MBR16k5 
16MQ60(SEL) 
$10925 
USDO4S5 
VHE14O% 
MBRO30 
B2X75-C2vV1 
MLL&OO3T1 
LLb14a 
SB560 
BAV1O SELECTED 
SB160 
188153 
MURC115 
185061 
MBRT745 
5082-0012 
MMBY3401 
JPAD20 
BATS5 
MR758 
MUR1510 
MMBV3Z401 
5082-0830 
5082-0023 
1N3595 
MZ2361 
H1651-12 
BYD33D 
MURL60 
1INH4LS 
1N4O03 
MBRLO3O-T1 





HP P/N Mfr. Desc. : 
= 1906-0219 02037 MDA2O 

1901-1205 03287 1.5KE39 1902-0973 02037 JAN TXV 1N825 eee el aera Soe tide G2037s. MOASGOO 

1901-1206 03267 1.5KE39C 1902-0976 02526 1.5SE18c tops auee Baba MLESSuG 1906-0222 02037 MDAZSOL 

Sees eee arene Fence pare qaeene ean 02037 MLLS2h1 1906-0224 02037 MDA2506 

1901-1208 03287 MPTE-15 1902-0978 02037 1N5346 sient ua? MLEeeke 1906-6225 03038 150JBML 

1901-1209 03287 MPTE-15C 1902-0980 02037 5M3J0ZS2 sar ee ree 1906-0229 02037 NC1107P 

1901-1210 03287 LCE7.0 1902-0981 02037 5M23zS2 ioe thee feos MuneoNS 1906-0231 05088 R712 

1901-1211 03287 5KP5.0A 1902-0982 02037 5M282S2 1902-1461 C2037 MLLS246 1906-0233 02713 KBFOS 

1901-1213 02037 MBD501 1902-0983 01691 1N4621 ee aeoar LiScla 1906-0234 02062 5082-2370 

1901-1214 02037 MUR160 1902-0986 02037 1N6270A Sone ties pe eaten 1906-0236 05088 RT12A 

1901-1216 02037 MUR415 1902-0987 02037 1N2991 aE Han eo0sts Mi oek 1906-0238 05088 VSK3OLOT 

1901-1218 o0046 USD84O 1902-0988 02037 5M27Z52 a ne0ue SHLEeeoe fgbé o2sg OLeG Sn ola 

1901-1220 05088 VSK530 1902-0989 02037 5Mz0zZS2 19 Meee abou “LESSEN 1906-0240 05088 vsi48 

1901-1223 03334 BYV36C 1902-0990 02037 MZCS.6B2 Tae ake abst MELE OSE 1906-0262 05088 R711XE 

1901-1224 03334 BAV74 SELECTED 1902-0991 028603 1N4577 Sees thes Soon MELSoeT 1906-0244 02865 DS84B 

1901-1225 02037 MMBD914 1902-0993 03287 1.5KET.5C tee aie een auESe68 1906-0250 03038 12cTQ030 

1901-1227 02237 BAS16 1902-0994 02037 .4M8.221 oe 9 eee 1906-0252 02062 5082-2272 

Pe ae eee Seno ys an ee oe aig i037 MLL5260 1906-0254 00046 UES2602R 

ee ee ge Ae eee eee ee Tee Liye. ‘hens MLL5261 1906-0255 02713 KBPC606 

1901-1232 902062 5082-1006 1902-0997 02037 JANTXV1N3020B tee eae siieoe Tone c0eRE.. c27is, “Oo 

1901-1233 02037 MUR4100 1902-0998 02037 1N43001B ae ere sikESoes 1906-0257 02237 FSA2619P 

1901-1237 02713 RGP15-15 1902-0999 02037 1N3993A ceeye te Sona HEE ces 1906-0258 02037 MDAQTOA2 

1901-1239 02037 MUR420 1902-1000 02037 1N5366B asin eeaaT MELe see 1906-0259 0006 SES5603CR 

1901-1244 02037 MUR140 1902-1170 02037 1N4101 pee ooo Mi Coe 1906-0262 DoOk6 wes 202 

1901-1246 03334 BYD33M 1902-1171 02037 1N4102 eapcoyies foie Swueeee 1906-0263 05088 VSKi2 

1901-1247 02062 HSMS-0002 1902-1172 02037 1N4103 ere see iL eene 1906-0264 05088 VKP 248 

1901-1248 02037 1N4937 SELECTED 1902-1195 06563 1N1362 a ee ee 1906-0265 o00h6 USD 745C 

1901-1249 03334 BYVI6E 1902-1199 06563 1N160LA 4902- tha ose spears 1906-0266 02037 MDAI502 

1901-1251 05088 H1601-1.5 1902-1205 02037 1N2979RB ei as sel aenecla 1906-0267 02037 MERJO35CT 

1901-1252 o4200 TMPD4150 1902-1217 02037 1N3998RA Eesti sa aNeaeee 1906-0268 03714 D101 

soot chee seooe oes aoe eee lecoar, Ae = “1h8 03334 B2x84-c12 1906-0269 03038 12CTQ0LO 

1901-1254 11708 BAR2 1902-1228 02037 1N2988RB 1902 - a pe rake 1906-0270 05088 VHEONOZA 

1901-1255 04550 DE131 1902-1232 02037 1N3997RA Seas ake SBE LLTUNA 1906-0271 05088 RY12x 

ia mae Mel Weise een eee ohetik ; O4486 = LLETLOA 1906-0272 02713 KBPC12-02-W 

1902-0018 02037 INQ 1902-1259 02037 1N5357B eee O4N86 LLUT33A 1906-0274 03038 100JBLL 

1902-0021 02037 1N2992RB 1902-1260 02037 1N5525€ Tare odige cue SEGA 1906-0275 04200 TND9OB 

1902-0027 02037 S$2Z1521-250 1902-1276 02037 1N2809B ee Soo aaeoher 1906-0276 02037 MBR1S35CT 

1902-0028 02037 1N2999A 1902-1278 02037 1N5348B ares peers 1NS2528 1906-0277 0006 UES2605 

1902-0030 02037 1N3028B 1902-1286 02037 1N5342B soa aie 02688 1N5987D 1906-G278 05088 YVSK231 

Ea eerie mepiirss Nohe eed hone eee isa auos 02037 1N5362B 1906-0279 02865 DMJ47D8 

1902-0035 02037 1N3008B 1902-1291 02037 1N5338B 2 os Srey ae 1906-0281 02713 KBPC-W35~-0l(SELECTED) 

1902-0039 06563 1Ni597A 1902-1292 02037 1N5372B 1902- cae poe NWEESOSy 1906-0285. 702684, DPADL 

Secale. desee con fess eee eee anaes jeds 252 nena “AN5930n 1906-0283 02713 DFOk 

1902-0042 02037 1N160 1902- : sia ten 

1902-0082 02037 1N1596A 1902-1297 02037 1N4561 1902-1505 pal seg ee nsee aE esac 

ne ae semen Toes ee coer aeoeieb; pane 1N6021B 1906-0286 02037 MBR2035CT 

1902-0088 02037 1N3003B 1902-13 a : aeana:. UMORY 

este ecesy ante ioe tise ocos? acon ‘soe asie ocoa? Wsaets 10490 Sco MaNts 

1902-0094 02037 IN7G5A 1902-133 7 BEXBUCTYS ig0e 02011. 02037" .MBAVOS 

1902-0095 02037 1N746 1902-1338 02037 iNN55STA agee ate Beat 1N5334BRL 1906-0292 02037 MBR2545CT 

1902-0121 02763 CD36191 1902-1340 02037 1N5355B ye ciao oeoa “aac 7 1906-0293 O07W6 DAN601 

1902-0156 02037 1N2986B 1902-1342 02037 iN4u7hZA eee pee i 37 : se 

: 5334D 1906-0294 02865 DMF5 

1902-0157 02037 1N2620 1902-1343 02037 1N5338 1902-151 sth fee owe 19060008: Gorka rEDI6GTS4 

1902-0176 02037 1N300URA 1902-1345 02037 IN5365B 1902-1519 6333 She Doce caanal eae 460 

ascaake. Genie auuees: reader prone gee tree 3902-1523 11708 BEW50-56B 1906-0297 03287 D9A05050505 

1902-0245 02037 1NLO99 . -1524 02037 MMBZ5230 1906-0298 02037 MMBDT7O00 

1902-0246 02037 1N4105 1902-1352 4507 LVA 456A ever ee 63038 1KAR60 

1902-0517 02037 $Z11213-48 1902-1356 02037 1N4%753ARL ae aa recy Sail ie ne SctieS 

1902-0522 02037 2653408 aes Gn aah 1902-1535 02037 | MNB2S257B 1906-0301 05088 VHEZKO4 

1902-0526 02037 1N5305 1902-1380 11708 1N5341B eee ee eae Oa meee te ane 

1902-0528 02037 1N5S24D 1902-1384 902037 1N5525C eine 3507-4 SREOIC 1906-0304 000K6 UES2603 

1902 ows 02037 ABR I0h ee 4 1902-3129 10818 BZKB7V5 1906-0305 02713 KBPC-W35-06 

1902-0570 02688 DZ70302N 1902-1387 02037 ves Cc TGOE “E006. 05068" aus 1906-0306 02713 DFO6M 

ee ae a eee ee geet TRuGES 1906-0007 02037 MDA2502 1906-0307 02037 MBR20045CT 

1902-0625 02037 1N829 1902-1391 02037 IN ; - SS0esGObe: Aeoay NDASSOe 1906-0308 02714 FENIGCTT 

1902-0627 02037 185312 Speen ener ap a 1906-0016 02037 MDA2506 1906-0309 05088 vJ8us 

mone Osa: soeuon | yaaa see sae aa el eh 1906-0017 062037 MDA 990-3 1906-0312 02037 MAD130P 

1902-0631 02037 1N5351B 1902-1396 02037 1N5335E 1906-0023 02037 MDA922-4 1906-0315 02237 FSA3237P 

aoe te ee. 20ST cana sote eee Ge 1906-0024 02037 MMD6150 1906-0320 06121 Bas 4o-ob 

1902-0640 02037 1N5847A foe canes racic D 1906-0025 02037 MMD6100 1906-0321 02037 MUR1620CT 

A I0e ee seat aaa peor ioe ose resi penpals 1906-0026 02037 MMDTO00 1906-0324 02237 FSA2565P 

abe tea. cecer anegg eee Moe iuoL Gee ee 1906-0027 02037 MDAg22-6 1906-0325 02883 DPADLO 

by aclg oe mone anal Toe ese eee 1906-0028 02037 MDAQ22-3 1906-0329 02037 MUR3020PT 

Sear enoare aac eres see te 906-0032 02037 MDAQBO-2 1906-0331 06121 BAS70-ok 

1902-0697 02237 JANTXIN7SOA 1902-1405 02037 1N751A(SELECTED) oe Saati: era 1906-0332" 061EL. BAENO-UE 

pe Yo): Denar. 1hereoe ae eines poi neat obse 02037 MDA990-1 1906-0333 02713 RKBU4K 

ee paren ee caer eee el fone ana 02664 SCPA2 1906-0334 02237 FDSO1503 

peso ore? eens anaes aes a 1906-0080 02664 ScDa2 1906-0335 02037 MBAVT4 

rere ret joe ano Goes? neon i9e-onh9 Geos? mngbo- ies-onn6 creat wer 

age OTe Ceeat AN : “ 1906-0337 03334 BASS 

foe URE ede tay eee ge eee cash Tie oe ee eo 10D) ian 02037 MURI620CT OPTION TO220-C 

ag0e OTe s020sT : tna ae ash ae ah : 6 fopecooee 0203T MDA990-2 1906-0339 02237 FSAZ509P 

1902-0788 02037 1N3154 1902-142h 10881 = Baxd4ucsvi fete ee pe anor 1906 -6als. oleh: <Keuds 

170g: fee Deus a pees Gee” gene eat {p0s* ort 02664 SCPAOSF 1910-0002 02682 1N38B 

ee ee le a Sie aey ecae, aaeoea 1906-0072 02664 SCBA2F 1910-0003 02682 1N55A 

ent eae et eran renee ne ora 008:007% 02237 FSA3157P 1910-0004 06418 1N90 

Seer 02037 a Nggon ee 02037 Nké90 1906-0079 05088 vJ148x 1910-0005 03447 ert 

ok peted | kala fl : ‘ * 1910-0007 03447 1N281 

Tone eee nee aca teh nse EC rooee Tone one se reine igi0-0014 O3447 1N276 

ie: ee ieee apostle 02037 serene 1906-0088 05088 R712E 1910-0014 02682 1N277 

ht ald epee phe dha : < x 1910-0023 02682 1N270 

1902-0909 02037 1N2972A4 1902-1437 02037 i a ee ss ate tee abak ApeED. ANIL 

1902-0910 02037 1N2984RB 1902-1438 02037 i B ‘coe aan 203i IMEAGECL 1910-0025 02682 18995 

ag0g- 091 De0dT Bz2050 pees ie tee ae — Tgoe ute 02037 MDA-104 1910-0031 02682 1N34A 

1902-0918 02037 5M17ZS2 1902-1440 02037 1N527 TOBE bee. Goo ace: arb absa. O06he- neTO 

teens ates ard oie easy muieass Tose tics 02883 DPAD 100 1910-0039 01250 ee 

mane ease enol, Stee : : 1910-0041 01921 1N232 

1goa-923 oeeaY Saar eae meee Hegre isit-eot ests 9 

Be at peeee eee eee due. Gopay: tees 19060208 05131 PK10 1912-0002 01973 1N3716 

rp ee aioe oats opie Gees recess 908 ede 02062 5082-2804 1912-0006 01973 1N3718 

1902-0927 02037 1N5349 1902-1446 0203T et ree Peiea. aco 1912-0007 01973 1N3714 

Baas aaah neaae “aces Sorin Weeoe Mates 1906-0210 02062 5082-2830 1912-0009 01973 I1N3712 

eee eel pact aoe Scat bites 5906-0212 02037 MDA3504 1912-0014 01973 1Na720 

geen at bee 1912-0015 01973 1N3717 

ee eee rar et eee ee ie ee oo 

nea tinea : : 1912-0019 01973 1N3721 

. a 1902-1452 02037 MLL5235 1906-0216 05088 VL4L7 

ieee een i708 1N9638 ae: 1902-1453 02037 MLL5236 1906-0217 02037 MDA3506 1912-0022 o5644 1N3560 
JDEC Mfr. HP P/N 
 UM6. 22210 02037 1902-1430 16MQhO(SEL) a6078 1901-0990 1N1186 02037 1901-1058 
UMS. 221 02037 1902-0994 TeNnGO (GEL) 03038 1901-1153 1N1186AR phe: aapyiaace 
1.5KE120C 03287 1901-1207 1662-4032 10743 1855-0663 1N1187A eee 901- soy 
1.5KE15A 03287 1901-0917 LKAB6O 03038 1906-0299 1N1187AR 026 aeeeee 
1.SKE250CA 11708 1902-1529 1M220285 02037 1902-0931 1N1200A 01921 1901-0002 
1. 5KE39 03287 1901-1205 1N1084 03038 1901-000 1N1202 02086 1901-0147 
1. SKE39C 03287 1901-1206 1N1116 02037 1901-0060 1N1206A oes cas 
1.5KE7.5C 03287 1902-0993 1N1118 ohS50 1901-0017 1N13%4 020 1901-0019 
1. 5KE9IC G3287 1902-1537 1N118 03447 1910-0005 1N1347A 01973 1901-0309 
1, 5SE18C 02526 1902-0976 1N1183A 06121 1901-0315 1N1362 0 one ieee chee 
100JB4L 03038 1906-0274 1N1183aR 02086 1901-0316 1N1513 02 1902-00: 
LOTQO4LS 03038 1901-1136 1N1184A 02086 1901-0317 1N1563A 02037 1901-0062 
12CTQ030 03038 1906-0250 1N1184aR 02086 1901-0318 1N1566 02037 ee 
12cTQo4o 03038 1906-0269 1N1184R 02037 1901-0578 1N1566A 02037 1901-0 
150JB4L 03038 1906-0225 


JDEC 


1N1566A 
1N1581 
1N1S596A 
1N1597A 
1Ni604A 
181608 
1N1763 
1N1764 
18191 
1N2148 
1N2158 
1N2156R 
1NZiB 
1N21 BUR 
1NZ1E 
IN22h2 
1N2326 
1N23B 
1N23¢ 
1W250C 
1N2525 
1N253 
1N2565 
1N2620 
1IN26SP 
1N270 
1N276 
1N277 
1N279 
IN2805A8 
iN2809B 
1N281 
1N2820 
1N2835A 
1N2835RA 
1N2972A 
1N2979B 
1N2979RB 
1N2983B 
1N2984RB 
1IN29B6B 
1N2988RB 
1N2989B 
182991 
1N2992RB 
1N2995B 
1N2997RB 
1N2999A 
1N3001B 
1N3003B 
1IN3Z004KB 
1NZ004URA 
1N3008B 
1N3028B 
1N3064 
1N3070 
1N3154 
183155 
183208 
1N3209 
1N3209R 
1N3210 
1N3211 
1N3212 
1N3260R 
1N3262 
1N3262R 
1N3289 
1N3289R 
1n3hg1 
1N34U91R 
1N3492 
1N3493 
INjugL 
1N3495 
INF4A 
1N3560 
1N3563 
1N3570 
1N3595 
1N3595 
1N3644 
1N3659 
1N3660 
1N3661 
1N3662 
1N3663 
1N3712 
1N3714 
1N3716 
1N3717 
1N3718 
1N3719 
1N3720 
1N3721 
1N3881 
1N3889 
1N3889R 
1N3890 
1N3890R 
1LN3891 
1N3891R 
1N3893 
1N3899R 
1N38B 
1N3900 
1N3912 
1N3958 
1N3993A 
1N3996A 
1N3997RA 
1N3998RA 
1N3998RA 
1NLOO0A 
1NuO02 
1NL003 
anuboou 
1NLOOkG 
1NLO07 
1N4L007 
1N4099 
1N4101 
1N4102 
1N4103 
1N4L05 
1N4148 
1N4148 
1N4148 
UN4148 


02037 
01991 
02037 
06563 
06563 
02037 
01921 
01921 
02682 
04583 
01973 
01973 
02788 
01250 
02865 
05131 
01921 
01250 
02788 
01973 
02037 
01991 
O4SB3 
02037 
02788 
02682 
0347 
02682 
02682 
02037 
0203T 
O3ak?7 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
o00ké 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02682 
o56b4 
01921 
01973 
00046 
vooké 
02664 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
02037 
02037 
06563 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02682 
02037 
ocohé 
01973 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02086 
02037 
01698 
OLY4BS 
02237 
02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02047 
oo0uG 
oooké 
oookL6 
oooké 


HP P/N 


1901-0051 
1901-0138 
1902-0082 
1902-0039 
1902-1199 
1902-002 
1901-0126 
1901-0131 
1910-0024 
1901-0398 
1901-0305 
1901-0306 
1900-0001 
1900-0010 
1900-0017 
1901-0151 
1910-0041 
1900-0012 
1900-0018 
1901-0310 
1901-0057 
1901-0013 
1901-0383 
1902-0157 
1900-0007 
1910-00293 
1910-0013 
1910-0014 
1910-0033 
1902-1427 
1902-1276 
1910-0007 
1902-1268 
1902-1401 
1902-1439 
1902-0909 
1902-0643 
1902-1205 
1902-0759 
1902-0916 
1902-0156 
1902-1228 
1902-1409 
1902-0987 
1902-0021 
1902-0183 
1902-0645 
1902-0028 
1902-0998 
1902-0088 
1902-0089 
1902-01798 
1902-0035 
1902-0030 
1901-0038 
1901-0519 
1902-0788 
1902-0789 
1901-0421 
1901-0032 
1901-0346 
1901-0048 
1901-0422 
1901-0423 
1901-0321 
1901-0312 
1901-0313 
1901-0307 
1901-0308 
1901-0406 
1901-0343 
1901-0424 
1901-0425 
1901-0426 
1901-0427 
1910-0031 
1912-0022 
1901 -a7h2 
1902-0304 
1901-0376 
1901-1195 
1901-0752 
1901-0428 
1901-0429 
1901-0430 
1901-0431 
1901-0432 
1912-0009 
1912-0007 
1912-0002 
1912-0015 
1912-0006 
1912-0017 
1912-0014 
1912-0019 
1901-0756 
1901-0791 
1901-0511 
1901-0672 
1901-0684 
1901-0717 
1901-0774 
1901-08990 
1901-0678 
1910-0002 
1901-0671 
1901 -D888 
1901-0478 
1902-0999 
1902-1226 
1902-1232 
1902-1217 
1902-1434 
1902-1234 
1901-0704 
1901-1203 
1901-0743 
1901-0731 
1901-0732 
1901-0849 
1902-0245 
1902-1170 
1902-1171 
1902-1172 
1902-0246 
1901-0040 
1901-0044 
1901-0082 
1901-0461 


1N4150 
1N4150 
1N4154 
1N4156 
1N415B 
1N4uaiAsC 
1N416B 
1N416BM 
1N4389 
INUUYB 
1N4530 
1N4531 
ENUSSTA 
1N4561 
LNYUSTUA 
1N4577 
1N4603 
1NL607 
INN6OT 
1N4608 
1N4621 
1NU626 
LNU683 
1N4697 
1N4729 
1N4720 
1N4721 
1INN722 
1Nh723 
INu724 
INK725 
IN47TU2ZA 
1N4753ARL 
1Nh934 
1N4936 
1N4937 


1N4937 SELECTED 


1N5000 
1N5002 
1N5002R 
1N5003 
4N5061 


1N5230 (SELECTED) 


1N5236B 


1N5243 (SELECTED) 
1N5244 SELECTED 
AN5248 SELECTED 


1N5252B 


1N5256 (SELECTED) 


1N5274 
185283 
1N5284 
1N5285 
1N5297 
1N5305 
1N5312 
1N5333BRL 
1N5334BRL 
1N5334D 
1N5335B 
1N5336B 
1NS5337TA 
1N5338 
1N5338A 
1N5338B 
1N53408 
1N5341B 
IN5342B 
1N53458 
1N5346 
41N53485 
1N5349 
1N5351B 
1N5352 
1N5354B 
1N5355B 
1N5355B 
1N5357B 
185358B 
1N5359B 
1N53628 
1N5365A 
1N5366B 
1N5367B 
1N5368B 
1N5370B 
1N5372B 
1N5373A 
1N5373B 
1N5378B 
1N538 
1N5360B 
1N5381B 
1N5388A 
1N5388B 
1N5393 
1N5395 
1N540 
1N5406 
1N5408 
1N5418 
1N5524C 
1N5524D 
1NS525¢c 
1N5525¢ 
1N5553 
185554 
INS5SA 
LN55A 
1N5623 
1N5626 
1N56U1A 
1N5651A 
1N5653A 
1N5758 
1N5802 
1N5812 
1N5817 


1N5817 (RELAXED) 


1N5818 
1N5819 
4N5821 
1N5823 
IN5847A 
1N5851B 
1N5857B 
1N5908 
1N5927 
1N59398 


OOOk6 
02763 
04550 
01973 
01250 
02788 
02788 
02788 
O3WNT 
02237 
01973 
01698 
02037 
02037 
02037 
02803 
02865 
ooohé 
Oo0uLE 
01973 
01691 
04507 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
04550 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
11708 
02037 
02037 
02037 
02037 
020437 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
045590 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
o00k6 
o4550 
02713 
02713 
OOoLE 
02037 
02037 
02037 
02037 
02664 
02664 
02682 
01250 
02664 
o4sso 
02526 
02526 
02526 
02037 


00046 


03627 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02634 
oh200 
02526 
0203T 
02037 


1901-0050 
1901-1698 
1901-1052 
1901-0463 
1900-0009 
1900-0015 
1900-0006 
1900-0011 
1901-0465 
1901-1200 
1901-0370 
1901-1015 
1902-1338 
1902-1297 
1902-1411 
1902-0991 
1900-0016 
1901-0041 
1901-0620 
1901-0894 
1902-0983 
1902-1407 
1902-1391 
1902-1388 
1901-0409 
1901-0410 
1901-0164 
1901-0412 
1901-0414 
1901-0492 
1901-0493 
1902-1342 
1902-1356 
1901-0693 
4901-1065 
1901-0831 
1901-1248 
1901-0775 
1901-092 
1901-0843 
1961-0h94 
1901-1172 
1902-1426 
1902-0630 
1902-1408 
1902-1400 
1902-1399 
1902-1494 
1902-1392 
1902-1440 
1901-0758 
1901 -08h6 
1901-0954 
1901-0869 
1902-0526 
1902-0627 
1902-1509 
1902-1515 
1902-1518 
1902-1396 
1902-0996 
1902-0923 
1902-1343 
1902-123 
1902-1291 
1902-0522 
1902-1380 
1902-1286 
1902-0920 
1902-0978 
1902-1278 
1902-0927 
1902-0631 
1902-09TT 
1902-0632 
1902-1340 
1902-1346 
1902-1259 
1902-1288 
1902-1425 
1902-1498 
1902-0549 
1902-1000 
1902-1510 
1902-1536 
1902-0933 
1902-1292 
1902-1402 
1902-0995 
1902-1394 
1901-9021 
1902-0934 
1902-1432 
1902-1294 
1902-1486 
1901-0838 
1901-0053 
1901-0010 
1901-0759 
1901-1123 
1901-0790 
1902-1387 
1902-0528 
1902-1260 
1902-1384 
1901-0750 
1901-0751 
1910-0003 
1910-0039 
1901-1103 
1903-1133 
1901-0983 
1901-0982 
1901-0981 
1901-1120 


‘1901-0952 
.1901-0765 


1901-0868 
1901-1080 
1901-0734 
1901-1128 
1901-0782 
1901-0726 
1902-0640 
1902-1332 
1902-1323 
1902-0939 
1902-0924 
1902-1502 


INS944B 
1NS949B 
1N5953B 
1N5954B 
1N5987D 
1N5993B 
1N6001B 
1N6021B 
1N603A 
1N607) 
1R6096 
1N625 
1N6270A 
1N62734 
1N628 
1N6283A 
1N629 
1N6377 
1N645 
1N645 
1N645 
1N647 
1N647 
1N660 
1N662 
1INTO5A 
1N746 
1N751A 


1N751A(SELECTED) 


INT54 
1NT6 
1N76A 
1N816 
1N82 
1N821 
1N821D 
1N823 
1N825 
1N825 
1N827 
1N829 
1N832 
1N90 
1N91 
1N914 
18935 
1N936 
1N937 
1N938 
1N941 
1N942 
NOY 
1N963B 
1N989B 
1N992B 
1N995 
INCHTHOA 
188135 
188153 
20FQohO 
25D786 
29c 
203906 
2C4403 
2N1027 
2N1038 
2N1121 
2N1131 
2N11h3 
2N1183 
2N1183B 
2N1192 
2N1193 
2N1305 
2N1306 
2N1306 
2N1307 
2N1308 
2N1309 
2N1 358 
2N1370 
2N1374 
2N1377 
2N1378 
2N1396 
2N1482 
2N1484 
2N1499A 
2N1500 
2N1501 
2N1516 
2N1516 
2N1523 
2N1605 
2N16054 
2N1671A 
2N1671B 
2N1671¢C 
2N169A 
2N169A 
2N21701 
2N1701 
2NL74 
2N174 
2N1760 
2N1905 
2N1973 
2N1997 
2N2001 
2N2048 
2N2060 
2N2102 
2N2147 
2N2188 
2N2189 
2N2190 
2N2194 
2N2218 
2N2218A 
2N22194 
2N2221 
2N2222 
ON2222A 
2N2360 
2N2369 
2N23694 
2N2405 
2N2h30 
ON243248 


02037 
02037 
62713 
02713 
02688 
02037 
02037 
02037 
01991 
02664 
02691 
02763 
02037 
02037 
01991 
02037 
01991 
02037 
00046 
O0oN6 
000k6 
01698 
00046 
01698 
O3NYUT 
02037 
02037 
0223T 
02037 
02037 
02865 
01250 
01991 
D2788 
02037 
02037 
01991 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02788 
06418 
01973 
01698 
02037 
02037 
0203T 
02037 
0203T 
02037 
02037 
11798 
02037 
02037 
02682 
02037 
00746 
00039 
03038 
007L6 
01921 
02037 
02037 
02619 
01698 
01973 
01698 
01698 
01921 
01921 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
05840 
01921 
01698 
01698 
01698 
01921 
01921 
01921 
03571 
02634 
02619 
03334 
03334 
05840 
01698 
01698 
01973 
01973 
01973 
01973 
01973 
01921 
01921 
02037 
02037 
02783 
01921 
01698 
01698 
01698 
01979 
02037 
01921 
01921 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02682 
04200 
02237 
02037 
01921 
03334 
01698 


1902-1438 
1902-1493 
1902-1481 
1902-1482 
1902-1495 
1902-1506 
1902-1336 
1902-1507 
1901-0005 
1901-0786 
1901-0833 
1901-0071 
1902-0986 
1902-1397 
1901-0058 
1902-1410 
1901-0059 
1902-1516 
1901-0025 
1901-0033 
1901-0537 
1901-0129 
1901-0356 
1901-0132 
1901-0144 
1902-0094 
1902-0095 
19092-0041 
1902-1405 
1902-0003 
1900-0004 
1900-0020 
1901-0061 
1900-0005 
1902-0761 
1902-1398 
1902-0033 
1902-0686 
1902-0777 
1902-0680 
1902-0625 
1900-0019 
1910-0004 
1911-0001 
1901-0710 
1902-0772 
1902-0T85 
1902-0786 
1902-0787 
1902-0018 
1902-0791 
1902-0793 
1902-0960 
1902-0796 
1902-0795 
19106-0025 
1902-0925 
1901-1117 
1901-1166 
1901-D892 
1854-0991 
1854-0644 
1853-0614 
1853-0523 
1853-0002 
1850-0178 
1851-0038 
1853-0019 
1850-0020 
1850-0064 
1850-0090 
1850-0132 
1850-0130 
1850-0404 
1851-0011 
1851-0025 
1850-0173 
1851-0037 
1850-0151 
1850-0150 
1850-0065 
1850-0180 
1850-0170 
1850-0182 
1850-0074 
1854-0214 
1854-0235 
1850-0093 
1850-0051 
1850-0146 
1850-0003 
1850-0083 
1850-0194 
1851-0031 
1851-0034 
1855-0001 
1855-0021 
1855-D077 
1851-0006 
1851-0007 
1854-0062 
1854-0613 
1850-0058 
1850-0059 
1850-0406 
1850-0114 
1854-0076 
1850-6113 
1850-0112 
1850-0105 
1854-0761 
1854-00657 
1850-0160 
1850-0166 
1850-0096 
1850-0103 
1854-0281 
1854-0053 
1854-0013 
1854-0637 
1854-0032 
1854-0210 
1854-0477 
1850-0055 
1854-0030 
1854-0809 
1854-0352 
1851-0042 
1854-0557 


JDEC 


2N2483 
2N2501 
2N2538 
2N2540 
2N2552 
2N2556 
2N2561 
2N2608 
2N2635 
2N26L6 
2N2647 
2N266h 
2N2712 
2N2716 
2N2T20 
2N2857 
2N2857 
2N2865 
2N2869 
2N2895 
2N2896 
2N2904 
2H290NA 
2N2905A 
2N290SA(SEL) 
2N2907 
2N290TA 
2N2913 
22920 
2N2925 
ONZOLLA 
2N29U6A 
2N2958 
2N2972 
2N2996 
2N3013 
ON3014 
2N3019 
2N3053 
2N3053LV 2449 
2N3053S 
2N3054 
2N3054 
2N3055 
2N3119 
2N3134 
2N3227 
2N3232 
2NZ24uu 
2N3250 
2N3250 
eN3250 
2N3251 
2N3261 
ON3262 
2N3302 
2N 3304 
2N3318 
2N3323 
2N 3330 
2N335 
2N3382 
2N3391 
2N3392 
2N3393 
2N3U14 
2N3415 
2N3417 
2N3426 
2N3K36 
2N3439 
2N3KG0 
ONZ4RI 
2N3441 
ON3u42 
2N3467 
2N3468 
2N3478 
2N3494 
2N3501S 
2N3553 
2N3563 
2N3565 
2N3583 
2N3585 
2N3631 
283633 
2N363h 
2N3635 
2N3638 
2N3640RLRAL 
2Nn3642 
2N76H6 
2N3663 
2N3685 
2N3688 
2N3694 
2eN3703 
2@N3710 
2N3711 
eN3713 
2n3714 
2N3715 
2N3724A 
2N3725 
2N37T25A - 
2N3737 
2N3739 
2N3740 
2N3741 
2N3762 
2N3765 
2N3766 
2N37 Ti 
2N3771 
eN3TT1 
2N3772 
2N377T2 (SEL) 
2N3773 
2N3789 
2N3791 
2N3792 
2N3799 
203799 
2N3808 
2N3809 
2N3810 
2N3811 
2N3819 


0223T 
02037 
01498 
02037 
01698 
01698 
01698 
03406 
02037 
04550 
04550 
01698 
01973 
04550 
02037 
01921 
01921 
01698 
01921 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02682 
02037 
02237 
01973 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
06338 
02037 
02037 
01921 
03334 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02237 
02237 
04200 
02037 
01698 
01973 
03714 
01973 
04550 
01973 
04200 
04550 
ok200 
02237 
02763 
01921 
01921 
01921 
03171 
01921 
03406 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
02237 
02237 
01921 
01921 
02883 
01991 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
01973 
03714 
02237 
02237 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 


HP P/N 


1854-0304 
1854-0211 
1854-0213 
1854-0786 
1850-0181 
1850-0076 
1850-0061 
1855-0297 
1850-0163 
1855-0010 
1855-0027 
1850-0409 
1854-0029 
1854-cohk 
1854-0014 
1854-0048 
1854-0323 
1854-00321 
1850-0126 
1854-0527 
185-0748 
1853-0013 
1853-0012 
1853-0314 
1853-0571 
1853-0205 
1853-0281 
1854-0349 
1854-0792 
1854-0066 
1853-0327 
1853-0322 
1854-0036 
1854-0411 
1850-0172 
1854-0267 
1854-0842 
1854-0263 
1854-0667 
1854-0090 
1854-0039 
1854-0072 
1854-0590 
1854-0063 
185h-0056 
1853-0006 
1854-0260 
1854-0084 
1853-038k 
1853-0008 
1853-0046 
1853-0287 
1853-0007 
1854-0301 
1854-02h2 
1854-0278 
1853-0014 
1853-0033 
1850-0179 
1855-0393 
1854-0026 
1855-0390 
1854-0033 
1854-0093 
1854-0218 
1854-0656 
1854-0093 
1854-1180 
1854-0416 
1855-0005 
1854-0079 
1854-0234 
1854-0216 
1854-1147 
1854-0217 
1853-0399 
1853-0574 
1854-0325 
1853-0071 
1854-0813 
1854-0308 
1854-0418 
1854-0060 
1854-0282 
1854-0643 
1855-0291 
185h-0315 
1853-0028 
1853-0462 
1853-0638 
1853-0665 
1854-0255 
1854-0432 
1854-0219 
1855-0430 
1854-0231 
1854-0203 
1853-0023 
1854-0064 
1854-0081 
1854-0252 
1854-1018 
1854-0264 
1854-0350 
1854-0547 
1854-0687 
1854-0988 
1854-0324 
1853-0052 
1853-0392 
1853-0429 
1853-0546 
1854-0259 
1854-0313 
1854-0566 
1854-1124 
1854-0519 
1854-1051 
1854-0733 
1853-0031 
1853-0059 
1853-0311 
1853-0360 
1853-0451 
1853-0594 
1853-0269 
1853-0596 
1853-0673 
1855-0040 


2N3624 
2N384 
2N384 
2N3855A 
2N3866 
2N3866A 
2N3867 
2N3679 
2N388A 
2N388A 
2N383A 
2N388A 
2N388A 
2N3904 
2N3904 
2N3904 
2N3904 
2N3904 
2N3904 CHIP 
2N3904 (SEL) 
2N39OURLRAZ 
2N3905 
2N3906 
2N3906 (SEL) 
2N3906 (SEL) 
2NIGDO6RLRAZ 
2N3922 
2N3933 
2N3955 
2N3959 
2N3966 
2N398B 
2N3993 
2nk028 
2nu032 
2nho33 
2nko3h 
2N4035 
2NLO3S 
2N4036 
2N4037 - 
enuod 
2NKOuL 
2NLONG 
2NYOUA 
2NNOUA 
2nhkog2 
2NK117 
2Nk1174 
2Nk209 
2NL233A 
2N4236 
2N4237 
2N4239 
enkeuo 
2N4258 
2N4264 
2N4298 
2n4338 
2N4339 
2nu3u2 
OnkauB 
2N4K351 
2N4352 
2nh360 
2Nu384 
2N4384 CHIP 
2N4K391 
2N4391 
2N4391 (CHIP) 
2N4392 
2N4393 
204398 
2N4398 
2N4L01 
2N4401 
2nubo1 
2NLh03 
2nhho3 
2N4403 
2N4L03 
2@nuho5 
2Nub10 
2NU416 
2NL416A 
2NU4KIGA CHIP 
ONLL28 
2NL852 
2NL853 
2N4857 
2NL860 
2NK891 
2n4g00 
2Nugo2 
2NLg04 
2N4912 
2N4917 
2N4917 
2N4917 
2N4917 
2N4918 
2N4919 
2N4920 
enho22 
2nho23 
2N4959 
2NL966 
2N5022 
2N5039 
2N5067 
2N5070 
2N5087 
2N5088 
2N5089 
2N508A 
2N5105 
2N5109 
2N5114 
2N5115 
2N5115 (SEL) 
2N5116 
2N5116 
2N5179 
2N5179 
2N5179 (SEL) 
2N5179 (SEL) 
2N5184 
2N5189 
2N51912 


01698 
01921 
01921 
91973 
01921 
02037 
02037 
01921 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
02037 
02037 
02763 
03406 
03406 
02037 
02883 
02037 
02037 
02237 
02237 
01698 
02237 
0223T 
01921 
02037 
01921 
01698 
03191 
02237 
06632 
01698 
02037 
02883 
02883 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02237 
02037 
01921 
02883 
02883 
02237 
01921 
02037 
02037 
02237 
02634 
03406 
02883 
02883 
02883 
02037 
02883 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
01698 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02237 
01921 
02037 
01921 
03406 
02037 
02237 
01979 
03334 
01921 
02883 
02883 
03406 
03714 
03406 
02037 
01921 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 


1855-0228 
1850-0018 
1850-0041 
1854-0057 
1854-0233 
1854-0784 
1853-o0bk2 
1854-0h76 
1851-0002 
1851-0003 
1851-9009 
1851-0021 
1851-0024 
1854-0215 
1854-1028 
1854-1061 
1854-1084 
1854-1110 
1854-0770 
1854-1177 
1854-1048 
1853-0292 
1853-0036 
1853-0563 
1853-0659 
1853-0577 
1855-0038 
1854-0238 
1855-0207 
1854-0220 
1855-0286 
1850-0078 
1855-0387 
1853-0206 
1853-0320 
1853-0422 
1853-0072 
1853-0258 
1853-0045 
1853-0590 
1853-0051 
1850-0032 
1854-0248 
1854-0u78 
1850-0062 
1850-0111 
1855-0371 
1855-0208 
1855-0305 
1853-0405 
1854-0600 
1853-0213 
1854-0556 
1854-0361 
1854-0311 
1853-0081 
1854-1186 
1854-0379 
1855-0341 
1855-0055 
1855-0056 
1854-0382 
1855-0380 
1855-0309 
1855-0052 
1854-0226 
1854-0771 
1855-0420 
1855-0630 
1855-0653 
1855-0386 
1855-0414 
1853-0310 
1853-0421 
1854-0467 
1854-1039 
1854-1126 
1853-0271 
1853-0419 
1853-0565 
1853-0600 
1853-0650 
1854-0365 
1855-0327 
1855-0276 
1855-0256 
1854-0851 
1855-0204 
1855-0099 
1855-0244 
1855-0632 
1855-0065 
1853-0323 
1853-0223 
1853-0426 
1854-0399 
1853-0089 
1853-0091 
1853-0597 
1853-0640 
1853-0084 
1853-0222 
1853-0204 
1854-0389 
1854-0347 
1853-0430 
1854-0397 
1853-0373 
1854-0762 
1854-0695 
1854-0386 
1853-0086 
1854-0392 
1854-0731 
1850-0154 
1855-0322 
1854-0378 
1855-0421 
1855-o0h02 
1855-05h0 
1855-0278 
1855-0413 
1854-0345 
1854-0431 
1854-0994 
1854-103 
1854-0384 
1854-0570 
1854-0368 


2n5192 
2NS193 
2N5194 
2N5195 
2N5198 
2N519A 
2N5210 
2N5217 
2N5239 
2N5245 


2N5245 (SEL) 


2N52U6 
eN5247 
2N526 

2N5262 
2N5266 
2N5268 
2N5294 
2N5301 
2N5320 
2N5333 
2N5396 
2N5397 
2N5400 
2N5401, 


2N5401 (SEL) 


2N5415 
2N5415 
2N5416 


2N5416 (SEL) 


2N5427 
2N5427 
2N5428 
2n5429 
2n5432 
2N5460 
2N5461 
2N5474 
2N5476 


2N5485 (SEL) 


2N5496 
2N5519 
2N5544 
2N5551 
2N5556 
2N5565 
2N5575 
2N5578 
285583 
2N5672 
2N5679 
2N5681 
2N5684 
2N5771 
2N5782 
2N5805 
2N5836 
2N5838 
2N5840 
2N5875 
2N5876 
2N5877 
2n5878 
2n5880 
2n5883 
ensegh 
2N58B85 
2ns886 
2N5905 
2N5911/D 
2n5912 
2N5912 
2NS912CHP 
2N5943 


2N5943(SEL} 


2N5949 
2N5954 
2N5956 
2N596 

2N5962 
2N5963 
2N597 

2N5987 
2N600 

2N6027 
2N6028 
2N6033 
2N60% 

2N604G 
2N6051 
2N6053 
2N6053 
2N6055 
2N6056 
2N65057 
2N6078 
2N6107 
2N6107 


2N6107 (SEL) 


2N6109 
2N6124 
2N6211 
2N6213 
2N6248 
2N6249 
2N6254 
2N6258 
2N6259 
2N6259 
2N6261 
2N6282 
2K6289 
2N6292 
2N6292 
2N629h 
2N6296 
2N6296 
2N6298 
2N6300 
2N6305 
2N6 306 
2N6306 
2N6308 
2N6315 
2N6317 
26318 
2N6331 
2N6338 
2N6339 


02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
02713 
62037 
03776 
01921 
02037 
02037 
01698 


03406 - 


01698 
01921 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01698 
02763 
03406 
02037 
02037 
02037 
01921 
03334 
01922 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
03406 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
01921 
02883 
02569 
02037 
02883 
02883 
01921 
01921 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
01921 
02037 
01921 
02237 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02883 
03714 
03406 
03285 
02883 
02037 
02037 
03406 
01921 
02037 
02713 
0223T 
02237 
02713 
02037 
02713 
04550 
04550 
01921 
02713 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
01921 
D2037 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02037 
01921 
02037 
01921 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
02037 
02037 


1854-0453 
1853-0236 
1853-0212 
1853-0280 
1855-0301 
1850-0127 
1854-0409 
1854-0286 
1854-1085 
1855-0688 
1855-0690 
1855-0285 
1855-0257 
1850-0031 
1854-0363 
1855-0722 
1855-0277 
1854-0370 
1854-0398 
1854-0999 
1853-0349 
1855-0283 
1855-0498 
1853-0457 
1853-0264 
1853-0570 
1853-0224 
1853-0493 
1853-0221 
1853-0576 
1854-0596 
1854-0758 
1854-0766 
1854-0586 
1855-0292 
1855-0226 
1855-0689 
1855-0379 
1855-0290 
1855-0096 
1854-pDk54 
1855-0398 
1855-0071 
1854-0474 
1855-0288 
1855-0232 
1854-0709 
1854-0708 
1853-0293 
1854-0793 
2853-0585 
1854-1062 
1853-0428 
1853-0540 
1853-0370 | 
1854-0572 
1854-1129 
1854-053h 
1854-0751 
1853-0305 
1853-03b4 
1854-0518 
1854-07b3 
1853-0407 
1853-0425 
1853-0340 
1854-0679 
1854-0697 
1855-o400 
1855-0661 
1855-0223 
1855-0507 
1855-0669 
1854-0597 
1854-1007 
1855-0258 
1853-0277 
1853-0303 
1850-0052 
1854-0714 
1854-0548 
1850-0417 
1853-0378 
1850-o0k18 
1855-0314 
1855-0346 
1854-0834 
1850-0110 
1853-0413 
1853-0391 
1853-0351 
1853-0362 
1854-0611 
1854-07T4 
1854-0669 
1854-0599 
1853-0371 
1853-0538 
1853-0667 
1853-069 
1853-0661 
1853-0328 
1853-0670 
1853-0439 
1854-0598 
1854-0755 
1854-0576 
1854-0577 
1854-1133 
1854-0738 
1854-0671 
1854-0837 
1854-0765 
1854-0917 
1854-0698 
1853-0383 
1854-0662 
1853-0617 
1854-0648 
1854-0785 
1854-0623 
1854-0767 
1854-0624 
1854-0756 
1853-0418 
1853-0461 
1853-03861 
1854-0741 
1854-0746 


JDEC 


2N6340 
2N6354 
2N6420 
2N6423 
2N6Y29A 
2NG6437 
2N6u7b 
2NGU76 
2NEYTT 
2N6488 
2N6490 
2NG491 
2N6497 
2N6499 
2N6520 ~ 
2N6545 
2N6554 
2N6584 
2N6594 
2N6609 
2N6658 
2N6659 
2N6659 
2N6660 
2N6667 
2n6678 
2N6709 
2N6741 
2N6837 
2N7000 
2@nNTO00 
2NTOGA 
2NT08 
2NTO9 
2NT20A 
2N730 
2NTH3 
2N779A 
2NTT9A 
2n834u 
2N835 
2N910 
2N915 
2N916 
2ng18 
2N963 
2N964 
ONg6y 
2N976 
25A1151 
25A1220 
2501226 
2SA1227 
25A122TA 
2SA1302 
25A812 
25a985 
2SB1007 
25B737 
2SB965 
25€1623 
28C2275 
2502334 
2502429 (SEL) 
2802690 
2802718 
28C2876 
28c2878 
25C298T 
2SC29B7A 
2803281 
28D1288 
28D1378 
28D786 
2S5K105F ,H 
28K523 
35821E 
3L05 
3N128 
3N138 
3NL42 
3N153 
3N163 
3N172 
3N190 
3N190 
3N215 
3N91 

3SF1 

3SF2 
o250 
40313 
4O346 
ho39k 
Lohés 
4o6ba8 
0673 
40831 
40852 
oa5y 
4oHQO30 
5082-0001 
5082-0001 
5082-0001 SELECTED 
5082-00608 
5082-0009 
5082-0012 
5082-0023 
5082-0030 
5082-009 
5082-0830 
5082-1006 
50B2-2272 
50862-2370 
5082-2755 
5082-2794 
5082-2800 
5082-2800 SELECTED 
5082-2804 
5082-2805 
5082-2810 
5082-2826 
5082-2830 
5082-2830 
5062-2831 
5082-2831 
5082-2835 
5082-3042 
5082-3080 


Mfr. 


02037 
01922 
02037 
0203T 
02037 
0203T 
01921 
01971 
01921 
01921 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
01691 
02037 
02037 
02883 
0203T 
02883 
02883 
02037 
01921 
10881 
02062 
02037 
02883 
0203T 
02237 
02237 
02037 
02237 
01698 
01698 
01979 
06632 
02037 
02037 
02237 
02237 
02237 
02237 
02037 
02037 
06632 
01979 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
06354 
03334 
00039 
0O7TLE 
OOTK6 
00039 
03334 
00039 
00039 
06344 
00039 
60039 
06354 
06354 
00039 
00039 

06354 
00039 

OO7k6 

007K6 

00039 
00039 

02062 

0266) 
01921 

01921 
01921 

01921 
02883 

03714 
03714 
03714 
01698 
02634 
02664 
02664 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 

01971 
01921 
01921 

01921 

01921 

03038 
02062 
02062 
02062 
02062 

02062 

02062 
02062 

02062 

o2062 

02062 

02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
04507 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 


HP P/N 


1854-1145 
1854-0715 
1853-0548 
1853-0414 
1854-0831 
1853-0526 
1854-0727 
1853-0406 
1854-0737 
1854-0884 
1853-0478 
1853-0542 
1854-0839 
1854-0889 
1853-0437 
1854-0787 
1853-0558 
1854-0848 
1853-0452 
1853-0h87 
1855-0293 
1855-0251 
1855-0614 
1855-0575 
2853-0666 
1854-0871 
1853-0573 
21854-0971 
1854-1122 
1855-0667 
1855-0727 
1854-0017 
4854-0005 
1854-0009 
1854-0750 
1854-0289 
1854-0004 
1850-0075 
1850-0441 
1854-0010 
1854-0011 
1854-0209 
1854-0287 
1854-0050 
1854-0021 
1850-0119 
1850-0085 
1850-0099 
1850-0137 
1853-0624 
1853-0629 
1853-0588 
1853-0632 
1853-0622 
1853-0621 
1853-0636 
1853-0633 
1853-0674 
1853-0550 
1853-0631 
1454-1132 
1854-1119 
1854-0860 
185h-o9h0 
1854-1115 
185h-1112 
1854-1003 
1854-10h1 
1854-1118 
1854-1113 
1854-1117 
1853-0630 
185-1187 
1854-1136 
1855-0576 
1855-0570 
1854-0769 
1901-0699 
1855-0306 
1855-0332 
1855-0357 
1855-0307 
1855-0432 
1855-0323 
1855-0279 
1855-0396 
1855-0250 
1854-0057 
1901-0674 
1901-0988 
1854-0224 
1854-0383 
1854-0095 
1853-0087 
1855-0095 
1854-0612 
1855-0534 
2853-0342 
1854-0617 
1854-0615 
1901-0859 
1901-0881 
1900-0093 
1900-0057 
1900-0033 
1900-0060 
1901-1176 
1901-1194 
1900-0066 
1900-0025 
1901-1193 
1901-1232 
1906-0252 
1906-0234 
1901-0920 
1900-0088 
1901-0518 
1900-0089 
1906-0204 
1901-0545 
1902-1131 
1906-0082 
1906-0210 
1900-0079 
1900-0083 
1900-0087 
1901-1085 
1901-1119 
1901-0639 


5082-3140 
5082-3900 
5082-3900 
50L200 
SKPS.0A 
5M17252 
5M182S2 
5M202S2 
SH22zS2 
SM23ZS2 
SM2TZS2 
5M282S2 
5N30ZS2 
673-2 


8089030 
A114A 
A11LA 
A114D 
A115A 
A1L15F 
A115M 
ALMB 

AL4D 

ALUM 

ALUN 

AluP 

A1SA 

ALSF 

A211 
A2S097 
AzZSB32 
A2K%1501 
A2Kk2118 
A3604 
A4LOO{SEL) 
Abho 
AlSO?1 SELECTED 
ALX665 
A5S092 SELECTED 
A5TH260 
A5X1046 
ADS14 
AD821 (SPEC) 
AT-421400 
AT-41435-5 
AT-8160 
BAZ20 
BAua2 
BAKaY 

BAL 74 
BARU2 

BAS 40-04 
BAS16 
BAS19 
BASHO-06 
BASS6 
BASTO-04 
BATL7 
BATS5 
BAV1O SELECTED 
BAV70 
BAVT4 SELECTED 
BAVS99 
BAW56 
BC321¢-18 
BCF70 
BCW65C 
BCK18 
BCX20 

BCY 57/LV2345 
BD139 
BD1i5 
BD4U16 
BD435 
BF258 

BF 398 
BF569 
BF980 
BFQ-32 
BFQI9 
BFQ23C¢ 
BFQ34 
BFQ51 

BFR 36 
BFR9O 
BFRQ1 
BFR91A 
BFR92 
BFR92 (SEL) 
BFR93 
BFRS4 
BFR9S 
BFR96 
BFR96 
BFRC9O 
BFTYG 
BFTG2 


BY 205-100 
BY205- 400 
BYD33D 


02062 
02062 
a2062 
02158 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
oooké 
000U6 
04550 
03038 
01973 
olssa 
o4550 
01973 
04550 
01973 
01973 
01973 
04550 
01973 
01973 
01973 
oh550 
03334 
04507 
04507 
04507 
G4507 
03334 
03334 
03334 
02865 
04507 
O4507 
01698 
OU507 
03285 
03285 
03291 
03291 
03291 
03334 
03334 
03334 
10881 
11708 
06121 
02237 
03334 
06121 
03334 
06121 
03334 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
0203T 
02237 
03334 
02037 
10881 
10881 
03334 
02037 
02037 
02037 
02037 
01698 
01698 
03334 
03334 
03334 
03334 
0596 
03334 
0333k 
06592 
03334 
03334 
03334 
10881 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
02037 
03334 
03334 
03334 
03334 
02037 
02883 
02037 
0223T 
01698 
02037 
02037 
0203T 
02037 
06023 
03334 
03334 
02037 
03334 
03334 
03334 
06023 
06121 
06121 
06121 
03334 
06121 
06121 
06121 
03334 
01698 
01698 
03334 


1900-0099 
1901-0826 
1901-0875 
1901-0738 
1901-1211 
1902-0918 
1902-0919 
1902-0989 
1902-1347 
1902-0981 
1902-0988 
1902-0982 
1902-09B0 
1906-0035 
1906-an90 
1853-079 
1901-0971 
1901-0690 
1901-1092 
1901-0696 
1901-0691 
1901-1091 
1901-0879 
1901-0327 
1901-0328 
1901-0329 
1901-0330 
1901-0532 
1901-0673 
1901-0754 
1854-0435 
1901-0531 
1900-0092 
1901-1107 
1900-0043 
1454-1164 
1854-1120 
1853-0553 
1901-1132 
1900-0034 
1900-0036 
1853-0404 
1900-0042 
1854-0619 
1858-0036 
1854-1144 
1854-1067 
1855-0720 
1901-0022 
1901-1253 
1901-1134 
1901-1114 
1901-1254 
1906-0320 
1901-1227 
1901-1150 
1906-0332 
1906-0337 
1906-0331 
1901-1151 
1901-1183 
1901-1164 
1901-1144 
1901-1224 
1906-0303 
1901-1145 
1853-0366 
1853-0599 
1854-1150 
1853-0545 
1854-0987 
1854-0307 
1854-0805 
1854-1004 
1853-0557 
1854-1121 
1854-0621 
1853-0355 
1853-0611 
1855-0666 
1853-0527 
1854-1054 
1853-0672 
1854 -o9h2 
1853-0544 
1854-0868 
1854-0591 
1854-0632 
1854-1050 
1854-0986 
1854-1045 
1854-1055 
1854-1036 
1854-0721 
1854-0722 
1854-1049 
1854-0972 
1855-0640 
1853-0616 
1853-0612 
1854-0723 
1854-1063 
1855-0668 
1855-0696 
1853-0097 
1854-0797 
1854-1006 
1854-1157 
1854-1005 
1854-1165 
1854-0665 
185-1183 
18654-1182 
1854-1166 
1854-1019 
1854-0775 
1654-0780 
1854-0891 
1855-0523 
1855-0553 
1855-0671 
1855-0645 
1855-0539 
1855-0548 
1855-0568 
1855-0679 
1901-0837 
1901-0835 
1901-1198 


BYD33M 
BYP59-300 
BYV26C SELECTED 
BYV27-100 
BYV27~-150 
BYV27~200 
BYV32-150 
BYV36C 
BYV36E 
BYV95C 
BYW29-50 
BYW8a-100 
BZW50-563 
BZX75-C2v1 
BZX83A5V1 
BZx84-C12 
BZX84-C3V9 
BZX8UCSVE 
BZX8hC TVS 
BZXB7V5 
C7254 
CA3018 
CA3019 
CA3026 
CA304U5 
CA304R5H 
CA30K6 
CA3049 
CA3081E 
CA3082E 
CA3082F 
CA3083 
CA3096E 
CA3097E 
CA3102E 
CA3127E 
CA3LR6E 
CA3183E 
CD36191 
CLUT20 
CLA3132-86 
CP4O71 
CSB7201-01 
CT-1058 
D4yODY 
pDuipk 
D42C11N 
DU4HIL 
D4UHS 
D45H11 
D4SH2 
D45H5 
D584u8 
DAN601 
DDC 4565-96 
DDC4u565D 
pDc4582D 
DE111 
DE131 
DFO1 

DFO4 
DFO6M 
DME6553 
DME6569 
DMF5835A 
DMFS84us 
DMJ4705 SELECTED 
DMJ470B 
DMJu768 
DN2094. 
DPAD 100 
DPADi 
DPAD1IO 
DQA05050505 
DSG 6474-44 
DSR3700X 
DSR3800X 
DSR5500X 
DIS-802 
pTsh13 
DZ70302N 
E107 

£111 

E232 
ED6240 
EGP30B 
F5uO1LA 
FD7T7 

FDH- 400 
FDHULY 
FDS501503 
FE16F 
FEN16CT7 
FEP16GT- 3 
FES8GT 
FN2645 
FSA2509P 
FSA2565P 
FSA2619P 
FPSA3157P 
FSA3237P 
FTSO 
FTST54M 
FISTSSM 
G6R110H 
GES3416 
GI250-3 
GP30B 
GX55220A 
H1601-1.5 
H16$1-12 
H2745-9 
H617 
HI3-0362-5 
EMF - 0310-100 
HMF -0620 
HP-3 

HP-4 
HSCH-1001 
HSCH- 3486 
HSCH-5312 
HSCH-5316 
HSCH-5336 (SELECTED} 
HSCH-5510 
HSCH-5512 
HSCH-6332 
HSCH-6530 
HSMP - 3830-730 
HSMP3800 


03334 
03334 
03334 
06002 
03334 
03334 
03334 
03334 
03334 
07766 
03334 
10881 
11708 
03334 
02037 
03334 
03334 
10881 
02037 
10818 
038112 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
02763 
02883 
02865 
00746 
02865 
04200 
02037 
02037 
04550 
04550 
04550 
aks550 
04550 
04550 
02865 
coTh6 
02865 
02865 
02865 
oh550 
64550 
02713 
02713 
02713 
02865 
02865 
02865 
02865 
02865 
02865 
02865 
02883 
02883 
02883 
02883 
03287 
02865 
04507 
o507 
abs507 
10674 
05840 
02688 
02883 
02883 
02883 
05131 
02713 
03406 
02237 
02237 
02237 
02237 
02713 
02713 
02713 
02713 
02883 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
02237 
12010 
12010 
02158 
04550 
e713 
02713 
03287 
050388 
05088 
05088 
05088 
03171 
03799 
03799 
05176 
05176 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
o2062 
02062 


1901-1246 
1901-0887 
1901-1230 
1901-1118 
1901-1112 
1901-1141 
1906-0296 
1901-1223 
41901-1249 
1901-1138 
1901-0858 
1901-1126 
1902-1523 
1901-1160 
1902-1374 
1902-1487 
1902-1519 
1902-1h2h 
1902-1512 
1902-3129 
18548-0081 
1820-0352 
1901-0557 
1820-020 
1821-0002 
1858-0064 
1821-0001 
1858-0004 
1858-0023 
1858-0088 
1858-0057 
1858-0021 
1858-0118 
1858 -00k6 
1858-0063 
1858 -abkho 
1858-0032 
1858-0096 
1902-0121 
1902-1295 
1900-0046 
1854-0071 
1900-0068 
1854-0810 
1854-1086 
1853-0595 
1854-0998 
1854-0872 
1854-0635 
1853-0497 
1853-0472 
1853-0494 
1906-0244 
1906-0293 
1901-0985 
1900-0053 
1900-0056 
1901-0905 
1901-1255 
1906-0284 
1906-0283 
1906-0306 
1900-0062 
1900-0030 
1900-0061 
1906-0294 
1900-06031 
1906-0279 
1900-0059 
1855-0659 
1906-0100 
1906-0282 
1906-0325 
1906-0297 
1900-0032 
1901-1116 
1901-1115 
1901-0893 
1854-0705 
1854-0086 
1902-0570 
1855-0280 
1855-0206 
1855-0274 
1901-0591 
1901-1147 
1895-0693 
1901-0179 
1901-0096 
1901-1067 
1906-0334 
1901-1143 
1906-0308 
1906-0295 
1901-1140 
1855-0395 
1906-0339 
1906-0324 
1906-0257 
1906-0074 
1906-0315 
1854-0777 
1858-0115 
1858-0109 
1901-0739 
1854-0978 
1901-0490 
1901-1135 
1854-0869 
1901-1251 
1901-1197 
1901-0974 
1901-0768 
1901-0001 
1855-0719 
1855-0714 
1854-0664 
21854-0747 
1901-0841 
1901-0883 
1900-0071 
1901-1102 
1900-0076 
1900-0035 
1900-0070 
1900 - 0065 
1900-2477 
1906 - 2096 


LOS - 2200 


JDEC 


HSMS-0002 
HSMS -0012 
HSMS - 2800 
HSMS -2812 
HSMS -2825 
HSMS2810 
HSMS2820 
HATR-2101 
HXTR-3002 
H&TR-3101 
HXTR-3102 
HXTR-3675 
HXTR-5002 
HXTR-5002 
HXTR-5102 
HNTR-5104 
HXTR-6001 
HXTR-6105 
ICTE-12 
ID101 
THHOLA 
IN4690 
IN5365B 
IR5062 
IR6062 
IRF1i20 
IRF130 
IRF140 
IRF150 
IRF250 
IRF300 
IRF431 
IRFLUO 
IRFS510 
IRF512 
IRF513 
IRF520 
IRF521 
IRF521 
IRF523 
IRF523 
IRF530 
IRF533 
IRF540 
IRF540(SEL) 
IRF610 
IRF612 
IRF630 
IRF640 

IRF 740 
IRF830 
IRF9130 
IRF9513 
TRF9520 
IRFS521 
IRF9530 

IRF 9531 
IRF9532 
IRF9Z20 
IRFD110 
IRFD110 
IRFD113 
IRFD120 
IRFD123 
IRFD210 
TRFDY20 
IRFD9120 
IRFD9120 
IRFD9123 
IRFD9210 
IRFF123 
TRFF132 
IRFF210 
IRFP250 
IRFPL5o 

IRF 222 
TRFZ40 
IT110 

IT110 
IT1L20A-TO72 
ITL30-TO71 
IT1700 
ITLT50 
IT500 
ITS1015 (SEL) 
ITS4OE6 
ITT600 
IVN5000TNE 
IVN5001 ANF 
IVN5201TNF 
J107 

J108 

J112 

J175 

J177 

I2uT2 

J270 

J30u 
JIO“(SEL) 
J309 

JAN TXV 1N825 
JAN TXVY 2N2222A 
JAN TXV 2N2907A 
JANTXLINTSOA 
SANTXV 1NU148-2 
JANTXV1N3020B 
JANTEV2N32518 
JME2955 
JPAD20 

ITX 29074 
KBF 06 
KBPC -W35-04 (SELECTED) 
KBPC -W35-05 
KBPC12-02-W 
KBPC606 
KBUSG 
KBU8B 
LCE7.0 
LL4148 
LL4733A 
LLUTNOA 
LLU742A 
LLUETU4A 
LLU74UTA 
LL5248 
LM-394BH 
LM103-2.4 
LM103-3.0 
LM103H-5.1 


Mfr. 


02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
02062 
03287 
03714 
03714 
02037 
02037 
03038 
03038 
03038 
03038 
02037 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
0.3038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
02037 
02037 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
03038 
02883 
02883 
03038 
03038 
03038 
03038 
07038 
03038 
02883 
03038 
03038 
04550 
03038 
03038 
03038 
O3714 
03714 
03714 
oa714 
03714 
03714 
03714 
03714 
01973 
Oul8s 
03714 
03714 
03714 
02883 
03406 
02883 
02883 
02883 
02883 
03406 
03406 
03406 
02883 
02037 
02037 
02037 
02237 
02237 
02037 
02037 
02037 
02883 
02037 
02713 
02713 
02713 
02713 
62713 
02713 
04504 
03287 
OLLB6 
OLLBE 
O4486 
OuL86 
OhLE6 
O44BE 
02037 
03406 
03406 
o7uns 
03406 


HP P/N 


1901-1247 
1900-0094 
1900-0078 
1900-00912 
1900-0202 
1900-0074 
1900-0072 
1854-0863 
1854-1104 
1854-0944 
1854-1093 
1854-1033 
1854-0825 
1854-0862 
1854-1123 
1854-0878 
1854-0861 
1854-0864 
1962-0941 
1906-0268 
1858-0066 
1902-1431 
1902-1345 
1854-0804 
1854-0865 
1855-0531 
1855-0494 
1855-0618 
1855-0508 
1855-0562 
1855-0296 
1855-0454 
1855 -0536 
1855-0561 
1855-0549 
1855-0589 
1855-0h61 
1855-0581 
1855-0622 
1855-0572 
1855-D586 
1855-0492 
1855-0592 
1855-0670 
1855-0590 
1855-0488 
1855-0641 
1855-a050h 
1855-0524 
1855-0631 
1855-05106 
1855-0484 
1855-0588 
1855-0509 
1855-0587 
1655-093 
1855-0499 
1855-0517 
1855-0726 
1855-0502 
1855-0518 
1855-0520 
1855-0709 
1855-0729 
1855-0712 
1855-0551 
1855-0500 
1855-0522 
1855-0567 
1855-0711 
1855-0580 
1855-0646 
1855-0521 
1855-0691 
1855-0682 
1855-0683 
1855-0694 
1855-p406 
1855-0625 
1854-0957 
1853-0635 
1855-0098 
1855-0535 
1855-0434 
1854-0992 
1855-oh42 
1901-0703 
1855-0537 
1855-0431 
1855-0489 
1855-0445 
1855-042) 
1855-0446 
1855-0574 
1855-0289 
1855-0298 
1855-0437 
1855-0425 
1855-0554 
1855-0268 
1902-0973 
1854-0829 
1853-0470 
1902-0697 
1901-1161 
1902-0997 
1853-0477 
1853-0492 
1901-1181 
1853-0290 
1906-0233 
1906-0281 
1906-0305 
1906-0272 
1906-0255 
1906-0201 
1906-0343 
1901-1210 
1901-1162 
1902-1491 
1902-1490 
1902-1492 
1902-1489 
1902-1488 
1902-162 
1854-0826 
1820-0225 
1902-1406 
1902-0942 


LM114AH 
LM3018AH 
LM394 
LT1839-1 
LT5239 
LVA 456A 
LVAH3A 
LVAS6A 
LVAGBA 
M100 
MA-40035 
MA-4ELOSL 


MA-4P203-287 


MALYOLA 
MANE202L 
MAYPLES 
MA4P550 
MAD130P 
MAT-01GH 


MAT~-02-0098 


MAT -O2FH 
MATOLFY 
MBAV70 
MBAV74 
MBAV99 
MBAW56 
MBD501 
MBD5300 
MBD5550A 
MBDC101 
MBI-101 
MBR- 3535 
MBRO30 
MBR1060 
MBR1535CT 
MBR1S40 
MBR164N5 
MBR20045cT 
MBR2035CT 
MBR2545cT 
MBR3035CT 
MBR340P 
MBR3545 
MBR74S5 
MBRLO30-Ti 
MCi1L07P 
MC1Ni1 
MD-982 
MD1130 
MD1132 
MD2252 
MD2369A 
MD2905A 
MDL260 
MbD6002 
MD918A 
MDA 990-3 
MDA-104 
MDA1 201 
MDA202 
MDA208 
MDA2500 
MDA2502 
MDA2504 
MDA2506 
MDA2506 
MDA}3500 
MDA3501 
MDA3502 
MDA3504 
MDA3506 
MDA920A5 
MDAQ22 -3 
MDAQ22-4 
MDA922-6 
MDA9TOA2 
MDAS7OA2 
MDA980 -3 
MDA980-6 
MDA990-1 
MDA9Q90-2 
MDS60 
MFE3004 
MFEC521 
MF Q960C 
MFR515 
MFR961 
MHQ2221 
MJ10006 
MJ11012 
MJ11015 
MJ11016 
MJ11021 
MJ12003 
MJ12004 
MJ12005 


MJ12005 (SELECTED) 


MJ12010 
MJ13091 
HJ14000 
MJ15003 


MJ16002 (SELECTED) 


MJ16012 
MJ16018 
MJ2500 
MJ2955 
MJ3000 
MJ3772 
MJ4D35 
MI46BLS 
MJB505 
MJD117 
MJE 210 
MJE 2370 
MJE 253 
MJE-13009 
MJE1090 
MJE1091 
MJE12007 
MJE13003 
MJE13005 
MJE15030 
MJE15030 
MJE15031 
MJE1661 
MJELTO 
MJE170 
MJE172 
MJE180 


03406 
073406 
03406 
04507 
Ou507 
04507 
O4507 
04507 
04507 
02883 
02788 
02788 
05695 
02037 
02788 
02788 
02788 
02037 
02180 
02180 
02180 
02180 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


1854-0646 
1858-0045 
1854-0830 
1854-1029 
1853-0583 
1902-1352 
1902-0906 
1902-0905 
1902-0907 
1895-0427 
1900-0041 
1900-c040 
1900-0047 
1850-0439 
1906-0285 
1900-0045 
1900-0201 
1906-0312 
1854-0712 
1854-1181 
1854-1109 
1858-0110 
1906-0336 
1906-0335 
1906-0291 
1906-0290 
1901-1213 
1901-1078 
1901-0661 
1901-0861 
1901-aT60 
1901-0860 
1901-1158 
1901 -0986 
1906-0276 
1901-1095 
1901-1152 
1906-0307 
1906-0286 
1906-0292 
1906-0267 
1901-0877 
1901-0912 
1901-1173 
1901-1204 
1906-0229 
1858-0089 
1853-0471 
1853-0529 
1854-1035 
185-0222 
1654-1016 
1853-0484 
1853-0589 
1853-0663 
1854-1010 
1906-0017 
1906-0094 
1901-0161 
1906-0096 
1906-0219 
1906-0008 
1906-0007 
1906-0222 
1906-0016 
1906-0224 
1906-0221 
1906-0093 
1906-0266 
1906-0212 
1906-0217 
1901-0365 
1906-0028 
1905-0023 
1906-0027 
1901-0638 
1906-0258 
1906-0032 
1906-009 
1906-0037 
1906-0058 
1853-0539 
1855-0272 
1855-0652 
1855-0651 
1854-0849 
1854-0980 
1858-0009 
1854-0948 
1854-0845 
1853-0501 
1854-0887 
1853-0524 
1854-0941 
1854-0964 
1854-0969 
1854-0983 
1854-0906 
1854-1060 
1854-1056 
1854-0989 
1854-098) 
1854-1015 
1854-1071 
1853-0387 
1853-0420 
1854-0618 
1854-0589 
1B54-Q707 
1853-0348 
1854-0965 
1853-0643 
1853-0398 
1853-0394 
1853-0417 
1854-0827 
1853-0334 
1853-0332 
1854-0847 
1854-0996 
1854-1134 
1854-0920 
1854-1162 
1853-0652 
1854-0768 
1853-0368 
1853-0436 
1853-031 
1854-0659 


MJE182 
MJE200 
MJE2100 
MJE2102 
MJE220 
MJE223 
MJE233 
MJE2361 
MJE2k1 
MJE243 
MJE2H4 
MJE251 
HJE253 
MJE2801K 
MJE2801T 
MJE2901K 
MJE2901T 
MJE2955T 
MJE3302 
MJE3LO 
MJE3T1iK 
MJE371K 


MJE371K (SELECTED) 


MJE5191 
MJE5192 
MJES5194 
MJE5195 
MJE521K 
MJES21K 
MJE5657 
MJE5850 
MJE5852 
MJE60KO 
MJE6043 
MJETOO 
MJE7O1 
MJE80O0 
MJE800 
MJE802 
MJH16018 
MLL4003T1 
MLL5221 
MLL5223 
MLL5225 
MLL5226 
MLL5227 
MLL5228 
MLL5229 
MLL5230 
MLL5232 
MLLS232 
MLL5234 
MLL5235 
MLL5236 
MLL5237 
MLL52398 
MLL5240 
MLL5241 
MLL5242 
MLL5243 
MLL5245 
MLL5246 
MLL5250 
MLL5251 
MLL5252 
MLL5254 
MLL5256 
MLL5257 
MLL5258 
MLL5259 
MLL5260 
MLL5261 
MLL5262 
MLL5263 
MLL5265 
MLL5266 
MLL5267T 
MLL5268 
MLL5270 
MM3904 
MM3906 
MM4018 
MMO 32 
MM464S 
MN5262 
MM8001 
MM8006 
MMBC1 32195 
MMBD101 
MMBD352 
MMBD6 050 
MMBD7000 
MMBD914 
MMBD914XT1 
MMBF 4391 
MMBFL393 
MMBFL393 
MMBFUI1LO 
MMBR4L957 
MMBR5179 
MMBRSO1 
MMBR931 
MMBT22228 
MMBT2359 
MMBT2907A 
MMBT390& 
MMBT'3906 
MMBTY1 2471 
MMBT4126 
MMBT 4260 
MMBT44LO3 
MMBT5087 
MMBT5088T1 
MMBT5401 
MMBT5550 
MMBT6429 
MMBT918 
MMBTASS 
MMBTH10 
MMBTH24 
MMBTHS1 
MMBV34021 
MMBV3401 
MMBZ-5232 
MMBZ-5241 
MMBZ5230 
MMB2Z9231 
MMBZ5257B 
MMCS2 369 


02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
D203T 
02037 
02037 
O2Z03T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 


1854-0585 
1854-0739 
1854-0701 
1854-0647 
1854-0735 
1854-0692 
1853-0367 
1854-0789 
1854-0808 
1854-0794 
1854-0754 
1853-0458 
1853-0447 
1854-0640 
1854-0819 
1853-0365 
1853-0547 
1853-0hb1 
1854-0886 
1854-0622 
1853-0369 
1853-0634 
1853-oh50 
1854-0682 
1854-0654 
1853-0385 
1853-0372 
1854-0653 
1854-1127 
1854-0736 
1853-0584 
1853-0657 
1853-0455 
1854-0879 
1853-0347 
1853-0364 
1854-0581 
1854-0633 
1854-0626 
1854-1072 
1901-2161 
1902-1441 
1902-1442 
1902-1443 
1902-1444 
1902-145 
1902-146 
1902-1447 
1902-148 
1902-1449 
1902-1450 
1902-1451 
1902-1452 
1902-1453 
1902-1454 
1902-1455 
1902-1456 
1902-1457 
1902-1458 
1902-1459 
1902-1460 
1902-1461 
1902-1463 
1902-1464 
1902-1465 
1902-1L66 
1902-1h67 
1902-1468 
1902-1469 
1902-1470 
1902-1471 
1902-1472 
1902-1473 
1902-147h 
1902-1475 
1902-1476 
1902-1477 
1902-1478 
1902-1479 
1854-0883 
1853-0276 
1853-o0hL0 
1853-0489 
1853-0308 
1854-0802 
1854-0580 
1854-0540 
1854-1020 
1900-0037 
1900-0039 
1901-1142 
1906-0298 
1901-1225 
1901-1228 
1855-0680 
1855-0695 
1855-0715 


1855-0661 © 


1653-0620 
1854-1083 
1854-1108 
1854-1027 
1854-1053 
1854-1095 
1853-0525 
1854-1037 
1853-0567 
1854-1138 
1853-0645 
1853-0637 
1853-0580 
1853-0568 
1854-1137 
1853-0581 
1854-1052 
1854-1014 
1854-0929 
1853-0566 
1854-1248 
1854-1102 
1853-0516 
1901-1180 
1901-1192 
1902-1436 
1902-1437 
1902-152h 
1902-1501 
1902-1535 
1854-0752 


JDEC 


MMDG6100 
MMD6150 
MMD7000 
MMDS30-E20 


MMD830-E20 SELECTED 


MMDC6050 
MMPQ- 3906 
MMPQ2222A8 
MMPQ290TA 
MMPQ3799 
MMPQ3904 
MMT3960 
MMT 3960A 
MMX1735 
MP312-78-69 
MP358 
MP603 
MP833-1004 
MPD200 
MPD400 
MPF6660 
MPF960 
MPN3401 
MPN3500 
MPQ2222P 
MPQ2369 
MPQ2369 
mPQehsy 
MPQ2906 
MPQ2907P 
MPQ3546 
MPQ3725 
MPQ3762 
MPQ3798 
MPQ3799 
MPQ3799-2 
MPQ3904 
MPQ3906 
MPQ6002 
MPQ6100 
MPQ6U26 
MPQ6700 
MPQ6700 
MPQ6842 
MPQ7041 
MPQ7D51 
MPQ7091 
MPQ918 
MPS 6523 
MPS Al? 
MPS A18 
MPS U-10 
MPS U-60 
MPS -4O4A 
MPS-A1L4 
MPS -A14 
MPS-A17 
MPS -A18 
MPS -AK2 
MPS -A64 
MPS -AG6 
MPS-A70 
MPS -D54 
MPS -H17 
MPS-UO01 
MPS -LI02 
MPS -U02 
MPS -U0S 
MPS -U0T 
MPS -U45 
MPS -U51 
MPS -U52 
MPS-U55 
MPS -U57 
MPS -U95 
MPS2369 
MPS2907A 
MPS 3640 
MPS3643 
MPS 3646 
MPS4250A 
MPS4356 
MPSS179 
MPS571 
MPS6531 
MPS6534 
MPS6543 
MPS6543 SELECTED 
MPS6562 
MPS&098 
MPS834 
MPSA18RLRA1 
MPSAUURLRAL 
MPSA&55 
MPSA65 
MPSA76 
MPSA92 
MPSChLOUA 
MPSH10 
MPSH10 
MPSH10 
MPSH54 
MPSH81 
MPSH81 
MPSWO01 
MPSWO6 
MPSW51 
MPSH55 
MPSW56 
MPTE-15 
MPTE~i5C 
MR1-1400 
MR1O334 
MR1LO35A 
MR1120 
MR1120R 
MR1122 
MR1121R 
MR1122 
MR1123 
MR1123R 
MR112u 
MR1125 
MR1126 
MR1126 
MR1130 
MR200b8S 
MR2004SR 
MR2400 


Mfr. 


02037 
02037 
02037 
08852 
08852 
02037 
0203T 
D2037 
02037 
0203T 
0203T 
02037 
02037 
08852 
o7050 
07050 
02037 
07050 
01973 
01973 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02237 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
O203TF 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
03287 
03287 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
62037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 


HP P/N 


1906-0025 
1906-0024 
1906-0026 
1900-D050 
1900-0080 
1901-0829 
1858-0114 
1858-0112 
1858-0113 
1858-0122 
1858-0120 
1854-0555 
1854-0587 
1900-0048 
1854-1046 
1853-0619 
1850-040 
1855-0515 
1901-0866 
1901-1034 
1855-0675 
1855-0594 
1901-0844 
1901-0975 
1858-0077 
1858-0055 
1858-0100 
1858-0091 
1858-0010 
1858-0076 
1858-0075 
1858-0034 
1858-0062 
1858-0071 
1858-0092 
1858-0111 
1858-0087 
1858-0058 
1858-0090 
1858-0074 
1858-0102 
1858-0086 
1858-0093 
1820-1804 
1858-0107 
1858-0106 
1858-0088 
1858-0094 
1853-0043 
1854-0560 
1854-0691 
1854-0764 
1853-0423 
1853-0217 
1854-0472 
1854-0977 
1854-0642 
1854-0583 
1854-0575 
1853-0416 
1853-0483 
1853-0395 
1853-0867 
1854-0628 
1854-0634 
1854-0514 
1854-0836 
1854-0817 
1854-0877 
1854-0798 
1853-0326 
1853-0476 
1853-0353 
1853-0496 
1853-0449 
1854-0979 
1853-0626 
1853-0244 
1854-0492 
1854-2141 
1853-0587 
1853-0488 
1854-0981 
1854-1142 
1854-0730 
1853-0536 
1854-1140 
1854-0296 
1853-0318 
1854-0973 
1854-0866 
1854-1179 
1854-1167 
1853-0608 
1853-0412 
1853-0572 
1853-0336 
18653-0555 
1854-0795 
1854-0993 
1854-1139 
1853-0662 
1853-048 
1853-0639 
1854-1064 
1854-0997 
1853-0660 
1853-0559 
1853-0552 
1901-1208 
1901-1209 
1901-0885 
1901-0411 
1901-0413 
1901-0495 
1901-0585 
1901-0496 
1901-0992 
1901-0497 
1901-0498 
1901-0639 
1901-0499 
1901-0500 
1901-0551 
1901-0552 
1901-6553 
1901-0825 
1901-0824 
1901-0978 


MR2406 
MR2406F 
MR501 
MR502 
MR504 
MR508 
MR516 
MR751 
MR752 
MR754 
MR754 
MR756 
MR758 
MR818 
MAB20 
MR822RL 
MRE850 
MR852 
MR854 
MRB56 
MR&862R 
MR881R 
MR891R 
MRF531 (SEL) 
MRFS4UL 
MRF545 
MRFS71 (SEL) 
MRFS711L 
MRF580A 
MRFS81 
MRF581 
MRF581 (MOD } 
MRF 586 
MRF587 
MRFG6O4 
MRF630 
MRF870 
MRFQOX 
MRFO11 
MRFO62 
MRF965 
MSD 7600 
MSD6101 
MSS-30 ,254-B20 
MSS-40 ,155-E20 
MSS4O,141-B10 SELECTED 
MTM10N10 SELECTED 
MTM10N15 
MTM12N06 
MTM15N50 
MIM2PU5 
MTIM3N35 
MTM6ON06 
MTP1LON25 
MIP1i2N06 
MTP12N10 
MTP12N18 
MTPLUNOSA 
MTP1N100 
MTP2NGO 
MTP3055A 
MTP INGO 
MTP4UNSO 
MIPSNUO 
MURLO5 
MUR115 
MURiLO 
MURi510 
MUR160 
MUR1620CT 
MURIG2Z0CT OPTION TO220-C 
MUR3020PT 
MURK10 
MUR4100 
MURLL1S 
MURLGO 
MURS60A 
MURC115 
MX- 2844 
MX- 2860 
MX1098 
MK29h6 
MX3i41 
MXR55893 
MXR5943 
MXT2222A 
MXT2907A 
MXT3904 
MXT3906 
MZ2 361 
MZ5556 
MZC4 7A10 
MZC5 .6B2 
MZC6,.8A3 
M2T4554B 
NDOUS 
NE-41635 
NE02133L 
NE02135 
NE21935 
NE21935 
NE64535 
NE68135 
NE71000 
NE710B4-06 
NE7T3416D 
NE800199 
NE85633 
NEQO115 
NEL2301-53 
N53000 
PADS 
PF5101 (SELECTED) 
Picgooc 
PK10 
PN3568 
PN4250 
PR4250 
PUL220 
R7LLXE 
R712 
R722Aa 
R712E 
R712X% 
R754 

RC60 
RCA9212A 
RCP-703¢ 
RFLINOSL 


O203T 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
08852 
08852 
08852 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
08852 
08852 
08852 
08852 
08852 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
0203T 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
O4200 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
00039 
02619 
02883 
03406 
00046 
09131 
02237 
0223T 
02237 
08709 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05131 
01921 
01921 
01921 


1901-1121 
1901-1137 
1901-1081 
1901-0870 
1901-1000 
1901-0889 
1901-0839 
1901-0662 
1901-0788 
1901-0767 
1901-0781 
1901-0787 
1901-1188 
1904-1148 
1901-1086 
1901-0685 
1901-0789 
1901-0692 
1901-0719 
1901-1087 
1901-1122 
1901-1035 
1901-1037 
1854-1168 
1854-1114 
1853-0625 
1854-102 
1854-1125 
1854-1143 
1854-1022 
1854-1032 
1854-1184 
1854-1175 
1854-1047 
1854-1159 
1854-0990 
1854-1149 
1854-0890 
1854-1178 
1854-1092 
1854-1107 
1906-0056 
1901-0358 
1900-0075 
1900-0054 
1900-0085 
1855-0490 
1855-0495 
1855-0593 
1855-0478 
1855-0527 
1855-0705 
1855-0697 
1855-0673 
1855-0542 
1855-0506 
1855-0563 
1855-0660 
1855-0664 
1855-0497 
1855-0725 
1855-0608 
1855-0607 
1855-0606 
1901-1129 
1901-0970 
1901-1244 
1901-1189 
1901-1214 
1906-0321 
1906-0338 
1906-0329 
1901-1239 
1901-1233 
1901~1216 
1901-1199 
1901-1130 
1901-1169 
1900-0082 
1900-008h 
1901-0977 
1900-0086 
1900-0095 
1853-0610 
1854-1100 
1854-1094 
1853-0609 
1854-1101 
1853-0613 
1901-1196 
1902-0916 
4902-1480 
1902-0990 
1902-1500 
1902-1505 
1906-0092 
1854-1008 
1854-1091 
1854-0946 
1854-1009 
1854-1044 
1854-1002 
1854-1111 
1855-0569 
1855-0636 
2854-1066 
1855-0637 
1854-1089 
1853-0578 
1854-1170 
1901-0663 
1901-0842 
1855-0529 
1858-0095 
1906-0203 
1854-0867 
1853-0641 
1853-0664 
1858-0117 
1906-0242 
1906-0231 
1906-0236 
1906-0088 
1906-0271 
1906-0067 
1901 - 0896 
1855-0512 
1854-0639 
1855-0595 


RFLINO8L 
RFM10N12 
RFF10N12 
RFP10N15 
RFPLOP15 
RFP12N08 
RFPLSNOSL 
RFP2NOSL 
RFP2N12L 
RFPUND6L 
RFP5P12 
RFP6P08 
RFP8POS8 
RGP-10M 
RGP15-15 
RGP15M 
RKBULK 
RUR810 
RUR810 
$10925 
$1783 
S2F 
532248 
SUF 
SALOOCA 
SAL1A 
SA617 
SB160 
SB1660 
SBS60 
SCAJ1 
SCBA2F 
SCDA2 
SCPAO5F 
SCPA2 
§D-241 
sp-42 
SDLO3C 
$D210DE 
$D211DE (SELECTED) 
$D213 
SD214 
SD214DE 
$D215 
5D306 (SEL) 
SE5055 
5ES5603CR 
SFET93 
SPRO 
5G3821N 
$GS126 
SGSIFULY 
SH6401PC 
SH6501PC 
$J7076 
SL2364C 
SMFR 30K 
SPF938 
SPQ1678 
SPQ526K 
SPS 233 
SPS 3627 
ST3011 
STB523-A 
STB567 
Sx43 
§Z11213-48 
$21521-250 
82630590 
T1D778 
T1P-%3 
TIP14O 
TG-10 
TID130 
TIP 115 
TIP 141 
TIP-122 
TIP-126 
TIP-127 
TIP-34 
TIP-35a8 
TIP-41 
TIP1OO 
TIP1O2 
TIP105 
TIP106 
TIPLO7 
TIP110 
TIP112 
TIP1L22 
TIPL4O 
TIP1L4O 
TIP1b2 
TIP14S 
TIP31F 
TIP32C 
TIP32F 
TIP36 
TIPhIA 
TIPLIC 
TIP41C (SELECTED } 
TIPL2 
TIPLZA 
TIPL2C 
TIPL7 
TIP50 
TIP51 
TIP6U2 
TIP647 
TIPT5B 
TIPL7534 
TIPL762A 
TIPP1i5 
TIR1018 
TIR201B 
TIS-149 
TMPD4150 
TNLO3O-D7NZ 
TNDSO8 
TPQ6002 
U1897E 
U310 
U310 (SELECTED) 
u311 
ulol 
ulbo 
Ub43 
UDN2580A 
UES 2h02 


01921 
01921 
01921 
019212 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
01921 
019212 
02713 
02713 
02713 
02713 
01921 
01921 
02526 
02237 
02664 
02237 
02664 
03287 
03287 
01879 
02713 
02713 
02713 
02664 
02664 
02664 
02664 
02664 
01691 
01691 
oL4B6 
02883 
09283 
09283 
02910 
02883 
02910 
09283 
D223T 
00046 
02037 
p266h 
03793 
06338 
06338 
02237 
0223T 
02037 
01590 
02664 
02037 
02037 
02037 
02037 
02037 
06632 
01973 
0006 
266k 
02037 
0203T 
02037 
oook6 
01698 
01698 
05088 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
01698 
02037 
02027 
01698 
02037 
02037 
02037 
01698 
0306 
01698 
01698 
01698 
02037 
02037 
01698 
01698 
O2037 
02037 
02037 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
01698 
04200 
03406 
04200 
04200 
03406 
02883 
02037 
02883 
02883 
02883 
02883 
64200 
O0OLE 


1855-0619 
1855-0672 
1855-0565 
1855-0676 
1855-0674 
1855-0677 
1855-0629 
1855-0678 
1855-0665 
1855-0708 
1855-0623 
1855-0621 
1855-0617 
1901-0847 
1901-1237 
1901-0997 
1906-0333 
1901-0987 
1901-1113 
1901-1154 
1854-0022 
1901-0646 
1853-0058 
1901-0669 
1902-1522 
1902-1534 
1850-0156 
1901-1165 
1906-0300 
1901-1163 
1901-0526 
1906-0072 
1906-0040 
1906-0071 
1906-0039 
1906-0239 
1901-1100 
1901-0999 
1855-0647 
1855-0215 
1855-olh0 
1855-0269 
1855-0723 
1855-02h1 
1855-0557 
1854-0388 
1906-0259 
1855-0020 
1901-0998 
1858-0022 
1853-0642 
1854-1158 
1858-0020 
1821-0006 
1854-0968 
1858-0101 
1901-0878 
1855-0687 
1858-0052 
1858-0008 
1854-02h6 
1854-0270 
1854-0690 
1901-0460 
1901-OT01 
1902-1385 
1902-0517 
1902-0027 
1902-0584 
1901-0979 
1854-0594 
1854-0663 
1901-0995 
1906-0202 
1853-0377 
1854-0763 
1854-0828 
1853-0424 
1853-0468 
1853-0350 
1854-0593 
1854-0625 
1854-0840 
1854-0970 
1853-0463 
21853-0454 
1853-0490 
185-0670 
1854-1023 
1854-1128 
1854-0700 
1854-0880 
1854-0985 
1453-0498 
1854-1169 
1853-0537 
1853-0654 
1853-0453 
1854-0456 
1854-0799 
1854-0967 
1853-0356 
1853-0234 
1853-0431 
1854-0838 
1854-1069 
1854-0806 
1854-0982 
1853-0543 
1854-0803 
1854-0960 
1854-1099 
1853-0668 
1906-0223 
1906-0214 
1853-0464 
1901-1252 
1853-0551 
1906-0275 
1858-0083 
1855-0436 
1855-0530 
1855-0235 
1855-0519 
1855-0635 
1855-0573 
1855-0639 
1858-0085 
1906-0262 


UES-1106 
UES1105 
YES1303 
UES1305 
UES1306 
UES2602R 
UES2604 
UES2605 
UES601R 
UES803 
VESBO3R 
UES804 
UFHOOL 
ULN-2003A 
ULN-2003A(SEL} 
ULN-200LA 
ULN-2023A 
ULN- 20334 
ULN-2803a 
ULN-280LA 
ULN-280hLA 
ULN-2805a8 
ULN-2813A 
ULN-2815A-2 
ULN2003D 
ULN2Z082A 
ULQ-28273A 
ULQ2B80LA 


09914 
09914 
09914 
09914 
og91% 
OODLE 
000k6 
OODkE 
000k6 
00046 
00046 
00046 
02713 
o4200 
04200 
okz00 
o4200 
04200 
04200 
ok200 
04200 
04200 
04200 
04200 
D2910 
o4200 
04200 
04200 


1901-1106 
1901-1110 
1901-1111 
1901-1108 
1901-1109 
1906-0254 
1906-0304 
1906-0277 
1901-0953 
1901-1127 
1901-0961 
1901-0904 
1901-1149 
1858-0047 
1858-0099 
1858-0061 
1858-0097 
1858-0067 
1858-0069 
1858-0082 
1858-0084 
1858-0073 
1858-0072 
1858-0065 
1858-0104 
1858-0037 
1858-0121 
1858-0108 


USD 74&5¢ 
USDB8 Lo 
USDOS 
V334x 
V336% 
VB1LOX 
VCR2N 
VCR3P 
VEMB 
VG-2X 
VH14E 
VHE1404 
VHE2HOZA 
VHEZ4UOu 
VJI1L48X 
VJI8B4uG 
VI8U8TT 
VK248 
VKP 2u8 
VE4U7 
YM28x 
VMP-1 
VNOLOUN3 
VNC1OGEN6 
VNO3001, 
VNQ300M 
V¥NO300M 
VNO610L 


COOL6 
oo0h6 
oo0ké6 
05088 
05088 
05088 
02883 
02883 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
02884 
a7221 
07221 
02883 
02883 
02883 
02883 


1906-0265 
1901-1218 
1901-1156 
1901-0848 
1901-0882 
1901-1105 
1855-0265 
1855-0205 
1906-0006 
1901-0845 
1906-0052 
1901-1157 
1906-0270 
1906-0301 
1906-0079 
1906-0309 
1906-0085 
1906-0205 
1906-0264 
1906-0216 
1906-0289 
1855-0263 
1855-0546 
1858-0105 
1855-0555 
1855-0525 
1855-0582 
1855-0684 


VN10KE 
YN1OKM 
VN1OLE 
VN2222L 
YN2222LL 
VN66aD 
VNG6GAF 
VPO300L 
VPO300L 
VPO300M 
VP10088 
VP1204N2 
V¥Q10007 
VQ1001I 
VQ1O01P 
VQ1006P 
V¥Q2001P 
VS1L8 
VSK12 
VSK231 
VSK3040T 
VSK530 
¥SK540 
VSK71 
VK30 
Wwo2M 
XU5H281 
ZSK533 


02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
07221 
02883 
02883 
02883 
02883 
02883 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
05088 
oo0ahé 
02713 
04550 
00039 


1855-0545 
1855-0423 
1855-0560 
1855-0556 © 
1855-0598 
1855-0724 
1855-0275 
1855-0550 
1855-0686 
1855-0526 
1855-0722 
1855-06k9 
1855-0591 
1858-0116 
1855-0585 
1855-0620 
1855-0650 
1906-0280 
1906-0263 
1906-0278 
1906-0238 
1901-1220 
1901-0976 
1901-0960 
1901-0984 
1906-0256 
1853-0363 
1855-0571 


SEMICONDUCTOR ACRONYMS 




































ative Differential Conductivi 
| CCD l Charged-Coupled Device 
MOS | ‘y Metal-Oxide Semiconductor 
Emitter-Coupled Logic 
Integrated-Injection Logic : 
ee 
ection FET 
es * |) 
LSI Large-Scale Integrati 
— MISFETO—<“—isisSSCid Metal-Insulator-Semiconductor FET 
MOST MS Transistor 
ROM Read-Only Memo 

SCR Semiconductor Controlled Rectifier 
Silicon-on-Sapphire 
Transistor-Transistor Logi 













Unijunction Transistor 
VV apor-Phase Bpitaxy 
VAG YX ttritrm-Atuminum Garnet 


DEL 


